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CLIMATOLOGICA 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COM^E^E 

ALEXANI:>F.R  B  TROWBRIDGE  Acmd 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  At)**{NISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICS 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

JANUARY  1967 
Volume  73      No.  1 


Tertipera 

1^ 

i  hew. 

Precipitation 

Station 

Average 

Averoge 

Departure 
From  Normal 

Higheit 

1 

1 

s 

« 

g 

a> 

No.  of  Ooyi 

1 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day. 

e  1 

i  £ 

Mox. 

Mir. 

1 

Mox.  Ooptti  1 

■0 

0 

I 

1 
1 

1 
0 

1 .00  or  More 

S  t 

t  > 

SI 

8  » 

si 

s  » 

■o  J 

•        «  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

52,4 

30.3 

41.4 

74 

26. 

17 

16 

726 

0 

0 

19 

0 

2.39 

.92 

27 

•  0 

0 

4 

2 

0 

BELLE  MINA  2  N 

54,5 

32.2 

75 

25 

1  8 

1 6 

663 

0 

0 

17 

0 

2,05 

.65 

14 

c 

5 

2 

0 

OECATUR 

55, 2M 

31. 9M 

43. 6M 

-  .3 

75 

26. 

655 

0 

0 

0 

2,06 

-  i.t>l. 

.88 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

FALKVILLt   1  N 

52,9 

30.  1 

41.5 

74 

26. 

IB 

17. 

723 

0 

0 

20 

0 

1,93 

.91 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

FLORENCE 

5b. 6 

34.0 

45.3 

76 

25 

19 

18 

604 

0 

0 

17 

0 

2,17 

.68 

27 

0 

5 

2 

0 

HUNTSvILLE  "b  AP 

54,4 

32,5 

43.5 

.6 

75 

25* 

18 

12 

660 

0 

0 

19 

0 

1,83 

_  3,39 

.75 

26 

0 

5 

2 

0 

54.3 

33.2 

1.1 

74 

0 

0 

17 

0 

2,28 

_  3,28 

.80 

27 

.0 

c 

5 

2 

0 

MOULTON  2 

55.0 

33,9 

44.5 

74 

25. 

13 

16 

631 

0 

0 

16 

0 

1,95 

•  53 

27 

0 

4 

2 

0 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

54. B 

33,6 

44.2 

74 

25. 

20 

16 

638 

0 

0 

18 

0 

1,7B 

.73 

26 

0 

4 

2 

0 

NEW  MARKET  2 

54.9 

30,  7 

42.8 

73 

25 

16 

16 

681 

0 

0 

21 

0 

.62 

27 

.0 

0 

0 

RED  BAY 

53.7 

32.1 

42.9 

75 

26 

20 

19 

675 

0 

0 

20 

0 

2.05 

,70 

14 

0 

3 

3 

0 

REUSTONE  ARSENAL 

49.9 

31.3 

74 

25. 

1 8 

749 

0 

0 

20 

0 

2.04 

.78 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

RUSSELLVILLE  2 

S3. 6 

26.1 

39.9 

73 

26 

13 

17. 

773 

0 

1 

23 

0 

2.80 

1.36 

27 

,1 

0 

1 

WATERLOO 

55.4 

30.9 

43.2 

73 

24 

15 

16 

671 

0 

0 

21 

0 

D  2,04 

.84 

26 

.5 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

42.9 

.2 

2.11 

-  3,45 

T 

•       tt  • 

ACPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

48.3 

30,1 

39.2 

-  3.^ 

70 

26 

18 

29. 

793 

0 

0 

22 

0 

3.72 

-   1 ,94 

1,21 

27 

.0 

0 

5 

4 

I 

BESSEMER  3  5SW 

56.5 

34.1 

45,3 

74 

2  5 

1  8 

1 6 

0 

0 

15 

0 

2.61 

1,10 

27 

c 

4 

2 

1 

BIRMINGHAM   «B   AP  R 

54.9 

33,  1 

44.0 

-  2.5 

74 

25 

20 

16. 

643 

0 

0 

18 

0 

2.84 

-  2,19 

1,16 

26 

T 

0 

7 

2 

1 

BRIDGEPORT  2  M 

54.9 

29.6 

42.3 

74 

25 

15 

16 

697 

0 

0 

20 

0 

2.41 

-  3,44 

.78 

27 

0 

6 

2 

0 

GUNTERSVILLE 

56.7 

32.7 

44.2 

74 

25 

19 

12 

636 

0 

0 

17 

0 

1.96 

.74 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

ONEONTA 

53.5 

29.5 

41.5 

75 

26 

17 

12 

721 

0 

0 

22 

0 

3.54 

1.32 

27 

.0 

0 

4 

4 

1 

SAINT  BERNARD 

53.0 

28.7 

40.9 

-  2.1 

75 

26 

1  7 

12 

741 

0 

0 

23 

0 

2.19 

-  3,62 

.87 

27 

0 

6 

2 

0 

SAND  MT  SueSTA  AU 

52.5 

32.7 

42.6 

70 

25 

18 

16 

6B5 

0 

0 

17 

0 

3.23 

1.32 

27 

.0 

0 

6 

3 

1 

SCOTTSBORO 

50.  IM 

26. 9M 

38. 5M 

_  5,1 

75 

25 

15 

16 

815 

0 

0 

0 

2.16 

-  3.77 

1.40 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

VALLEY  HEAD 

50.2 

27.2 

38.7 

-  3,5 

73 

26 

15 

16. 

811 

0 

0 

23 

0 

3.54 

-  1,86 

1.70 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

41  7 

-  2.2 

2.82 

-  2,74 

T 

»       •  • 

UPPER   PLAINS  03 

55.5 

34.6 

75 

0 

0 

14 

0 

.0 

0 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

56.2 

30.4 

43.3 

78 

24 

20 

17* 

667 

0 

0 

20 

0 

2.90 

1.15 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

CENTREVILLE 

57.0 

30.8 

43.9 

_  3,3 

76 

26. 

20 

16. 

646 

0 

0 

17 

0 

2.98 

-  2,12 

1.24 

8 

.0 

0 

6 

3 

1 

CLANTON 

55,3 

33.1 

44.2 

-  2.6 

75 

26 

22 

17* 

637 

0 

0 

16 

0 

3.35 

-  1,70 

1,15 

8 

.0 

0 

5 

4 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

52,7 

27. IM 

39. 9M 

74 

26 

14 

12 

767 

0 

0 

24 

0 

2.39 

,90 

27 

.0 

0 

4 

3 

0 

5  7,  6M 

33. 3M 

78 

0 

0 

16 

0 

2.05 

,93 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

HALEYVILLE 

53,2 

29.1 

41,2 

74 

26. 

17 

17* 

730 

0 

0 

22 

0 

2.14 

,86 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

HAMILTON  3  S 

54,4 

25.4 

39,9 

76 

26 

13 

17* 

769 

0 

0 

24 

0 

2.11 

.96 

27 

T 

0 

3 

2 

0 

JASPER  4  N 

56,3 

30.2 

43.3 

76 

25 

14 

12 

666 

0 

0 

18 

0 

2.35 

,94 

27 

,0 

0 

5 

1 

0 

rK«l iVlLLt 

58,9 

36.0 

-  1.5 

77 

Q 

0 

1 1 

0 

3.27 

-  1,29 

.60 

1 

,0 

0 

8 

1 

0 

THORSDY  EXP  STATION 

56,5 

4 

46.5 

74 

25* 

23 

16 

567 

Q 

Q 

1 1 

0 

2.22 

.92 

8 

,0 

5 

2 

0 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

56,5 

33*9 

45.2 

75 

25 

21 

12 

605 

0 

0 

15 

0 

2.71 

.86 

7 

T 

Q 

5 

3 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

55,9 

31.7 

43.8 

_  3,1 

76 

26. 

20 

16* 

651 

0 

0 

19 

0 

2.83 

-  2,37 

.96 

8 

,0 

c 

4 

3 

0 

V  EHNON 

57,  7 

77 

16 

620 

0 

0 

19 

0 

1.78 

.70 

27 

,0 

c 

5 

I 

0 

DIVISION 

43.9 

-  2.8 

2,54 

.  2,81 

T 

«       •  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON   FAA  AP 

56.9 

34.5 

45.7 

75 

25 

21 

12 

592 

0 

0 

12 

0 

3,44 

1.59 

7 

T 

0 

7 

I 

CALER*   2  SW 

S6.5 

31.4 

44.0 

76 

24 

16 

16 

645 

0 

0 

13 

0 

4,23 

•  80 

1,55 

14 

.0 

0 

5 

4 

CENTRE  5  SW 

53,7 

31.6 

42.7 

74 

26 

18 

12 

686 

.  0 

0 

16 

0 

3.93 

1,26 

8 

T 

0 

5 

4 

ChILDERSBURG  wTR  PLANT 

58,0 

33.6 

45.8 

75 

25 

19 

12 

586 

0 

0 

12 

0 

3.26 

1,15 

6 

.0 

0 

8 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

54.4 

33.4 

43.9 

-  .7 

71 

26 

18 

12 

646 

0 

0 

13 

0 

3.82 

1.12 

27 

.0 

0 

5 

4 

PELL  CITY   1  NNE 

53.5 

29,8 

41.7 

73 

26 

18 

13* 

716 

0 

0 

17 

0 

3.57 

1.63 

27 

.0 

0 

5 

2 

SYLACAUGA  4  NE 

56.7 

34,1 

45.4 

75 

25 

19 

16. 

598 

0 

0 

12 

0 

3.35 

1.30 

8 

T 

0 

8 

1 

TALLADEGA 

56.9 

34,9 

45.9 

-  1.0 

75 

25 

19 

12 

583 

0 

0 

12 

0 

3.26 

-  1.52 

1.03 

B 

T 

0 

7 

2 

DIVISION 

44.4 

-  1.3 

3.61 

-  1.73 

T 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

M 

M 

M 

16 

17 

0 

0 

0 

3.71 

1.30 

8 

•  0 

0 

5 

3 

2 

ASHLAND 

56.3 

32.1 

44.2 

72 

25 

18 

12 

638 

0 

0 

14 

0 

3.86 

1.50 

8 

.0 

0 

9 

2 

1 

AUBURN  3  Sw 

57.7 

34.4 

46.1 

-  2.5 

76 

24 

21 

17. 

580 

0 

0 

12 

0 

4.74 

.19 

1.17 

3 

.0 

0 

8 

5 

1 

CAMP  HiLL  2  Nw 

56.1 

32.5 

44.3 

74 

25 

19 

17 

636 

0 

0 

16 

0 

3.74 

.84 

27 

,0 

0 

8 

3 

0 

HfcFLIN 

55.0 

28.2 

41.6 

74 

26 

16 

12 

716 

0 

0 

18 

0 

,0 

0 

LAFAYETTE 

58.9 

36.4 

47.7 

75 

23 

20 

12 

535 

0 

0 

11 

0 

5.08 

1.32 

27 

,0 

0 

8 

5 

2 

MARTIN  DAM 

58.5 

37. 5M 

48. OM 

75 

23 

22 

17 

528 

0 

0 

0 

3.04 

-  1.61 

.75 

27 

.0 

0 

6 

3 

0 

OPELIKA 

58. 3M 

33,  7M 

46. OM 

77 

24 

21 

18. 

582 

0 

0 

15 

0 

2.97 

.62 

8 

.0 

0 

7 

2 

0 

ROCKFORD  2  NNw 

54.8 

33,9 

44.4 

73 

26. 

22 

16 

633 

0 

0 

13 

0 

5.07 

1.37 

8 

.0 

0 

9 

4 

3 

ROCK  MILLS 

55.2 

30,0 

42.6 

74 

25 

19 

18* 

685 

0 

0 

18 

0 

4.41 

1.07 

1 

.0 

0 

9 

4 

1 

DIVISION 

45.0 

-  3.0 

4,07 

-  .78 

.0 

Sm  Heferenc*  Note*  FoUowliig  Station  tnd«x 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Averoge 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

1 

o 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Doy 

1 

D 

Sno 

w.  Sleet 

No  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Mox.  Depth 
on  Groui>d 

.  1 0  or  More  1 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

5  ; 

o| 

s  > 
«  J 

0  J 

si 

PHAIkIt  06 

OATTON 

56.5 

37.2 

46.9 

78 

25. 

23 

16 

557 

0 

0 

10 

0 

3.71 

1,52 

8 

,0 

0 

6 

2 

2 

OtMOPCLIS  LOCH  AND  DAM 

56.3 

33.1 

44.7 

75 

26. 

22 

13. 

622 

0 

0 

16 

0 

2.76 

-  1.93 

1  ,  oc 

8 

,0 

0 

4 

3 

1 

&AINESVILLE 

56.0 

33.2 

44.6 

76 

25 

21 

16 

623 

0 

0 

16 

0 

2.31 

,79 

14 

,0 

0 

4 

2 

0 

GHEtNSBOHO 

59.4 

36.1 

47.8 

1.5 

75 

25. 

22 

16 

528 

0 

0 

11 

0 

3.14 

-  1.62 

,89 

7 

.0 

0 

5 

3 

0 

MAYNEVILLE 

57. 3M 

34. 2H 

45. BM 

77 

26 

23 

18. 

587 

0 

0 

0 

3.12 

,75 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

L I V  I NG5T0N 

HAH  I  UN  JUNCTION  2  NE 

58.  1 

35.9 

47.0 

75 

25. 

22 

16 

550 

0 

0 

12 

0 

3.59 

,83 

1 

.0 

0 

6 

4 

0 

MINTES   3  NW 

56.6 

35.3 

46.0 

76 

26 

22 

17 

583 

0 

0 

14 

0 

3.43 

.78 

27. 

.0 

0 

6 

4 

0 

HONT(j(jMEMY   wB  AP  R 

57.7 

38.  1 

47.9 

_ 

.2 

75 

25 

27 

17. 

521 

0 

0 

9 

0 

2.77 

-  1.29 

1.01 

1 

,0 

0 

7 

1 

1 

SELMA 

59.5 

38.9 

49.2 

1.7 

77 

25. 

27 

17. 

483 

0 

0 

7 

0 

3.68 

-  .59 

.93 

2 

,0 

0 

6 

4 

0 

TUSKE&EE  3  b 

60.0 

36.6 

48.3 

- 

1.5 

77 

23 

23 

29. 

509 

0 

0 

13 

0 

4.12 

-  .17 

1.20 

I 

,0 

0 

6 

3 

1 

UNION  SPHINCjS 

59.0 

35.  I 

47.  1 

3.2 

76 

24 

26 

18. 

547 

0 

0 

15 

0 

3.95 

.38 

.70 

1 

,0 

0 

8 

5 

0 

DIVISION 

46.8 

_ 

2.9 

3.33 

,99 

,0 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NM 

62.0 

32.9 

47.5 

76 

26. 

21 

17 

536 

0 

0 

15 

0 

5.61 

1.77 

2 

,0 

0 

8 

5 

2 

ATMORE   I  5W 

63.1 

39.5 

51.3 

76 

25 

23 

5 

419 

0 

0 

9 

0 

7.11 

3.77 

1 

,0 

0 

8 

4 

2 

BPANTlEY 

62.9 

32.6 

47.8 

78 

24 

20 

17 

525 

0 

0 

16 

0 

7.03 

2.27 

2.42 

1 

,0 

0 

e 

6 

2 

BHthTON  3  SSE 

64.0 

36.  t 

50.4 

1.3 

79 

25. 

20 

12 

446 

0 

0 

1 1 

0 

6.29 

1,64 

1.44 

2 

.0 

0 

8 

6 

3 

CAMDEN  3  NW 

59.6 

37.9 

48.8 

77 

23 

24 

12 

498 

0 

0 

10 

0 

3.22 

.82 

14 

.0 

0 

7 

2 

0 

CMATOM   3  N 

61.6 

39.  1 

50.4 

75 

25. 

23 

1 1 

456 

0 

0 

1 1 

0 

4.48 

1.42 

1 

.0 

0 

7 

3 

2 

CLAYTON 

59.6 

38.3 

49.0 

75 

24 

27 

28. 

490 

0 

0 

8 

0 

6.14 

1,46 

2.10 

1 

.0 

0 

9 

4 

1 

OOTHAN    FAA  AIRPORT 

63.5 

43.1 

53.3 

76 

23 

30 

17 

357 

0 

0 

4 

0 

5.33 

1,50 

1.46 

1 

.0 

0 

7 

4 

Z 

ENTERPRISE   3  NW 

60.5 

3B.5 

49.5 

75 

24 

27 

17. 

472 

0 

0 

9 

0 

7,02 

1.71 

1 

.0 

0 

a 

6 

3 

eufaula 

M 

M 

M 

76 

24 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

EVERGREEN 

60.4 

34.4 

47.4 

77 

26 

23 

29. 

537 

0 

0 

13 

0 

6.61 

1.97 

1 

.0 

0 

e 

6 

2 

FRISCO  CITY 

59.6 

37.1 

48.4 

78 

26 

25 

16. 

509 

0 

0 

11 

0 

6.14 

1,60 

1.73 

1 

.0 

0 

8 

6 

3 

GENEVA 

61  .  7M 

37.2 

49. 5M 

75 

24 

26 

17 

471 

0 

0 

12 

0 

5.23 

1,34 

1.25 

2 

.0 

0 

8 

5 

2 

GILBEKTOWN 

60. <• 

35.9 

48.2 

77 

24 

2  1 

16 

517 

0 

0 

13 

0 

4.27 

1.13 

1 

.0 

0 

8 

5 

2 

GREENVILLE 

60.5 

37.7 

49.  1 

2.1 

77 

25 

24 

28. 

486 

0 

0 

10 

0 

4.85 

,13 

1.24 

1 

.0 

0 

8 

5 

1 

HEADLAND 

62.2 

38.8 

50.5 

76 

24 

29 

28. 

441 

0 

0 

8 

0 

6.27 

1.40 

3 

,0 

0 

8 

6 

3 

HIGHLAND  HOME 

58. <. 

36.9 

47,7 

- 

3.3 

76 

26. 

24 

16 

532 

0 

0 

10 

0 

4.41 

-  .45 

1.13 

1 

,0 

0 

6 

6 

1 

NATCHEZ 

60. 8M 

36. 7M 

48.8M 

78 

25. 

21 

17. 

498 

0 

0 

12 

0 

3.54 

.74 

1 

,0 

0 

7 

S 

0 

OZARK  6  NNW 

62.5 

40.3 

51.4 

.9 

77 

23 

26 

15 

414 

0 

0 

6 

0 

6.42 

2,31 

3.05 

1 

,0 

0 

7 

4 

2 

PHtMX  CITY   2  NNW 

58.5 

36.8 

47.7 

79 

23 

27 

28. 

528 

0 

0 

14 

0 

2.56 

,0 

0 

0 

THOMASV I LLE 

57.2 

36.2 

46.7 

2.9 

76 

25 

25 

17. 

562 

0 

0 

12 

0 

3.91 

-  ,80 

1.12 

g 

,0 

0 

6 

3 

1 

TROY 

61.4 

39.6 

50.5 

.  1 

76 

23 

25 

16 

442 

0 

0 

7 

0 

5.52 

1,01 

1,90 

I 

,0 

0 

8 

4 

2 

WHATLEY 

63.5 

35.4 

49.5 

81 

24 

21 

17. 

476 

0 

0 

12 

0 

4.64 

1,15 

1 

,0 

0 

6 

5 

1 

DIVISION 

49.2 

2.0 

5.30 

,84 

,0 

GULF  08 

BAY  M I  NET  TE 

63.1 

41.7 

52.4 

78 

25 

27 

16 

389 

0 

0 

6 

0 

6.74 

3,71 

1 

,0 

0 

6 

3 

2 

CITRONELLE 

COOEN 

64.0 

42.2 

53.1 

78 

23 

28 

28. 

368 

0 

0 

6 

0 

3.89 

1,19 

14 

.0 

0 

4 

4 

2 

FAIRhOPE   2  NE 

63.2 

42.5 

52.9 

.7 

76 

25. 

28 

16. 

374 

0 

0 

6 

0 

4.94 

,73 

1  ,86 

1 

.0 

0 

6 

4 

2 

FORT  MORGAN 

61.1 

47.1 

54.1 

70 

25. 

36 

16 

330 

0 

0 

0 

0 

4.27 

1,40 

14 

,0 

0 

5 

5 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

62.5 

43.4 

53.0 

.0 

75 

25. 

29 

16 

370 

0 

0 

2 

0 

5.46 

,82 

2,67 

1 

.0 

0 

7 

3 

2 

ROBERTSDALE   I  E 

63.1 

38.9 

51.0 

76 

26. 

27 

16. 

426 

0 

0 

9 

0 

5.10 

,67 

1,42 

10 

,0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

52.8 

.5 

5,07 

,63 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE  i 
wHATLEY  1 

81 

DATE 

24 

LOWEST   TEMPERATURE  1 
3       STATIONS  1 

13 

DATE 

17. 

GREATEST   TOTAL   PREC I P I T AT  I  UN j 
LOUISVILLE  j 

7,46 

LEAST   TOTAL  'PRECIPITATION 
TRAFFORO 

1,71 

GREATEST   1   DAY  PRtC I P I  TAT  ION j 
ATMORE   1   SW  1 

1 

3,77 

DATE 

01 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
WATERLOO  1 

,5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


NORTHERN  VALIET  0 

ATHENS  2 
BELLE  MlN*  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE    I  H 
FLORENCE 

HODOES 

HUNTSVILLE  "B  AP 
HAUlSON 
WOULTON  2 

HUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

NEH  MARKET  2 
RED  B*v 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
NATERLOO 


ALBERTvlLLE  2  5E 
BESSEMER   3  SSW 
BIRMINGHAM  MB  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  W 

COLLlNSVlLLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

MAGELLA 
QNEONTA 

PALMERDALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  5UBSTA  Au 

sayhe 

SCOTTSBOflO 
TRAFFORD 
VALLEY  HEAD 


UPPER  PLAINS 


03 


ALlCEVILLe 
AHlEt   3  S 
AUTAUGAVILLE    3  N 
BANKMEAD  LOCK  AND  DAM 
BULInGSlEy   1  SE 

■■OOKHOOO 

CARSON  HILL 
CENTHEVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

E>0UBLE  SPRINGS 
El  ROD 
FAYETTE 
GORGAS 

maleyville 
hamilton  3  s 

JASPER  *  N 
LAY  DAM 

MERTZ  PONDVILLE  TOwER 
MITCHELL  DAM 

PICKEN5VILLE 
PLANTEHSvlLLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
>InFIElD  2  S« 


TIT 


EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 
AShvILlE  m 
CALERA  2  So 
CENTRE  5  Sw 
CHILDERSBURG 

CHILOERSBURG  wTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  So 

leesburg 

montevallo 
pell  city  i  nne 
sylacau6a  4  ne 
talladega 
malnut  grove 


3.26 
3.96 
3.82 


T  1.60 

.40  1.30 
.94  1.03 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  Sm 

CAMP  HILL  2  NW 

DAOEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOt^R 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPEL  IK A 

ROCKFORO  2  NNH 
ROCK  MILLS 
THUftLOi<  DAM 

wADLEY 
■ETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


5.07  ; 

4.41  : 

3.40 

3.74 
3.06 
3.09 


S*«  ralaiaoce  not*,  following  SUtion 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


PRAIRIE 


0» 


CUBA 
DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
HATNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION    1  N 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

MARION  JUNCTION  i  NE 
MATHEWS   1  SSw 
MILSTEAD 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  we  AP 

ORRVILLt 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTLE 

TUSKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

WARRIOR  LOCK  AND  OAM 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NW 
ATMORE   I  Sw 
BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CMATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

DOTHAN  fAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 
EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

HCLVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  MILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
SNOL  HILL 
IMOMASVILLE 


TROY 

WALLACE  2 
WHATLEY 


GULF 

BAY  MINETTE 
CITRONELLE 
CODEN 

FAIHHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  we  AIRPORT 
ROBERTSDALE   1  E 


Day  of  Month 


1.99  .61 
.67  .17 
1.20  1.77 


1.23  l.A« 


.72 
1.^2 
1.2<. 


1.10  1.02 

1.11  .79 
1.^6  1.09 
1.35  1.15 


1.97  1.32 


6.1A   1.73  1.10 


.53 

.36  1.25  1.01 
2.00 
1.13 
1.2A 
1.30   1.05  l.AO 


1.13 


.53 


S.2A 

7.'>t  : 

3.00 

2.73 
3.5A 
5.75 

6.»2  : 

2.56 
3.61 


.52  •  1.05 

1.76  2.32 

1.30  1.^6  1.20 

1.26  .29 


5.52  1.90  U05 
6.50  3.10  1.00 
6.6*   1.15  .58 


10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     2S     2B     27     26     29  30 


.03{  .51 


I  T 


.03  1.19 
.03  1.18 
l.<>0 


SUPPLEMENTAL  DATA 


SUtion 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Numl 

3er  of  d 

ays  with 

precip 

tation 

Percent  of 
poaaible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Futeit 
mile 

Direction 
ot 

iasleat  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL    STANOARO  TIME 
MIU          6   AM        NOON        6  PM 

S 

60-10 

10-49 

66 -OS 

1.00-199 

2  00 
and  over 

Total 

RIRMINGHAM  W8  AIRPORT 

27 

1.4 

6.1. 

27 

w 

27  + 

82 

86 

61 

66 

6 

0 

5 

1 

I 

0 

13 

48 

6.6 

HUNTSVILLE  WR  AIRPORT 

20 

1.1 

7.9 

30  +  + 

29 

27 

!•> 

83 

59 

63 

6 

1 

3 

2 

0 

0 

12 

6.1 

MOBILE  <I8  AIRPORT 

5 

2.1 

9.0 

23  +  + 

2 

U8 

79 

80 

63 

73 

1 

1 

1 

I 

10 

6.1 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

31 

1.5 

6.'. 

25 

SW 

26 

80 

85 

6'! 

66 

3 

3 

6 

0 

1 

0 

13 

43 

6.5 

S*«  tat«i«aco  notai  tollowlng  Station  Indn. 
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DAILY  TEMPERATURES 

    JAfiUARl  ISAJ 

Day  01  Monlh  a 


Dianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

18 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•          •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

51 

52 

52 

50 

45 

49 

58 

49 

46 

45 

44 

41 

54 

53 

45 

46 

54 

35 

40 

49 

69 

63 

68 

74 

74 

64 

38 

46 

58 

66 

52.4 

MIN 

38 

25 

31 

25 

29 

34 

37 

'* 

27 

20 

19 

30 

39 

33 

17 

24 

18 

19 

20 

32 

41 

38 

43 

46 

45 

30 

23 

23 

31 

40 

30*3 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

52 

53 

49 

47 

48 

56 

56 

46 

43 

45 

42 

54 

54 

50 

48 

47 

54 

45 

38 

50 

66 

64 

67 

74 

75 

66 

61 

46 

57 

66 

66 

54.5 

MIN 

** 

27 

33 

26 

30 

27 

** 

30 

20 

19 

27 

*^ 

33 

16 

25 

19 

29 

2 1 

34 

42 

57 

43 

45 

45 

30 

24 

25 

33 

46 

32.2 

OECATUR 

MAX 

43 

52 

54 

48 

46 

49 

59 

53 

52 

39 

44 

41 

56 

54 

59 

64 

68 

75 

75 

64 

46 

58 

66 

55.2 

MIN 

2* 

28 

29 

27 

26 

26 

28 

29 

28 

24 

20 

2 1 

35 

49 

51 

45 

45 

46 

31 

27 

25 

40 

31.9 

FALKVlLLE  1  N 

MAX 

«9 

54 

55 

51 

46 

49 

59 

52 

47 

38 

45 

41 

55 

53 

50 

45 

48 

55 

35 

37 

54 

67 

64 

64 

74 

74 

65 

40 

46 

59 

66 

52.9 

MIN 

37 

25 

25 

26 

26 

26 

33 

36 

26 

29 

22 

18 

19 

39 

37 

16 

1 8 

23 

22 

19 

24 

47 

52 

48 

48 

47 

32 

24 

22 

23 

39 

30.  1 

FLORENCE 

MAX 

50 

S3 

50 

48 

52 

62 

56 

46 

43 

47 

44 

59 

54 

50 

50 

51 

55 

35 

48 

53 

74 

67 

72 

75 

76 

70 

60 

51 

61 

70 

68 

56.6 

MIN 

*2 

26 

37 

23 

32 

32 

40 

30 

26 

26 

25 

2 1 

34 

42 

33 

20 

29 

19 

27 

26 

40 

49 

56 

5 1 

51 

50 

30 

23 

26 

37 

49 

34.0 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MAX 

S3 

52 

49 

44 

48 

60 

56 

49 

40 

45 

42 

52 

55 

51 

47 

46 

54 

38 

36 

52 

70 

65 

67 

75 

75 

69 

55 

47 

57 

66 

68 

54.4 

MIN 

*0 

29 

35 

27 

28 

26 

44 

34 

26 

29 

22 

16 

29 

27 

20 

24 

2 1 

25 

2 1 

38 

46 

53 

45 

50 

50 

30 

23 

24 

31 

48 

32.5 

MAO  I  SON 

MAX 

51 

53 

48 

48 

49 

57 

55 

48 

42 

46 

40 

53 

54 

49 

50 

42 

54 

47 

37 

52 

66 

62 

65 

74 

74 

71 

60 

47 

57 

65 

66 

54.3 

MIN 

43 

27 

36 

24 

26 

29 

** 

35 

27 

19 

20 

31 

4 1 

33 

16 

27 

19 

30 

23 

38 

46 

51 

48 

50 

31 

2 1 

25 

36 

47 

33.2 

HOULTON  2 

MAX 

52 

56 

47 

47 

49 

60 

56 

45 

40 

44 

43 

56 

53 

50 

49 

49 

55 

37 

42 

52 

70 

65 

69 

74 

74 

65 

62 

49 

59 

67 

68 

55.0 

MIN 

44 

26 

39 

25 

30 

26 

42 

33 

26 

29 

22 

19 

36 

42 

34 

1 3 

26 

22 

28 

20 

40 

5 1 

59 

50 

52 

49 

29 

24 

24 

40 

48 

33.9 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

MAX 

52 

53 

51 

49 

51 

62 

59 

47 

41 

47 

42 

57 

53 

51 

44 

46 

52 

34 

44 

50 

71 

65 

72 

74 

74 

67 

46 

49 

59 

67 

69 

54.8 

MIN 

37 

27 

36 

27 

33 

32 

43 

33 

3 1 

31 

24 

22 

30 

43 

25 

20 

26 

2 1 

26 

23 

46 

49 

55 

45 

48 

45 

32 

26 

24 

32 

50 

33.6 

NEW   MARKET  2 

MAX 

54 

54 

53 

45 

47 

56 

57 

56 

40 

45 

41 

53 

49 

48 

48 

43 

49 

47 

37 

50 

66 

68 

65 

72 

73 

66 

62 

62 

63 

65 

65 

54,9 

MIN 

24 

^* 

24 

22 

26 

32 

36 

2 1 

18 

26 

42 

32 

16 

22 

19 

30 

20 

42 

51 

59 

40 

50 

46 

30 

19 

22 

30 

45 

30.7 

RED  BAY 

MAX 

49 

48 

56 

46 

48 

53 

60 

54 

43 

43 

46 

44 

56 

54 

50 

44 

47 

52 

35 

46 

50 

71 

65 

73 

73 

75 

63 

40 

50 

60 

69 

53.7 

MIN 

37 

28 

25 

32 

35 

3 1 

26 

26 

22 

2 1 

27 

33 

2 1 

2  1 

2 1 

20 

25 

27 

48 

54 

55 

54 

53 

29 

26 

26 

38 

41 

32.  1 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

49 

49 

44 

41 

44 

52 

51 

43 

35 

40 

38 

52 

50 

46 

44 

40 

47 

34 

34 

56 

60 

58 

60 

74 

74 

62 

53 

43 

50 

60 

62 

49.9 

MIN 

39 

26 

32 

28 

26 

25 

43 

33 

26 

28 

2 1 

16 

26 

4  1 

26 

22 

2 1 

23 

19 

48 

52 

43 

42 

41 

32 

27 

22 

28 

49 

31.3 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

58 

50 

55 

47 

45 

51 

53 

56 

45 

47 

45 

42 

" 

53 

59 

47 

44 

56 

30 

46 

48 

69 

65 

70 

72 

73 

62 

37 

48 

63 

68 

53.6 

MIN 

36 

20 

2 1 

1  8 

18 

30 

30 

32 

25 

25 

20 

14 

14 

38 

32 

1 3 

1  3 

20 

19 

1 5 

1 5 

4  1 

4 1 

42 

42 

40 

28 

20 

18 

18 

50 

26.1 

WATERLOO 

MAX 

47 

50 

49 

51 

54 

59 

52 

49 

40 '  45 

45 

55 

52 

51 

50 

45 

48 

47 

51 

48 

70 

64 

69 

73 

69 

72 

63 

50 

61 

69 

70 

55.4 

•          •  . 

MIN 

41 

22 

41 

19 

30 

29 

40 

29 

25 

26 

17 

17 

29 

42 

31 

15 

22 

17 

27 

23 

32 

5  1 

52 

47 

49 

43 

29 

19 

22 

30 

42 

30.9 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTvILLE  2  SE 

MAX 

43 

47 

44 

44 

45 

43 

54 

48 

43 

35 

41 

39 

47 

48 

46 

45 

42 

50 

33 

39 

52 

63 

55 

65 

69 

70 

56 

36 

43 

51 

58 

48,3 

MIN 

30 

31 

31 

28 

30 

25 

27 

36 

27 

30 

20 

20 

22 

30 

40 

16 

16 

26 

27 

27 

29 

36 

44 

50 

47 

49 

36 

1 8 

1 6 

36 

30.1 

BESSEMER  3  SSw 

MAX 

54 

53 

54 

48 

56 

59 

56 

51 

44 

49 

43 

50 

53 

52 

50 

51 

57 

45 

42 

59 

66 

66 

69 

73 

74 

69 

64 

54 

59 

63 

67 

56,5 

MIN 

47 

37 

37 

30 

28 

26 

46 

38 

32 

35 

26 

19 

27 

42 

40 

18 

22 

32 

22 

40 

44 

50 

45 

42 

49 

33 

29 

34,1 

BIRMINOHAM  wB  AP 

MAX 

53 

52 

50 

46 

53 

60 

55 

50 

39 

48 

43 

50 

55 

51 

49 

50 

56 

39 

42 

57 

68 

65 

68 

73 

74 

68 

52 

50 

58 

63 

66 

54,9 

MIN 

43 

34 

34 

30 

24 

26 

44 

35 

32 

32 

22 

20 

26 

42 

28 

20 

" 

26 

^* 

46 

47 

45 

40 

48 

31 

2  3 

29 

50 

33,1 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

50 

55 

51 

49 

47 

57 

54 

54 

42 

46 

43 

52 

51 

47 

50 

47 

56 

52 

43 

53 

65 

57 

67 

71 

74 

69 

60 

48 

58 

66 

67 

54,9 

MIN 

39 

25 

31 

24 

29 

21 

39 

37 

24 

27 

20 

16 

23 

39 

35 

19 

2  3 

32 

32 

30 

35 

43 

38 

40 

30 

20 

29 

29,6 

GUNTERSVILLE 

MAX 

54 

54 

50 

47 

50 

59 

55 

50 

45 

47 

44 

55 

51 

50 

49 

47 

49 

55 

44 

55 

66 

66 

70 

71 

r 

70 

60 

46 

55 

66 

68 

55,7 

MIN 

27 

29 

36 

29 

28 

25 

46 

37 

30 

34 

25 

19 

26 

42 

37 

2 1 

33 

26 

39 

39 

" 

42 

45 

3 1 

25 

26 

44 

32.7 

ONEONTA 

MAX 

47 

52 

50 

47 

45 

52 

56 

53 

51 

36 

48 

42 

54 

54 

50 

44 

50 

58 

41 

44 

57 

69 

63 

66 

73 

75 

64 

41 

49 

57 

63 

53.5 

MIN 

37 

32 

31 

29 

28 

23 

28 

3B 

29 

30 

24 

17 

16 

3 1 

41 

19 

18 

Z3 

3D 

20 

23 

*^ 

46 

43 

40 

41 

29 

29.5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

47 

54 

55 

50 

45 

50 

60 

51 

47 

38 

44 

41 

54 

52 

49 

45 

50 

56 

39 

39 

51 

70 

61 

64 

74 

75 

65 

45 

48 

59 

66 

53.0 

MIN 

37 

29 

29 

28 

26 

26 

30 

35 

26 

28 

23 

17 

20 

3 1 

38 

16 

22 

24 

2 1 

38 

5 1 

40 

31 

23 

28.7 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

50 

49 

47 

43 

45 

55 

53 

46 

43 

44 

42 

51 

49 

48 

47 

46 

54 

49 

40 

52 

61 

59 

66 

69 

70 

66 

60 

44 

53 

62 

64 

52.5 

MIN 

39 

28 

33 

26 

28 

29 

44 

36 

26 

31 

20 

20 

30 

37 

37 

32.7 

SCOYTSBORO 

MAX 

47 

50 

53 

50 

40 

39 

45 

40 

45 

43 

44 

40 

49 

50 

55 

50 

56 

51 

43 

42 

57 

58 

66 

66 

75 

36 

40 

55 

65 

50.1 

MIN 

22 

24 

30 

19 

21 

22 

30 

29 

28 

21 

22 

23 

23 

30 

15 

16 

25 

35 

23 

29 

30 

45 

45 

45 

22 

22 

26 

29 

26.9 

VALLEY  HEAD 

MAX 

45 

50 

51 

47 

42 

47 

55 

50 

50 

37 

46 

43 

52 

48 

46 

45 

39 

55 

41 

42 

46 

52 

55 

61 

72 

73 

66 

34 

43 

55 

65 

50.2 

•          a  tt 

MIN 

35 

25 

27 

29 

17 

21 

30 

38 

26 

29 

20 

15 

15 

26 

39 

16 

19 

26 

30 

38 

41 

40 

20 

20 

27.2 

UPPER  PLAINS  OS 

ALICEVILLE 

MAX 

53 

54 

55 

58 

57 

57 

66 

58 

51 

43 

42 

45 

51 

46 

53 

51 

46 

58 

40 

45 

58 

56 

69 

69 

74 

75 

65 

43 

54 

60 

63 

55.5 

MIN 

47 

36 

42 

46 

30 

27 

34 

32 

34 

36 

26 

29 

26 

32 

41 

2  3 

30 

36 

36 

36 

49 

*' 

42 

45 

30 

30 

34.6 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

50 

55 

59 

55 

49 

56 

62 

48 

52 

41 

50 

47 

51 

52 

52 

51 

51 

60 

40 

47 

59 

69 

69 

76 

75 

76 

64 

43 

53 

62 

65 

56.2 

MIN 

40 

35 

35 

29 

26 

26 

26 

38 

32 

32 

28 

20 

20 

3 1 

41 

20 

22 

25 

26 

40 

*^ 

39 

39 

34 

23 

^* 

29 

30,4 

CENTREvILLE 

MAX 

52 

56 

54 

56 

49 

57 

60 

56 

53 

43 

49 

45 

50 

52 

52 

53 

53 

59 

42 

45 

62 

71 

70 

72 

76 

76 

70 

49 

54 

62 

68 

57.0 

MIN 

41 

38 

38 

30 

24 

26 

24 

39 

34 

35 

27 

20 

24 

29 

40 

20 

2 1 

22 

35 

^* 

" 

40 

45 

42 

36 

38 

34 

29 

30.8 

CLANTOn 

MAX 

48 

53 

49 

53 

47 

55 

59 

57 

51 

42 

47 

46 

55 

53 

51 

52 

51 

58 

41 

46 

60 

68 

69 

71 

73 

75 

66 

43 

51 

59 

64 

55.3 

MIN 

40 

40 

41 

35 

31 

25 

27 

38 

36 

35 

27 

23 

25 

30 

45 

22 

25 

29 

41 

49 

*' 

40 

40 

38 

^' 

28 

33.1 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

48 

53 

55 

49 

46 

52 

60 

49 

47 

40 

45 

42 

55 

50 

46 

48 

50 

55 

34 

43 

50 

69 

64 

64 

73 

74 

61 

40 

49 

59 

65 

52,7 

MIN 

36 

25 

32 

22 

21 

26 

30 

30 

25 

25 

20 

14 

16 

32 

16 

20 

22 

1 6 

20 

43 

50 

*' 

28 

20 

27,1 

FAYETTE 

MAX 

52 

56 

50 

46 

57 

62 

46 

43 

47 

45 

55 

51 

51 

51 

50 

58 

54 

48 

59 

70 

72 

69 

75 

76 

67 

62 

53 

62 

66 

68 

57,6 

MIN 

48 

29 

40 

26 

31 

26 

30 

36 

29 

34 

26 

19 

26 

43 

19 

23 

30 

31 

20 

43 

50 

32 

33,3 

HALEYVILLE 

MAX 

47 

51 

55 

47 

47 

52 

54 

52 

46 

40 

45 

42 

56 

56 

49 

49 

56 

34 

53,2 

MIN 

34 

26 

26 

24 

24 

29 

30 

35 

27 

27 

23 

19 

19 

36 

35 

17 

17 

23 

23 

21 

21 

45 

49 

48 

46 

48 

29 

22 

23 

23 

32 

29,1 

HAMILTON  J  S 

MAX 

49 

52 

56 

48 

47 

54 

61 

51 

46 

44 

46 

44 

55 

52 

51 

46 

48 

56 

35 

48 

54 

71 

67 

70 

75 

76 

65 

41 

51 

59 

67 

54,4 

MIN 

38 

24 

23 

20 

19 

21 

22 

32 

26 

26 

19 

14 

15 

26 

33 

13 

13 

19 

26 

15 

19 

39 

54 

40 

40 

39 

31 

16 

16 

20 

26 

25,4 

JASPER  «  N 

MAX 

55 

55 

51 

50 

55 

61 

56 

52 

41 

51 

43 

54 

53 

51 

50 

50 

56 

46 

43 

52 

70 

66 

64 

75 

76 

64 

60 

53 

60 

67 

66 

56,3 

MIN 

45 

28 

26 

24 

20 

46 

36 

29 

32 

24 

'* 

23 

41 

33 

15 

IS 

27 

'1 

20 

35 

52 

41 

35 

39 

31 

20 

20 

25 

30,2 

S—  R«l*r«nc«  NolM  FoUowtag  SuOoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  .,„am* 

 JANUARY  196T 

Day  Oi  Month  g, 


oianon 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

PRATTVILLE 

MAX 

MIN 

54 
46 

55 
43 

55 
43 

48 
36 

58 

27 

60 
24 

61 

50 

58 

42 

50 
36 

47 
36 

50 
27 

55 

24 

SO 

27 

50 
43 

54 
43 

91 

22 

58 

22 

47 

31 

so 

41 

62 
36 

66 
41 

72 
40 

77 
45 

75 
43 

75 
39 

69 
46 

65 
38 

55 
25 

62 
24 

68 

28 

70 
47 

98.9 
36.0 

TH0R58Y  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

49 

3a 

49 
41 

53 
41 

47 
32 

56 
32 

58 
27 

57 
47 

52 
36 

46 

33 

47 

33 

45 
27 

55 
24 

49 

32 

49 
40 

50 
45 

92 
23 

57 
25 

52 
37 

46 

34 

59 
29 

68 

40 

67 
48 

72 
50 

74 
45 

74 
43 

70 
53 

62 
34 

54 
25 

55 
28 

60 
34 

68 
51 

56.9 
36.4 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

MAX 

MIN 

54 
43 

55 
36 

58 
40 

50 
29 

57 
27 

60 
25 

58 
47 

51 

35 

43 
34 

50 
35 

45 
24 

51 
21 

48 

28 

S3 
45 

51 
30 

48 

22 

58 
23 

40 
34 

46 
29 

58 
23 

69 
43 

69 
44 

69 
49 

74 

43 

75 
42 

65 
45 

50 
30 

54 

25 

60 
25 

63 
30 

69 
45 

56. S 
33.9 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DAM 

MAX 
M|N 

54 

35 

54 
38 

57 
34 

57 
26 

48 

29 

56 
24 

62 
28 

55 
37 

50 
30 

51 
34 

49 

25 

45 

20 

52 
2S 

50 
32 

»6 
42 

90 
20 

50 
23 

50 
28 

38 
30 

41 
24 

59 
28 

70 
49 

71 
53 

70 
40 

76 
39 

76 
44 

66 
31 

41 
25 

52 
24 

61 

30 

65 
35 

55.9 
31.7 

VERNON 

•  • 

MAX 
MIN 

55 
42 

56 
24 

50 
32 

47 

20 

55 
20 

62 
28 

58 
44 

49 
34 

43 

28 

48 

29 

45 

22 

57 
16 

54 

27 

53 
44 

S3 
36 

49 
15 

58 
21 

49 

28 

47 

30 

54 

17 

72 
38 

69 
48 

70 
57 

76 
53 

77 
43 

72 
43 

64 

32 

51 

17 

60 

20 

68 
28 

68 
45 

57.7 
31.6 

EASTERN  VALLEY 

04 

ANNISTON   FAA  AP 

MAX 
MIN 

53 
45 

52 
39 

52 
36 

46 
31 

54 

30 

62 
29 

57 
43 

54 
39 

43 
34 

49 
34 

46 
24 

52 
21 

56 
27 

52 
42 

53 

33 

53 

23 

57 

24 

43 

36 

45 

38 

61 

30 

71 
41 

72 
40 

70 
46 

74 

43 

75 
42 

67 
45 

55 
35 

50 
28 

58 
24 

64 
26 

67 
40 

56.9 
34.5 

CALERA  2  Sw 

MAX 

MIN 

54 

37 

48 
34 

55 
36 

45 

28 

56 
26 

53 
21 

54 

42 

51 
41 

50 
33 

51 
34 

45 

23 

53 
21 

56 
28 

51 
34 

51 
41 

50 
16 

58 
17 

52 
31 

45 
35 

54 

21 

65 
36 

68 
36 

70 
47 

76 
44 

75 
36 

68 

38 

58 
34 

54 

IS 

61 

20 

64 

23 

62 
41 

56. 5 
31.4 

CENTRE  5  Sw 

MAX 
MIN 

45 
38 

50 
33 

48 
36 

49 
32 

49 

29 

49 
29 

58 
30 

58 
39 

53 
32 

46 

35 

48 
24 

46 
18 

52 
24 

51 
34 

49 
41 

50 
21 

49 

21 

56 

32 

41 
34 

44 

25 

58 
30 

63 
33 

61 
43 

70 
41 

72 
36 

74 
42 

66 
33 

38 
27 

48 
25 

58 
26 

65 
36 

53.7 
31.6 

CHILDERSBURG  WTR 

PLANT 

MAX 
MIN 

54 
47 

53 
39 

52 
39 

51 
36 

55 
29 

60 
20 

56 
50 

53 
40 

48 
34 

50 
36 

47 
21 

49 
19 

55 
24 

53 
42 

53 
44 

52 
20 

57 

20 

55 
32 

45 
37 

61 
26 

70 
37 

69 
39 

71 
48 

73 
40 

75 
37 

71 
45 

66 
33 

51 
24 

60 
21 

64 
25 

68 
39 

58.0 
33.6 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

51 
41 

48 

35 

46 

37 

44 
31 

SO 
28 

59 
25 

53 
47 

51 
39 

44 

33 

48 

33 

45 
24 

55 
18 

52 
25 

47 

40 

49 
42 

49 
21 

56 
21 

47 
31 

44 

35 

57 
27 

65 
37 

62 
38 

59 
48 

67 
45 

70 
40 

71 
42 

61 

33 

59 
27 

57 
24 

56 
28 

65 
41 

54.4 
33.4 

PELL  CITY   I  NNE 

MAX 

MIN 

48 

38 

53 
35 

49 
35 

50 
35 

45 

25 

52 
22 

59 
21 

54 
37 

50 
32 

38 
33 

47 
26 

43 
18 

49 
18 

52 
26 

SO 
42 

50 
20 

49 

20 

55 
20 

39 
34 

45 
25 

58 
29 

68 
37 

66 
44 

69 
41 

72 
37 

73 
38 

64 

36 

42 
27 

50 
23 

58 
23 

62 
26 

93.9 
29.8 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

MIN 

54 
47 

52 
39 

52 
41 

45 
34 

54 
24 

59 
25 

57 
51 

54 
40 

48 

33 

48 
35 

43 

27 

50 
19 

55 
26 

52 
42 

52 
44 

52 
19 

57 
21 

41 

31 

45 

37 

59 
28 

70 
36 

70 
41 

70 
47 

72 
41 

75 
38 

66 
47 

64 

33 

51 
22 

59 
22 

63 
28 

68 
40 

96.7 
34.1 

TALLADEGA 

*  • 

• 

MAX 
MIN 

53 
46 

53 
38 

50 
39 

43 

35 

54 
29 

60 
27 

56 
52 

54 
40 

48 
34 

50 
36 

43 
26 

52 
19 

55 
26 

51 
42 

54 

40 

51 
21 

57 

22 

44 

34 

44 

37 

59 
29 

69 
39 

70 
41 

69 
48 

72 
48 

75 
41 

68 
46 

65 
31 

52 
26 

59 
23 

64 

27 

66 
41 

96.9 
34.9 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY  6 

NE 

MAX 

MIN 

S3 
44 

56 
21 

60 
20 

47 

33 

46 
27 

56 
17 

52 
22 

55 
40 

50 
19 

58 
16 

49 
37 

60 
29 

71 
33 

74 
38 

52 
25 

61 
19 

65 

23 

ASHLAND 

MAX 

MIN 

50 
38 

52 
38 

55 
39 

49 
34 

51 

28 

57 
20 

55 
46 

53 
40 

46 

33 

47 

33 

45 

25 

48 
18 

53 
32 

53 
34 

93 
41 

50 
21 

56 

20 

54 
22 

47 
37 

57 
29 

67 
33 

70 
36 

69 
42 

70 
39 

72 
36 

71 
40 

62 
31 

49 

27 

56 
25 

63 
28 

69 
29 

96.1 
32.1 

AUBURN  3  SM 

MAX 
MIN 

53 
39 

54 
43 

50 
47 

50 
37 

47 

23 

57 

25 

60 
35 

66 
44 

51 
37 

44 

35 

45 
25 

50 
25 

55 
27 

56 

33 

51 
47 

58 

21 

53 
21 

60 
23 

55 

36 

60 
33 

61 
37 

68 
43 

73 
47 

76 
44 

75 
45 

74 
48 

71 
40 

42 
24 

52 
23 

58 

28 

64 
12 

ST.T 
I*.* 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

48 
40 

54 
40 

51 
42 

56 
35 

45 

31 

55 
23 

59 
31 

64 
40 

48 

32 

44 

33 

46 
26 

48 
21 

55 
23 

55 
30 

51 
43 

55 
21 

51 
19 

59 

22 

46 

38 

51 
29 

60 
33 

68 
38 

70 
48 

73 
45 

74 
40 

72 
45 

67 
38 

42 

25 

51 
22 

58 
25 

63 

28 

96.1 
32.5 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

48 
36 

43 
34 

50 
35 

51 
33 

49 

23 

50 
IS 

55 
22 

53 
31 

45 

30 

47 
34 

49 
24 

47 
16 

56 
22 

60 
40 

49 
24 

92 
17 

49 
18 

55 
22 

45 

33 

52 
17 

55 

32 

68 
31 

70 
33 

70 
38 

72 
34 

74 
40 

67 
33 

50 
28 

48 

20 

64 

23 

63 
34 

55.0 
28.2 

LAFAYETTE 

MAX 

MIN 

53 
45 

52 
42 

51 
42 

54 
36 

50 
32 

59 

25 

62 
42 

62 
42 

48 
38 

46 
35 

48 

27 

56 

20 

57 
29 

50 
39 

55 
47 

52 
24 

57 
25 

53 
35 

51 
39 

60 
31 

68 

35 

72 
42 

75 
45 

74 
46 

73 
46 

69 
49 

66 
36 

52 
26 

65 
29 

66 

32 

69 
46 

58.9 
36.4 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

54 
45 

63 
44 

54 
45 

51 
37 

55 
31 

62 
25 

62 
48 

55 
42 

49 
39 

46 
40 

46 

32 

53 
27 

54 

27 

51 
42 

53 
47 

52 

29 

58 

22 

50 
32 

49 
46 

60 
37 

66 
37 

72 
35 

75 
42 

74 
45 

74 
43 

66 
47 

66 
36 

50 
28 

60 

66 

68 

58.5 
37.5 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

56 
44 

52 
45 

62 
38 

48 
27 

57 
25 

61 
34 

69 
44 

51 
36 

46 

39 

45 
29 

45 
26 

49 
26 

57 
29 

52 
48 

56 
26 

54 
21 

59 
21 

52 
36 

57 
32 

61 

32 

64 

37 

71 
43 

77 
42 

76 
44 

75 
45 

71 
39 

43 
25 

54 

23 

61 
26 

67 
28 

58.3 
33,7 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 

MIN 

48 
40 

53 
39 

50 
40 

50 
35 

45 
31 

55 
26 

57 
29 

56 
39 

50 
34 

44 
34 

46 

26 

45 

25 

55 
26 

52 
31 

50 
44 

53 

22 

51 
25 

58 
26 

44 

37 

46 
33 

60 
33 

68 
41 

70 
48 

71 
45 

73 
43 

73 
*5 

64 
38 

43 

26 

51 
26 

56 
32 

61 
33 

54.8 
33.9 

ROCK  MILLS 

•  • 

• 

MAX 
MIN 

46 
36 

51 
38 

47 
40 

55 
38 

46 

26 

52 
20 

57 
20 

58 
42 

50 
32 

47 
34 

47 
27 

46 
19 

51 
19 

56 
24 

51 
41 

53 
22 

50 
19 

56 
19 

51 
36 

52 
27 

56 
27 

66 
32 

70 
39 

70 
39 

74 
39 

71 
38 

69 
43 

43 
27 

50 
22 

58 
22 

63 
24 

55.2 
30.0 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 

MIN 

55 
43 

55 
40 

49 
41 

60 
29 

50 
31 

59 

35 

59 
47 

57 
38 

50 
34 

40 
35 

46 

26 

46 

25 

55 

27 

51 
45 

50 
43 

91 

23 

52 

27 

59 

38 

41 
35 

42 

28 

59 
38 

70 
50 

77 

50 

78 
54 

78 
48 

71 
54 

69 
36 

45 

25 

50 
28 

63 
39 

63 
42 

56.9 
37.2 

DEH0P0LI5  LOCX  AND  DAM 

MAX 
MIN 

54 
41 

57 
40 

51 
38 

60 
30 

50 
29 

57 
29 

62 
32 

57 
38 

50 
34 

42 
34 

48 

30 

46 

22 

54 
22 

51 
29 

54 
43 

SI 
27 

52 
24 

56 
24 

41 
34 

42 
25 

51 
28 

70 
45 

74 
53 

71 
45 

75 
42 

75 
42 

68 
39 

43 
24 

52 
24 

63 
24 

68 
34 

56.3 
33,1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

53 
42 

55 
36 

54 
36 

58 
28 

50 
29 

56 
31 

65 
32 

96 

38 

47 

33 

43 

33 

47 
27 

43 
22 

55 
23 

50 
35 

55 
42 

49 
21 

50 
23 

59 
25 

39 
32 

47 
24 

48 
26 

70 
47 

72 
57 

69 
46 

76 
46 

75 
43 

68 
34 

42 
27 

53 
26 

64 

27 

68 
39 

56,0 
33.2 

GREENSBORO 

MAX 

MIN 

56 

30 

58 
32 

59 
33 

60 
29 

59 
30 

61 

33 

57 
45 

53 

39 

47 
34 

49 

36 

49 
27 

55 
25 

56 
34 

52 
44 

53 
41 

50 
22 

59 
27 

58 
37 

43 
34 

59 
26 

69 
37 

71 
51 

70 
54 

75 
50 

75 
46 

67 
52 

64 

35 

55 

25 

62 
27 

67 
36 

72 
49 

59.4 
36.1 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

52 
41 

55 
42 

51 
43 

55 
35 

57 
29 

60 
31 

66 
42 

48 
37 

40 
35 

45 
26 

47 
24 

55 
24 

52 
30 

51 
44 

50 
23 

49 
23 

56 
23 

49 
31 

51 
33 

62 

33 

70 
42 

75 
50 

75 
44 

75 
43 

77 
42 

72 
41 

44 

26 

53 
25 

61 
31 

67 
34 

57.3 
34.2 

LIVINGSTON 

MAX 

MIN 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

MIN 

55 
46 

52 
39 

56 
41 

50 

30 

55 
28 

61 
28 

58 
42 

50 
38 

46 

37 

47 
35 

48 

26 

55 
23 

50 
30 

50 
41 

52 
43 

50 
22 

57 

23 

49 

36 

44 

36 

62 
30 

71 
42 

73 
49 

73 
49 

75 
43 

75 
42 

73 
53 

64 
35 

52 
25 

61 
24 

67 
31 

70 
47 

58.1 
35.9 

MINTER   3  NW 

MAX 
MIN 

54 
39 

55 
43 

51 
44 

52 
32 

47 
31 

56 
31 

58 
32 

63 
42 

48 

37 

39 
35 

44 

25 

46 

24 

56 
24 

53 
32 

51 
43 

49 
23 

51 
22 

58 
24 

47 

37 

47 
36 

65 
37 

70 
43 

74 

S3 

75 
49 

75 
46 

76 
46 

72 
41 

43 
28 

51 
26 

61 
27 

68 
41 

96.6 
39.3 

MONTGOMERY  hB  AP 

MAX 
MIN 

54 
46 

51 
44 

54 
44 

48 

37 

56 
33 

60 
28 

66 
46 

49 
41 

43 
38 

45 

36 

47 

30 

53 
27 

53 
32 

50 
44 

53 
36 

48 
27 

55 
27 

47 

35 

52 
38 

63 
36 

70 
39 

74 
47 

74 
51 

74 
49 

75 
44 

71 
52 

57 
35 

53 
30 

59 
29 

65 
32 

70 
48 

97.7 
38.1 

SELMA 

MAX 

MIN 

55 
47 

57 
43 

58 
44 

53 

35 

58 
33 

60 
29 

56 
44 

51 
42 

50 
35 

46 

36 

49 
31 

56 
28 

51 
33 

51 
41 

54 

43 

53 
27 

59 
27 

52 
40 

47 
40 

65 
35 

68 
43 

73 
48 

75 

50 

77 
51 

77 
44 

75 
54 

72 
42, 

51 
30 

60 
29 

66 
34 

70 
48 

59.5 
38.9 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

   lANUtBY  ia*T 

Day  Of  Month  8) 


Dianon 

I 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13  1 

u  1 

IS 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  j  26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TUSKEGEE  3  S 

MAX 

SS 

51 

60 

52 

56 

61 

66 

63 

46 

42 

48 

53 

56 

61 

56 

52 

56 

54 

S8 

62 

65 

74 

77 

75 

74 

73 

65 

53 

59 

64 

73 

60.0 

MIN 

*s 

45 

45 

39 

29 

29 

46 

44 

38 

37 

29 

23 

28 

44 

44 

26 

23 

25 

42 

31 

36 

45 

47 

45 

45 

50 

30 

26 

23 

27 

48 

36*6 

UNION  SPRINGS 

MAX 

62 

63 

52 

60 

48 

55 

62 

69 

50 

47 

42 

47 

55 

57 

55 

55 

52 

57 

59 

58 

62 

68 

74 

76 

74 

74 

72 

45 

53 

59 

68 

59.0 

•          •  • 

MIN 

31 

32 

32 

37 

34 

30 

30 

43 

40 

36 

30 

29 

30 

34 

34 

26 

26 

26 

40 

34 

35 

43 

53 

45 

52 

40 

26 

29 

29 

29 

35.1 

C0AST4L   PLAIN  07 

ANDALUSIA    1  NM 

MAX 

60 

63 

59 

61 

58 

57 

62 

68 

60 

59 

55 

53 

57 

62 

56 

56 

52 

58 

52 

61 

67 

70 

75 

76 

75 

76 

74 

50 

59 

62 

69 

62.0 

MIN 

♦2 

40 

49 

37 

27 

25 

27 

40 

40 

37 

27 

22 

22 

31 

41 

25 

21 

22 

29 

33 

33 

43 

42 

39 

40 

4 1 

42 

26 

24 

24 

28 

32.9 

ATHORE    1  Sb 

MAX 

65 

57 

56 

56 

60 

61 

71 

70 

51 

43 

49 

60 

62 

60 

56 

55 

61 

62 

59 

67 

67 

74 

75 

75 

76 

75 

67 

57 

65 

69 

72 

63.1 

MIN 

51 

50 

50 

34 

23 

29 

56 

44 

38 

37 

29 

25 

32 

47 

51 

26 

26 

34 

37 

37 

41 

57 

56 

44 

45 

54 

41 

26 

27 

33 

43 

39.5 

BRANTLEY 

MAX 

67 

66 

64 

62 

48 

59 

66 

68 

49 

52 

43 

51 

60 

61 

67 

58 

55 

60 

63 

62 

70 

71 

76 

78 

76 

77 

73 

55 

58 

63 

71 

62.9 

MIN 

50 

49 

49 

37 

24 

23 

28 

30 

38 

37 

25 

21 

24 

32 

34 

23 

20 

23 

30 

33 

36 

38 

41 

40 

40 

44 

42 

24 

23 

22 

30 

32.6 

9REHT0N  3  SSE 

MAX 

63 

56 

57 

52 

60 

61 

73 

66 

51 

44 

51 

61 

62 

60 

56 

56 

63 

62 

63 

70 

73 

77 

79 

77 

79 

75 

67 

56 

66 

69 

74 

64.0 

MIN 

50 

49 

51 

35 

26 

25 

51 

44 

40 

36 

26 

20 

28 

49 

50 

23 

22 

27 

33 

33 

36 

54 

46 

40 

36 

50 

43 

23 

23 

27 

39 

36.7 

CAMOEN  3  NM 

MAX 

57 

55 

55 

51 

58 

60 

60 

49 

48 

48 

45 

56 

54 

51 

55 

53 

56 

48 

46 

65 

72 

75 

77 

76 

76 

75 

67 

5* 

64 

69 

71 

59.6 

MIN 

50 

42 

42 

30 

30 

30 

44 

39 

34 

35 

28 

24 

31 

43 

44 

25 

25 

34 

38 

36 

41 

53 

54 

49 

43 

56 

37 

26 

37 

49 

37.9 

CHATOM  3  N 

MAX 

SB 

65 

60 

52 

61 

62 

61 

49 

49 

45 

49 

60 

59 

52 

55 

55 

63 

55 

48 

65 

74 

73 

75 

75 

75 

74 

70 

59 

67 

72 

73 

61.6 

MIN 

52 

42 

42 

29 

31 

33 

43 

30 

32 

34 

23 

25 

33 

44 

47 

24 

26 

38 

39 

32 

45 

67 

59 

60 

47 

56 

37 

27 

29 

37 

.  49 

39.1 

CLAYTON 

MAX 

5* 

66 

60 

61 

46 

55 

62 

66 

60 

51 

42 

48 

50 

56 

63 

57 

52 

56 

58 

62 

63 

66 

74 

75 

74 

71 

73 

46 

52 

59 

66 

59.6 

MIN 

34 

36 

38 

38 

32 

36 

41 

47 

40 

37 

29 

30 

32 

37 

44 

27 

30 

36 

37 

36 

37 

43 

53 

52 

49 

55 

40 

27 

31 

39 

44 

38.3 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

57 

63 

53 

59 

63 

70 

63 

59 

45 

51 

57 

64 

66 

60 

52 

59 

62 

65 

65 

69 

75 

76 

75 

72 

75 

67 

56 

62 

68 

70 

63.5 

MIN 

50 

53 

53 

38 

36 

38 

49 

50 

45 

42 

33 

31 

36 

57 

42 

32 

30 

36 

44 

43 

42 

52 

54 

50 

56 

56 

37 

32 

34 

38 

46 

43,1 

ENTERPRISE  3  NM 

MAX 

56 

66 

54 

62 

47 

57 

63 

68 

50 

55 

42 

48 

57 

64 

61 

56 

52 

58 

62 

64 

65 

68 

74 

75 

74 

70 

74 

50 

54 

60 

68 

60.5 

MIN 

*0 

49 

50 

39 

33 

33 

33 

45 

41 

38 

29 

28 

31 

36 

52 

27 

27 

32 

37 

36 

39 

38 

51 

50 

5 1 

53 

44 

29 

29 

32 

39 

36,5 

EUFAULA 

MAX 

63 

63 

69 

75 

76 

74 

75 

72 

46 

54 

62 

69 

MIN 

32 

36 

40 

41 

41 

47 

49 

45 

27 

24 

28 

44 

EVERGREEN 

MAX 

61 

63 

54 

54 

50 

59 

62 

71 

58 

44 

42 

54 

60 

57 

55 

56 

54 

52 

58 

60 

66 

72 

76 

71 

67 

77 

74 

52 

56 

65 

69 

60.4 

MIN 

*3 

48 

43 

36 

25 

25 

31 

43 

41 

36 

28 

23 

24 

33 

49 

25 

23 

25 

37 

35 

39 

45 

45 

42 

39 

40 

42 

24 

23 

25 

30 

34.4 

FRISCO  CITY 

MAX 

62 

62 

53 

54 

50 

60 

59 

70 

4B 

40 

42 

46 

59 

59 

53 

55 

53 

61 

52 

55 

67 

72 

76 

76 

76 

76 

73 

46 

56 

64 

68 

59.6 

MIN 

60 

46 

46 

32 

30 

33 

35 

42 

38 

35 

28 

25 

26 

39 

46 

25 

26 

26 

38 

37 

40 

47 

56 

48 

45 

46 

40 

26 

29 

31 

44 

37.1 

GENEVA 

MAX 

66 

73 

56 

61 

49 

58 

63 

70 

52 

55 

43 

48 

55 

65 

61 

59 

49 

57 

61 

65 

65 

68 

74 

75 

73 

70 

74 

55 

62 

68 

61.7 

MIN 

41 

49 

51 

41 

30 

28 

33 

49 

45 

40 

29 

27 

28 

35 

54 

27 

26 

27 

33 

36 

37 

37 

45 

45 

45 

51 

46 

26 

27 

30 

32 

37.2 

GILBERTOMN 

MAX 

SB 

55 

48 

60 

63 

63 

62 

51 

45 

47 

49 

46 

51 

53 

50 

62 

61 

55 

45 

60 

73 

75 

75 

77 

75 

71 

70 

56 

66 

71 

75 

60.4 

MIN 

53 

41 

32 

28 

27 

24 

45 

37 

34 

35 

28 

22 

30 

45 

44 

21 

22 

36 

38 

27 

36 

54 

60 

49 

42 

45 

37 

24 

24 

30 

43 

35.9 

GREENVILLE 

MAX 

62 

56 

55 

50 

56 

60 

68 

65 

48 

42 

46 

57 

55 

54 

55 

52 

58 

53 

56 

65 

70 

74 

76 

74 

77 

72 

69 

53 

60 

65 

71 

60.5 

MIN 

47 

46 

44 

33 

27 

28 

49 

40 

37 

34 

28 

25 

42 

47 

24 

24 

35 

40 

35 

41 

48 

49 

45 

44 

54 

40 

24 

27 

32 

48 

37.7 

HEADLAND 

MAX 

64 

71 

68 

62 

58 

57 

61 

68 

55 

59 

43 

49 

55 

66 

63 

59 

52 

56 

62 

65 

64 

68 

74 

76 

74 

75 

74 

51 

54 

56 

67 

62.2 

MIN 

40 

50 

46 

41 

34 

34 

34 

52 

44 

40 

30 

30 

30 

40 

54 

29 

29 

31 

35 

39 

36 

39 

40 

48 

50 

54 

46 

29 

30 

34 

34 

38.6 

HIGHLAND  HOHE 

MAX 

62 

62 

52 

57 

46 

56 

60 

68 

46 

43 

41 

46 

57 

55 

53 

52 

53 

58 

55 

57 

65 

70 

75 

76 

75 

76 

70 

44 

52 

60 

67 

58.4 

MIN 

3B 

46 

46 

37 

29 

30 

33 

42 

38 

35 

28 

29 

30 

36 

46 

24 

26 

34 

35 

34 

35 

42 

51 

50 

50 

51 

41 

26 

29 

32 

38 

36.9 

NATCHEZ 

MAX 

60 

56 

54 

53 

60 

59 

66 

59 

49 

50 

44 

59 

57 

53 

52 

54 

60 

55 

52 

67 

73 

75 

76 

76 

78 

74 

66 

56 

64 

66 

60.8 

50 

46 

43 

32 

27 

25 

46 

40 

36 

27 

26 

21 

28 

44 

45 

22 

21 

30 

40 

38 

42 

52 

56 

43 

42 

56 

40 

24 

23 

34 

36.7 

OZARK    6  NNM 

MAX 

64 

51 

62 

56 

58 

62 

67 

65 

57 

46 

50 

56 

60 

64 

58 

54 

50 

62 

65 

65 

69 

74 

77 

74 

74 

69 

55 

62 

66 

71 

62.5 

MIN 

46 

48 

50 

37 

31 

33 

46 

45 

39 

34 

30 

29 

38 

49 

46 

26 

32 

35 

40 

36 

36 

49 

51 

52 

51 

52 

40 

26 

33 

39 

47 

40.3 

PHENIX   CITY    2  NMH 

MAX 

48 

55 

52 

61 

47 

56 

61 

67 

53 

49 

44 

47 

52 

55 

52 

57 

49 

56 

61 

62 

60 

64 

79 

73 

74 

73 

74 

54 

53 

56 

66 

56.5 

MIN 

40 

47 

47 

41 

31 

29 

32 

44 

40 

37 

29 

26 

27 

32 

46 

27 

28 

31 

34 

35 

36 

36 

47 

50 

51 

54 

43 

27 

29 

29 

30 

36.8 

THOMASVILLE 

MAX 

57 

56 

50 

59 

49 

58 

58 

59 

48 

40 

44 

46 

56 

53 

52 

50 

51 

59 

44 

45 

63 

71 

73 

75 

76 

75 

71 

47 

55 

63 

69 

57,2 

MIN 

40 

42 

42 

29 

29 

31 

33 

48 

34 

34 

27 

26 

26 

37 

44 

25 

25 

26 

38 

32 

36 

46 

57 

49 

45 

45 

38 

26 

27 

39 

41 

36.2 

TROY 

MAX 

62 

54 

61 

51 

57 

61 

68 

62 

50 

41 

48 

56 

56 

60 

56 

53 

59 

62 

60 

65 

71 

74 

76 

75 

74 

71 

64 

53 

61 

69 

72 

61.4 

MIN 

46 

48 

46 

37 

31 

35 

48 

42 

40 

36 

28 

27 

35 

45 

44 

25 

30 

35 

39 

36 

39 

50 

52 

51 

53 

54 

37 

26 

29 

36 

46 

39.6 

MHATLEY 

MAX 

65 

57 

64 

56 

68 

69 

68 

54 

48 

47 

51 

61 

64 

56 

55 

60 

64 

54 

51 

69 

70 

75 

79 

81 

80 

75 

66 

55 

67 

67 

74 

63.5 

•          •  • 

MIN 

38 

40 

47 

31 

24 

25 

42 

39 

34 

33 

27 

21 

29 

44 

40 

23 

21 

32 

40 

37 

39 

45 

54 

43 

40 

52 

36 

23 

24 

30 

42 

35. 4 

GULF  08 

BAY  KiNETTE 

MAX 

65 

55 

56 

54 

62 

61 

74 

SB 

47 

42 

51 

60 

62 

58 

56 

55 

64 

56 

61 

70 

66 

76 

75 

77 

78 

75 

68 

59 

65 

75 

70 

63.1 

52 

50 

49 

33 

33 

35 

57 

37 

36 

30 

28 

37 

48 

45 

27 

30 

36 

39 

38 

46 

57 

57 

50 

48 

57 

40 

30 

32 

49 

40 

41,7 

CITRONELLE 

MAX 

MIN 

COOEN 

MAX 

64 

56 

60 

55 

65 

63 

72 

67 

52 

47 

55 

58 

63 

60 

61 

60 

62 

64 

66 

65 

67 

73 

78 

74 

75 

72 

67 

61 

64 

66 

69 

64,0 

54 

49 

50 

33 

35 

33 

58 

36 

36 

28 

28 

36 

52 

48 

26 

30 

38 

40 

39 

45 

56 

60 

54 

50 

56 

42 

26 

30 

39 

50 

42.2 

FAIRhOPE  2  nE 

MAX 

67 

56 

56 

54 

62 

63 

75 

68 

50 

43 

52 

57 

65 

60 

57 

51 

63 

62 

64 

67 

65 

72 

76 

75 

76 

73 

68 

57 

64 

70 

72 

63.2 

MIN 

54 

51 

40 

35 

39 

36 

60 

45 

37 

37 

28 

28 

37 

50 

46 

26 

32 

38 

36 

39 

50 

58 

59 

52 

50 

57 

42 

32 

31 

37 

50 

42.5 

FORT  MORGAN 

MAX 

66 

SB 

58 

54 

61 

62 

69 

65 

51 

46 

50 

55 

62 

63 

56 

50 

60 

57 

59 

60 

63 

67 

70 

70 

70 

69 

65 

65 

62 

66 

66 

61.1 

MIN 

S3 

51 

50 

39 

45 

48 

60 

48 

40 

40 

37 

39 

43 

51 

46 

36 

40 

45 

46 

42 

53 

58 

57 

55 

54 

58 

43 

40 

41 

49 

50 

47.1 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 

67 

55 

60 

54 

62 

64 

74 

51 

46 

44 

51 

60 

62 

57 

59 

53 

63 

61 

62 

67 

69 

74 

75 

75 

75 

73 

56 

59 

65 

72 

74 

62.5 

MIN 

54 

51 

46 

34 

35 

40 

48 

45 

39 

39 

33 

30 

40 

51 

40 

29 

34 

40 

42 

42 

52 

58 

59 

53 

52 

56 

37 

33 

35 

44 

53 

43.4 

ROBERTSOALE   I  E 

MAX 

68 

68 

56 

56 

51 

62 

68 

74 

54 

44 

43 

52 

60 

66 

56 

60 

53 

64 

65 

65 

67 

68 

73 

75 

76 

76 

74 

65 

59 

65 

70 

63.1 

MIN 

42 

50 

50 

34 

33 

30 

36 

45 

40 

37 

30 

27 

30 

41 

51 

27 

28 

31 

36 

38 

40 

50 

56 

52 

49 

50 

42 

30 

26 

34 

35 

36.9 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  au»b.h* 

JANUARY  1967 


Slatton 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft      tt  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

BELLE  MINA  2  N 
FLORENCE 

HUNTSVILLE  WB  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 
RED  BAY 

RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

•       ft  ft 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

BESSEMER  3  SSw 
BIRMINGHAM   WB  AP 

BRIDGEPORT  2  w 
SAINT  BERNARD 

ft      ft  • 

UPPER  PLAINS  03 

HAMILTON  3  S 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

ft       ft  ft 

EASTERN  VALLEY  0<i 

ANNISTON   FAA  AP 
CENTRE  5  Sw 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 

5NOIFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.1 
.5 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Slatton 

^  "5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

It 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

•  07 

.00 

.01 

.06 

.03 

.14 

• 

ft 

.08 

.08 

.02 

.09 

.14 

.10 

.04 

.07 

.01 

.07 

.05 

.05 

.04 

.08 

.07 

.00 

.10 

.05 

.11 

.06 

.04 

1.776 

WIND 

5 

3 

3 

37 

11 

21 

25 

61 

48 

27 

81 

10 

7 

12 

23 

55 

9 

42 

35 

20 

8 

4 

6 

6 

9 

11 

43 

37 

22 

13 

11 

705 

PRAIRIE  06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EvAP 

.00 

.08 

.05 

.06 

.07 

.07 

ft 

•  . 

.25 

,00 

.07 

.07 

.05 

ft 

ft 

.18 

.03 

ft 

.06 

.04 

.06 

.07 

.10 

.09 

.05 

tt 

tt 

.31 

.06 

1.8IB 

WIND 

53 

28 

30 

107 

66 

41 

111 

46 

123 

66 

loe 

45 

8 

34 

20 

111 

21 

♦  1 

78 

36 

16 

3S 

54 

22 

25 

22 

124 

100 

44 

16 

35 

1669 

MAX 

52 

55 

50 

58 

51 

55 

54 

53 

52 

43 

45 

52 

46 

51 

57 

41 

53 

64 

71 

72 

72 

72 

65 

61 

61 

56.2 

MIN 

39 

42 

36 

34 

34 

36 

43 

37 

46 

32 

32 

36 

44 

34 

37 

35 

42 

55 

54 

51 

50 

44 

34 

34 

40.2 

ft      ft  ft 

GULF  08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.01 

.02 

.13 

.10 

.02 

.07 

.13 

.05 

.08 

.05 

.04 

.02 

.11 

.05 

.07 

.08 

.09 

.06 

.04 

.04 

.07 

.10 

.09 

.06 

.18 

.10 

.10 

.05 

.07 

2.22B 

WIND 

29 

126 

11 

58 

9 

58 

77 

41 

32 

11 

6 

6 

7 

40 

20  8 

5 

20 

7 

3 

7 

7 

12 

6 

13 

95 

40 

9 

2 

2 

773 

MAX 

62 

55 

55 

60 

56 

72 

71 

62 

50 

55 

55 

57 

57 

61 

53 

60 

60 

63 

63 

65 

72 

75 

73 

75 

73 

69 

54 

50 

72 

65 

62.2 

MIN 

It 

52 

37 

38 

38 

51 

48 

40 

37 

35 

35 

42 

53 

51 

37 

37 

41 

42 

42 

50 

58 

60 

55 

54 

60 

45 

36 

34 

39 

53 

45.4 

See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
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STATION  INDEX 


!     INDEX  NO. 

DIVISION 

WJUNTX 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

ITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

LONG 

i 

la 

OBSEnVER 

Ao8£vILLC  1  NNM 

ooos 

C7 

HCNRY 

31  35 

95  15 

465 

7A 

c 

JOHN  5  RICH9URG 

AODISCt 

0C63 

03 

MlNSTON 

34  13 

97  11 

791 

PROF  >  PALMER  OOOSIY 

ALBERTA 

07 

MltCOX 

32  14 

e« 

: 

SIDNEY    J.    HARDY.  SR. 

ALBERTVILLE  2  SC 

01*9 

02 

HARSHALL 

96  IC 

1141 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALCXANOCR  CITY  6  HI 

05 

TALLAPOOSA 

ir  32  59 

85  52 

51 

DOUGLAS  M.  SAnFORD 

ALICCVIULC 

01  7( 

PICKENS 

13|  33  07 

89  37 

140 

7* 

7, 

«RS.  CHERRY  J.  MEHNOON 

ANDALUSIA  1  HH 

C252 

ai 

COVINGTON 

6  31  19 

86  ?r 

260 

JAMES  P.  GILLIS 

AHMISTON  FAA  AP 

02  72 

C4 

CALH0CI^             '  7 

e*.  51 

599 

FED.   AVIATION  AGENCY 

*BL£r  J  $ 

03391  0) 

87  13 

500 

MRS.  DORA  R,  DAVIS 

ASHLAND 

CkAY 

89  51 

i;5f 

4P 

4P 

NORMA  K  WILLIS 

A SEVILLE  4  W 

04 

ST.  CLAIR 

86  20 

590 

7J 

JOHN  T.  SWINDALL 

01 

LIMESTONE 

86  59 

720 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE  1  SN 

ESCAMBIA 

40 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUeURN  3  SW 

09 

LEE 

95  31 

739 

9A 

MRS.  MARTHA   1.  MOORE 

AUTAuCAvlLLE   }  N 

0*AJ 

3) 

AUTAUGA 

96  41 

230 

J.  P.  NElGHaORS 

BAhCMCAD  LOCK  AN3  DAX 

03 

TUSCALOOSA 

33  29 

P7  20 

28P 

7A 

CORPS  OF  fNGINEERS 

SALOwIN 

33  53 

87  47 

269 

71 

GROVER  W.  WOODWARD 

OtLLE  MINA  2  N 

01 

LIMESTONE 

96  53 

600 

_  H 

AUnURN  UN| VCRS 1  TV 

3CPRV 

0) 

FAYETTE 

97  36 

452 

MISS  CLARA  H.  OLIVE 

3ESSE*4E4  3  SSM 

0741 

02 

JEFFERSON 

97 

53} 

6P 

6A 

JAvES  E.   •'C  C9AVY 

0793 

:3 

MAR  1  ON 

89  07 

570 

OSCAR  w.  LOCKfi lOGE 

31LLIKGSLCV  1  $C 

ce23 

03 

AUTAUGA 

86  42 

420 

SIR'^IKSHAM  m9  AP 

C8S1 

C2 

JEFFERSON 

620 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

30A2 

3957 

■31 

■UR  SMALL 

86  10 

1070 

7A 

I 

DAVID  A.  9URNS 

9RANTLEY 

lfb7 

CRENSHAW 

96  16 

274 

8A 

81 

R.  E.  HENDERSON 

aocMTOH  )  sse 

178« 

ESCAMaiA 

31  0* 

97  03 

9? 

6P 

MRS.  Clara  t.  peavy 

U^OGEPO^T  2  w 

IC99 

02 

JACKSON 

3«  56 

85  45 

5P 

"ISS  M.  LOUISE  JONES 

3^COKKO0D 

1U3 

1i 

TUSCALOOSA 

67  17 

605 

MR*.  WILLIE  M.  STYRON 

aRUIDIOGE 

1178 

07 

PIKE 

65  49 

495 

MILDRED  P.  WHjTTINGTON 

CAlEAA  2  SW 

i2Ba 

OA 

SHELUV 

86  46 

540 

5P 

5P 

PIFRCE  A.  GARRETT 

1321 

07 

WILCOX 

87  20 

225 

5P 

AUIURN  UNIVERSITY 

CAfPSELL 

1315 

07 

CLAPKE 

87  59 

9)1 

z 

JOF  PICKEnS 

CAyP  MILL  2  Hm 

1324 

C5 

TALLAPOOSA 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

1377 

:j  walker 

67  32 

MR^  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTBE  ! 

1S12 

34 

CHEROKEE 

95  45 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLl 

1S20 

C3 

9ieB 

32  57 

87  09 

HUFY  COLBuRN 

1666 

WASHINGTON 

31  3P 

89  15 

5» 

5P 

GRftOY  C.  YOUNG 

CmilDE*'S9U*G 

ItlS 

TALLACESA 

96  22 

6A 

ALABAMA  P0WE3  CO. 

CMiLDE" saylO  kd"  ^'LA.^T 

TALLADEGA 

96  20 

5P 

51 

CITY    'STEP  PLANT 

CITflOMLLi 

I6es 

09 

MOdU: 

69  14 

6P 

INACTIVE  12/15/66 

^LAl bOhNE 

U93 

07 

I-iONPOE 

31  32 

97  31 

19: 

7A 

TOLLIE  L.  maskEW 

CLAN 10" 

Ifrib 

03 

CMILTCN             1  7 

32  51 

86  38 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

6AR30'Jft 

31  53 

8A 

ii 

MRS  £LI2A9fTM  M  WESTON 

COOlN 

1803 

o« 

M031LE 

3r  23 

B8  13 

5P 

AGNES  C.  CHRjSTENSE*! 

COFFEE  SPRINGS  2  Htl 

i8:>t;  07 

^EN£VA 

85  56 

HENPY   F,  KELLEY 

COLfl£Rl  STLAM  PLA'iT 

iai9 

d 

COLUCflT 

34  44 

8T  50 

c 

Tva-462 

COLLI'!  SVILL: 

1949 

02 

OE  ^tte 

34  15 

95  52 

B.  W,  aPPlFTON 

COfJMB 1 A 

lats 

07 

HOUSTON 

31  17 

85  ''7 

INACTIVE  8/1/66 

COPdOVA 

?3 

WALKER 

33  46 

67  11 

MRS,  C.  GOESHAM 

COTro>'TO* 

C7 

RUSSELL 

l 

95  04 

TA 

HUGH  S.  KITE 

2;  7} 

06 

SUfTER 

3?  26 

89  23 

215 

REuBEN  P.  HARRIS 

OACEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

32  49 

E5  45 

DACEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

32  50 

73e 

c 

M,  CLAY  PLESS  1 

OANCY  h 

2141 

C3 

PKKE^S 

33  04 

Sf  IT 

20T 

INACTIVE  7/12/65  1 

2193 

MARtNOO 

32  21 

225 

7A 

JAMES  y.  CREWS  J 

OtCAIuf) 

2207 

31 

MORGAN 

34  35 

flft  59 

580 

8A, 

It 

ROSS   A.  HAWKINS 

DELTA 

2235 

33  26 

85  42 

1030 

MRS  VERNA  e.   LANOER-i  | 

OEI'SPOLlS  LOCK  AMD  CAM 

2245 

MARENGO 

32  31 

87  50 

100 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

^OTHAN  FAA  AISP30T 

2372 

07 

HOUSTON 

31  19 

fi  27 

371 

v.lO 

FED.  AVIATION  AGENCY  , 

DOTHAN  4  SC 

2377 

HQ US r ON 

31  10 

85  21 

308 

c 

PAUL  d.  SMITH 

OOuSLE  SP^IISS 

2396 

HINSION 

3*  10 

87  24 

8-0 

7Ai  7t 

MITCHELL  OPAKE 

2*77 

COFFEE 

11  25 

66  04 

195 

ELROD 

2632 

33 

TUSCALOOSA 

31  1^ 

MRS.  8EULE  BERRY 

ENTtBPRISE  3  NW 

2675 

07'  COFFC 

5  31  20 

85  53 

III 

T.    HARRIS  MQAIS 

E JFAULA 

2727 

37, BAR0CUR 

4  31  52 

95  39 

232 

RAYMOND  TRAMMELL 

EVE«G*EEM 

2758 

07 

CONICUH 

31  26 

66  56 

22C 

7AJ  7*J 

W.  DAVE  SIMONTON  1 

FA19M0PE  2  N£ 

2913 

39 

9AL&AIN             '  9 

S"  33 

97  53 

5P  5P 

JA"ES  E.   9APRelT.  JR.  1 

PALCO  OP£"i  PONO  TdkER 

2832 

C7 

COVINGTON 

66  33 

232 

8A 

U.«.  FOREST  SERVICE 

FALi^VILLt    1  *l 

2S43 

01 

KORG^N 

34  22 

86  54 

630 

7A1  7A^ 

EDGBEOT  K.  HARDIN 

2883 

FAT'.  TTE 

35  41 

37  49 

365 

7A 

r.ORKAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

34  48 

67  41 

579 

5P 

HENPY  G.  RICHARDS 

PORT  DEPOSIT 

3;2fc 

Ob 

LOWNOtS 

31  59 

66  35 

: 

FORT  MORGAN 

BALDWIN 

3C  14 

at 

WM.  H.  CHANOLfR 

FORT  PAYNE 

3343 

r'2 

34  27 

85  43 

lie 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

•lONRCE 

31  26 

87  24 

8A 

MRS.   NELIA  MCKENZIE 

GACSCCN 

C4i  ETOWAH 

34  01 

86  00 

57n 

6.   G.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  Plant 

04|  EIOwAH 

34  01 

66  30 

565 

6P 

«0.  NATURAL  C*S  CO. 

GAINESVILLE 

36 

SUMT-ft 

i?  49 

89  r>9 

130 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

GARO£N  CITY 

J233 

02 

CULLMAN 

36  01 

66  45 

510 

c 

MRS,  G.  MC  KEN2IE 

3255 

07 

GENEVA 

31  C2 

«5  51 

107 

7A 

REIECCA  CAMPBELL 

1 

3271 

07 

aUTLER 

31  3e 

285 

T.   E.  «ASON 

GlL9E'T0i(N 

CHOCTAW 

31  53 

BK  20 

128 

tt 

6C 

ALTON  G.  LAND 

30RGAS 

1433 

03 

WALKER 

33  39 

B7  13 

300 

4LA3AMA   POWER  CO. 

G^tiNSyO'lO 

3511 

3?  42 

P7  36 

220 

6P 

N.  HA-iNFR  C0B9S 

GREENVILLC 

3519 

37 

BUTlER 

31  50 

5e 

t' 

CECIL',  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

3524 

07 

BUTLER 

31  50 

66  38 

420 

c 

CLOSED  11/28/66 

OULF  SHORES  P  0 

3559 

?9 

BALDwU 

3-  17 

97  41 

GILBERT  M,  MELCMER 

GUKTCBSVILLE 

3573 

HAfl Small 

34  20 

66  19 

579 

RADIO  STATION  WGSV 

GU';TEPSVILL£  TVA 

3578 

02 

yARSHALL 

34  22 

66  17 

605 

C 

TVA-765 

3623 

33 

34  14 

87  !7 

910 

bt 

C  H 

RADIO  STATION  WJS9 

MAWiL'O-N  J  5 

3645 

3! 

KARICN 

34  06 

97  59 

516 

7fl 

EODIE  L.  PCAHCE 

MAVNEVILLC 

3748 

LOHNOES 

i2  11 

8^  36 

16C 

BA 

SS  ANNE  OOSWELL 

HEADLAND 

3761 

07 

ME  NOV 

M  21 

85  20 

370 

AiJi^uRN  UNIVERSITY 

3775 

35 

CLE3URNE 

33  39 

65  34 

850 

6A 

8A 

CITY  3F  HEFUIN 

HIGHLAND  HOVE 

3916 

07 

CRENSHAW 

66  19 

7a 

CHARLES  R.  PORTER 

HiOHTOk.ER 

3942 

05 

CLEtJUHNr: 

33  32 

85  24 

1175 

8A 

THOMAS  J.  MART 

HOrCES 

ie99 

01 

FRANKLIN 

34  2C 

87  '.t 

845 

la 

FRANK  L.  MAYNES 

HU^T$VlLLE  Mi»  AP 

CI 

MADISO'I 

J4  42 

66  35 

(30 

"IC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

07 

CLAPKr 

n 

31  31 

210 

T.   M.   OAILLAOO.  JR. 

JACKSONVILLE  2 

42*9 

CALMOUW 

7A 

m^,   ELLA  M,  AYERS 

INDEX  NO. 

SION  j 

^wun  1 X 

U 

U 

Z 
0 
P 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

^ 

DRAIN 

LONG 

ELEVJ 

precer] 

1 

SPECIAL  1 

4226 

03 

«7  16 

525 

6P 

-  - 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

35 

ELMORE 

32  37 

66  15 

290 

6i 

ALABAMA   POWER  CO. 

KINSTON 

37 

COFFEE 

J  ■ 

31  14 

J.  L.  KIMBPO 

LAFAYETTE 

4502 

05 

Chambers 

95  24 

83' 

9P 

H 

CLARENCE  H.  riNCHEft 

4603 

33 

32  58 

96  31 

420 

c 

ALABAMA  Power  co. 

4619 

02 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

6  36 

Mffs.  MARY  K.  LEE 

LEE  S9URG 

4627 

04 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

569 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4798 

1: 

52  35 

89  1) 

IfO 

7P 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOUI SV ILLE 

4984 

07 

BARBOuR 

31  48 

470 

8i 

JOHN  S.  ARO 

4976 

01 

MAO  1  SON 

li 

34  42 

96  45 

590 

JOHN  D  STONER  JR 

4996 

02 

JEF  PERSON 

33  30 

06  51 

654 

ALA8AHA  Power  CO. 

MARION  1  N 

5108 

06 

PERRY 

52  39 

97  18 

210 

7A 

c 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

06 

DALLAS 

52  27 

202 

R.  L.  SIMONTON 

MAM  ON  JUNCTION  2  N£ 

5121 

06 

5?  29 

97  13 

290 

6P 

61 

AU!)URN  UNIVERSITY 

5143 

li 

65  55 

340 

AC 

ALABAMA  Power  co. 

5172 

C6 

MONTGOMERY" 

11 

32  15 

96  31 

190 

PAUL  GOWAN 

5354 

CT 

1: 

51  56 

89  27 

350 

ERNEST  H,  LAND 

MERT2  PONOVILLE  TOWE^ 

5382 

11 

3  IBB 

52  53 

87  20 

630 

U.S.  FOREST  SERVICE 

5397 

BULLOCK 

32  0* 

89  32 

490 

c 

Mfi5.   SARA  C.  HALL 

MILLERS  fff^Y 

5417 

32  06 

97  22 

76 

FRED  HENDERSON 

M IL  5TEA0 

54  39 

06 

52  27 

85  54 

201 

JA-ES   M.  WALKER 

MINTER  3  NW 

5449 

DALLAS 

97  05 

3?0 

7A 

MITCHELL  0AM 

C3 

CHILTON 

57  48 

96  27 

350 

6* 

ALABAMA    POWER  CO. 

"OeiLE  ALA  ST  DOCKS 

5474 

MOB  1 L  E 

JO  41 

99  02 

41 

c 

ALABAMA  STATE  DOCKS 

MOBILE  W9  AIRPORT 

5479 

09 

sr  41 

99  15 

211 

HIO 

C  HJ 

U.S.  weatmer  Bureau 

MONTE VA LLC 

5537 

55  06 

9^  52 

462 

M.  p.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  W3  AP 

5550 

06 

MONTGOMERY 

3?  19 

86  24 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

i; 

34  29 

B7  17 

66C 

c 

TVA-361 

MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

34  29 

97  19 

645 

60 

JOHN  M.  tELLY 

MUSCLE  SHOALS  FttA  AP 

5749 

COLBERT 

34  45 

97  37 

5361 

M|0 

Mia 

FEr.  AVIATION  AGENCY 

5765 

07 

MONROE 

31  45 

97  16 

>«2 

5P 

7A 

S.  B.  HELTON 

NLW  SROCKTON 

5842 

07 

COFFEE 

31  24 

95  56 

460 

1= 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

01 

MADISON 

1: 

715 

5P 

1  " 

MISS  LUCILE  W.  HEREFOfil 

NEwTON 

5875 

31  20 

85  36 

220 

1 

-.LADYS  G  9ROWN 

0NE3NT A 

6121 

02 

SLOUNT 

96  29 

870 

7A 

tONNie  R.  MORRIS 

6129 

1] 

95  25 

750 

7A 

RADIO  STATION  WJHO 

0*RV 1 LLE 

6161 

67  U 

200 

EOWARO  B.  WARREN 

6216 

07 

31  )1 

95  41 

470 

5P 

CHARLES  H.  CARROLL 

6226 

JACKSON 

121  34  4; 

96  20 

635 

palmeroale  2  w 

6246 

JEF  FtflSON 

796 

GEORGE  T.  POSEY 

t.329 

33  56 

86  16 

955 

7A 

7A 

NORMAN  At  VAUGHN 

PJRffYVlLLE 

6362 

06 

PERPY 

52  56 

97  09 

510 

5A 

MP*:  EVELYN  M,  FULLER 

PETERMAN 

07 

MONROE 

31  55 

c 

MRS.  MINTA  EI>R1NS 

PHtNIK  CITY  2  NNW 

6  398 

Cr 

RUSSELL 

32  30 

85  01 

8A 

8A 

PHENIK  CITY  WATER  WKS 

R  ICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13  31  13 

89  16 

165 

7A 

MRS   MARY   A,  MEDRICK 

6460 

07 

J|  31  59 

''7  34 

110 

«RS.  DELLA  L.  OAKLEY 

646B 

36 

MONTGOMERY 

96  06 

5C6 

MR^.   ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVI LLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

66  54 

230 

7* 

THOMAS  £.  FISCHER 

piJATTV  1  LLE 

t.640 

33 

AUTAUGA 

1    32  28 

96  28 

290 

CONTlNtNTAL  MOSS  GAROEf 

6719 

07 

CHOCTAW 

13 

52  12 

96  21 

260 

eA 

INACTIVE  12/31/64 

69?5 

FRAnKL IN 

12 

34  26 

e6  08 

6601 

TA 

MRS  AUTIE  KILSuRN 

OlL STONE  ARSENAL 

6633 

MA51S0N             '  12 

34  35 

66  56 

MID 

RECSTOnE  ARSENAL 

S^FO")' 

03 

PICKENS             1  15 

33  23 

\i 

CURRY  MC  DONALD 

6937 

COVINGTON         j  6 

31  22 

«6  32 

7J 

WILLIAM  GODWIN 

R 1 vER  Falls  2  ne 

6942 

07 

COVINGTON  6 

31  22 

96  31 

19( 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

R0£-?TS0al£  1  E 

6989 

OH 

BALDWIN  9 

30  32 

67  40 

155 

7A 

7A 

M|CHA:L   k,  !IALDWIN 

ROCKFCRO  2  VNW 

7020 

05 

32  54 

96  14 

670 

7A 

7A 

CHARLES  W.  MCEWEN 

RANCOLI'H           '  1, 

33  09 

95  18 

745 

6A 

6A 

JOHN    I.  SAILCT 

RU!.SELLV|LLE  2 

01 

FRANKLIN           !  12 

54  31 

?7  44 

690 

7A 

7A 

!  " 

RAOIO    "STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

32 

CULLMAN 

34  12 

802 

7A 

7A 

1  ** 

ST.  BERNARO  COLLEGE 

SANJ  MT  SU5^TA  AU 

72C7 

32 

D£  KALB 

12 

34  17 

85  5e 

1195. 

61 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAY'^E 

72  82 

JEFFERSON 

33  45 

96  59 

\: 

SC0TTS80RO 

02 

1: 

34  41 

615 

j; 

RADIO  STATION  WCRI 

7326 

C7 

RUSSELL 

85  10 

394 

50 

INACTIVE  12/3/65 

7366 

DALLAS 

32  25 

97  fyc 

147 

50 

7« 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SlOCOMB 

7576 

GENEVA 

31  07 

85  36 

248: 

J   T  KIRKLAND 

7620 

WILCOX 

32  00 

87  01 

22^ 

MRS.  EVA  R.  R«Y 

7963 

PEfiPY 

52  52 

97  11 

14% 

J.   F.   SUTTLE.  JR. 

34 

TALLADEGA 

53  12 

96  12 

490! 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

TALLACEGA 

6024 

04 

TALLADEGA 

53  27 

96  06 

565^ 

ftp 

C.   0.  WEAVER 

8178 

07 

CLARKE 

13 

31  55 

87  44 

405 

7A 

LEUOY  GATES 

tmo:>s9y  1  sw 

9204 

03 

CHILTON 

32  54 

66  44 

200 

Auburn  university 

TMORS^Y  EKP  STATION 

05 

CHILTON 

32  53 

660 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

TMURL3W  DA'i 

9215 

ELMORE 

11 

32  32 

95  54 

286 

Vi 

ALABAMA  POWER  CO. 

9259 

31 

MAC  I  SON 

1; 

34  54 

96  44 

750 

c 

TVA-506 

9285 

02 

JEFFERSON 

86  44 

470 

c 

M»s.  LILLIE  MAE  JONES 

07 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

580 

6( 

THOMAS  J.  CILLARD 

93  80 

TUSCALOOSA 

170 

F^o.  Aviation  agency 

B365 

03 

TUSCALOOSA 

97  35 

152 

7A 

:  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

94:3 

MACON 

11 

85  39 

420 

RADIO  STATION  WABT 

9438 

06 

BULLOCK 

32  08 

455 

LESTER  L.  REEOfP 

UMONTOWN 

8446 

PERRY 

32  26 

265 

JEPTHA  s,  ;banyon 

VALLEY  HEAD 

9469 

02 

OE  KALB 

85  37 

104C 

7A 

V, 

C  •  H  LUMBER  COMPANY 

V?RNDN 

8517 

03 

LAMAR 

13 

55  45 

38  CT 

5[ 

C  M 

MRS.  LEILA  H.  WMEELEB 

8635 

RANOCLPH 

11 

33  09 

65  34 

640 

ALAHAM&  POWER  CO. 

WALLACE  2  t 

07 

ESCAMBIA 

31  13 

57  12 

205 

ESSir  M,  CH»V£RS 

WALNUT  GRCVE 

6649 

ETOWAH 

66  19 

950 

«R«i. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  C-AV 

9671 

GREENE 

67  50 

113 

c 

CORPS  OF  FNGINEE'S 

WATERLOO 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

99  04 

458 

se 

"ICHARD  D.  HJGGINS 

w£sr  3L0CT0N 

8609 

3IS3 

67  07 

500 

"RS  ELIZA  J,  3EAH0EN 

a£TJ"PKA 

9859 

0'' 

ELKOSE 

32  33 

96  13 

190 

MARION  M.  SANFORO 

whatley 

8667 

CLARKE 

13 

31  39 

S7  i,3 

170 

6F 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

wlNFIELD  2  SW 

8996 

03 

FAYETTE 

13 

97  5? 

4^6 

W.    W.  COTVEY 

YATiS  HY093  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

65  54 

335 

ALABA'^A   POWER  CO. 

CLOSED  STATION 

GREENVILLE  2 

3524 

07 

SUTLER 

6 

31  50 

86  38 

c 
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REFERENCE   NOTES  ALABAMA 

JANUARY  1967 

36^''o«°nt\^?r'w^^^^^^  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  DanneUy  Field,  RFD  2.  Montgomery.  Alabama 

36108.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA".  '^idoama 

DIMENSIONAL  UNITS:      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  m  'F.  precipitation  and  evaporation  in  mches  and  wind  movement  in  miles.    Monthly  degree  dav  totals 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  .s  th*.  v^rtor  ^- 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations.  ^  nesuuani  wina  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground   table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table    "tlairv  Precioi  a- 
t.on   table.    Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  oC^rvatlon  P^ecpita- 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  arc  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
lor  successive  observations,  consequently,  occasional  dnftmg  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

fi^f~77ce    ^'"'"'^^      snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  disUnce  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  wiU  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  wmdshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  \-ary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN'  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  mPICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordine  aaee  in 
the    Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  e  e  b 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  cbsf  i  vation  column  in  Station  Index  means  variable, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C,  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc, ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.  50  per  year.  (Yearly  subacription  includes  the  Annual  Summary, )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
littance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DAT 
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ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SEBVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

UARY  1967 
Voluro473      No.  2 
C3 


Tomporature 


NORTHERN  VALLEY  0 

ATHENS  2 
BELLE  MIN*  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE   I  N 
FLORENCE 

HUNTSVILLE  KB  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
nZU  MARKET  2 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

DIVISION 


APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  MB  AP 
BRIDGEPORT  2  H 
6UNTERSV1LLE 

ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SueSTA  AU 
SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 

DIVISION 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

CENTREVILLE 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

FAYETTE 
HALEYVILLE 
HAMILTON  J  S 
JASPER  *  N 
PRATTVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

DIVISION 


EASTERN  VALLEY 


0* 


ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SM 
CENTRE  5  SK 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN  GAS  PLANT 

PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  «  NE 
TALLADEGA 


PIEDMONT  PL«TEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  )  SW 

CAMP  HILL  2  NH 

HEFLIN 

LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCK  FORD  2  NNN 
BOCK  MILLS 


SO.O 
SI. 2 

SO.S 
53.9 

50.  * 
50.9 
51.9 
50.6 

51.  <• 

51.6 
*7.6 
48.6 
53.0 


«5.5 
53.7 
52.5 
52.6 
52.8 

51.1 

50.*>' 

50.0 


55.1 
53.8 
55.7 
54.5 
51.0 


50.6 
52.6 
52.8 
58.8 

55.8 
5*.* 
53.7 


53.2 
55.5 
52.0 
57. U 
52.1 

52.1 
55.1 
55.1 


57.* 
55. « 
55.5 

57.9 
57.7 
57.6 

S«,2I> 


28. 
29. 


28.0 
30.1 


30.1 
29.5 
28.3 

28.8 
28.* 
2<>.2 
28.5 


27.2 
33.0 
31.0 
28.6 
31.8 

28.3 
27. ON 
29.5 

25.6 


30.6 
32.9 
25.6 


26.6 
2*. 5 
29.1 
36.1 

3*. 7 
32.9 
30,* 
30.2 


32.3 
32.2 
30.8 
3*. 5 
32.3 

28.9 
33.8 
33.5 


32.0 
31.3 
28.0 

36.3 
36. 3H 
32.1 
32.6 
28. *P 


39.2 
*0.3 

39,3 
*2.0 

*0.1 
*0.3 
*1.0 
*0.1 
39.9 

*0.2 
38.0 


36.* 
*3.* 
*1.8 


39.7 
38. 7f 
39.8 

37,0 

*0.0 


*3,9 
*1.7 
*3.2 
*3,7 
38.3 


38.6 
38.6 
*1.0 
*7.5 

*5.3 
*3.7 
*2.1 
*2.9 


*2.8 
*3.9 
*1.* 
*5.B 
*2.2 

*0.5 


**.7 
*3.* 
*1.8 

♦  7.1 
*7.0K 


7.2 
5.9 


6.2 
5.1 


S—  8al«r*lic«  NolM  Following  SlaUon  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Temperature 


Averoge 

Average 
Minimum 
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Departure 
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X 

a 

i 

o 
a 

Degree  Days 

No.  of  Day» 

1 

Departure 
From  Normal 

0 

c5 

a 

Snc^,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

AAox.  Depth  1 

■o 

6 

o 

.10  or  More  | 

.50  or  More 

1.00  or  More 

0  t 

« I 

55.5 

34.7 

45.1 

74 

2 

1 6 

27 

551 

0 

0 

14 

0 

4.46 

1.53 

6 

.0 

0 

3 

1 

56,3 

33.0 

44.7 

75 

2 

18 

27 

561 

0 

0 

15 

0 

4.19 

-  ,79 

1.15 

7 

.0 

0 

7 

3 

2 

55,5 

32.6 

44.1 

73 

16 

18 

26 

580 

0 

0 

16 

0 

3.68 

1.U2 

7 

T 

T 

7 

8 

3 

1 

S8.2M 

35. 2M 

46. 7^ 

78 

16 

18 

26 

507 

0 

0 

12 

0 

4,91 

1.78 

7 

.0 

0 

10 

3 

I 

56.3 

35.2 

45,8 

74 

1 

16 

26 

534 

0 

0 

13 

0 

4,61 

2.20 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 
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GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sw 
LEES6URG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAU6A  4  nE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  Sw 

CAMP  HILL   2  NW 

OADEVILLE 

DELTA 
hEFlIN 
HIGHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  Nnw 
ROCK  MILLS 
THURLOW  QAM 

■AOLEY 
hETUMPka 

YATES  HYDRO  PLANT 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

i   1   2  1 

3 

^  1 

5 

6 

7 

g 

g 

10  1 

J 1  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  [ 

18 

19  j 

20  1 

21 

99 

£6 

23  1  24 

25  [  28  1  27 

28  1  29  X 

31 

«     •  • 

PRAIRIE  06 

CUBA 

«<oa 

•  05 

.66 

■  98 

.34 

•  24 

1.09 

.21 

.14 

.17 

^•46 

.14 

.04 

1.53 

•  96 

•  53 

•  02 

•  36 

■  46 

•  04 

0EM0P0LI5  LOCK  AND  DAM 

.22 

.85 

1.15 

•  03 

•  25 

1.05 

■  24 

•  08 

•  32 

FORT  DEPOSIT 

3.39 

.20 

•  43 

1*40 

T 

T 

•  20 

.38 

•  16 

•  25 

•  39 

GAINESVILLE 

3.66 

.09 

T 

•  60 

1.02 

T 

•  30 

.26 

T 

•  69 

•  24 

.29 

T 

•  23 

GREENSBORO 

HAYNE V 1 LLE 

^•91 

.10 

.13 

.64 

U78 

•  09 

.18 

.38 

.34 

•  34 

.52 

•  41 

LIVINGSTON 

MARION   1  N 

4.64 

• 

2.20 

.56 

•  76 

.54 

•  94 

MARION  JUNCTION   I  ENE 

4*66 

•  23 

■  21 

1.18 

1.17 

.05 

■  10 

.35 

.42 

•  48 

•  49 

MARION  JUNCTION  2  NE 

.16 

2.20 

.12 

.10 

.54 

.01 

•  LO 

.35 

•  57 

T 

T 

•  03 

.43 

MATHEwS   1  SSw 

.12 

.04 

.79 

1.39 

T 

■  16 

.26 

.27 

■  36 

■  38 

MILSTEAO 

5.91 

.84 

.32 

l.Ol 

1.46 

■  12 

•  32 

•  02 

•  33 

•  24 

•  61 

■  64 

MINTER  3  NW 

5.03 

.14 

.52 

2.33 

* 

•  33 

.02 

.26 

•  70 

•  25 

■  48 

MONTGOMERY  MS  AP  R 

4.46 

.31 

2.10 

T 

.  IB 

.25 

T 

T 

.31 

.03 

•  26 

•  55 

T 

.31 

.16 

ORRVILLE 

6.79 

.35 

.09 

1.48 

1.2<. 

.0<* 

1.90 

.<>0 

•  35 

•  35 

•  11 

.52 

PERRYVILLE 

5.02 

.05 

.09 

.85 

1.96 

.12 

.45 

.51 

•  42 

•  08 

■  49 

PINE  LEVEL 

.20 

.52 

1.34 

.20 

.23 

.06 

.02 

•  20 

.19 

•  44 

■  46 

T 

.30 

.02 

.40 

2.05 

.13 

.25 

.03 

.23 

.53 

•  11 

•  52 

SUTTLE 

fc.  76 

.08 

U54 

1  .70 

.45 

.43 

•  56 

TUSKEGEE  3  S 

3.67 

T  T 

1.50 

.43 

•  25 

T 

.26 

.03 

T 

T 

T 

.43 

.55 

■  42 

UNION  SPRINGS 

.10 

.49 

1.35 

.U 

.22 

.09 

.10 

.20 

.18 

■  65 

•  39 

UNIONTOMN 

4.  16 

.07 

■  06 

1.12 

1«10 

.  10 

T 

•  35 

•  35 

T 

.45 

•  14 

T 

•  10 

•  30 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

•       •  • 

COASTAL  PLAIN  07 

.96) 

ABBEVILLE    1  NNW 

•  10 

•  32 

1.80 

.12 

.17 

.17 

•  16 

.27 

■  23 

4.16 

•  09 

•  12 

•  64 

1*90 

.07 

T 

.15 

.24 

•  36 

.10 

•  49 

ANDALUSIA   I  NW 

6.39 

.80 

.55 

1.96 

.10 

.  1 1 

.20 

1.99 

.21 

.05 

•  05 

.02 

T 

•  35 

ATMORE    I  SW 

5.59 

.15 

.17 

3.40 

.20 

.02 

•  96 

.22 

•  12 

T 

T 

.05 

T 

T 

•  30 

BRANTLEY 

4.33 

.05 

•23 

2.31 

•  1 1 

.16 

.12 

.59 

■  10 

.23 

•  09 

.  38 

BREWTON  3  SSF 

6  36 

.11 

1.20 

1.95 

.09 

.06 

.53 

l.S** 

■  32 

.11 

•  03 

.03 

•  39 

BRUND I  DOE 

CAMDEN  3  NW 

5.55 

.34 

2,75 

.08 

.33 

T 

•  19 

T 

1.19 

T 

64 

CHATOH  3  N 

3.S9 

.11 

2.24 

.31 

•  14 

•  09 

.70 

CLAIBORNE 

4.23 

.05 

■  96 

U40 

•  02 

.50 

.05 

•  57 

•  17 

.51 

CLAYTON 

.48 

1.70 

•  20 

.17 

•  03 

.6O1 

.12 

.  1 1 

•05 

■  05 

•  65 

COFFEE  SPR INGS  2  NW 

4.37 

•  22 

.55 

1.35 

•  15 

.  10 

1.52 

T 

T 

•  10 

.  10 

•  28 

COTTONTON 

2.89 

.16 

.36 

•  10 

.52 

•  IB 

•  05 

•  69 

•  04 

■  09 

■  07 

.39 

•  28 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

4.69 

•  10 

2^42 

•  31 

.79 

,iy 

•  36 

•  08 

•  U 

.26 

T 

•  13 

ELBA 

4,65 

.10 

.17 

U92 

•  08 

•  24 

•  13 

U20 

.25 

•  07 

•  04 

•  06 

.13 

•  26 

ENTERPRISE  3  NW 

4  66 

.53 

.78 

1.32 

.12 

•  15 

•  08 

1*10 

.06 

•  07 

.05 

•  07 

•  06 

.09 

•  18 

EUF AULA 

3.59 

•  03 

.06 

■  83 

1.01 

•  08 

.25 

.03 

•  49 

.01 

T 

•  04 

•  08 

•  04 

•  39 

•  29 

EVERGREEN 

5,82 

.57 

.70 

1.90 

.06 

■  08 

1.01 

.26 

•  04 

•  16 

T 

•  30 

•  08 

•  07 

•  03 

•  96 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 

4.54 

T 

1  .48 

1.  10 

T 

T 

.39 

.14 

T 

T 

.48 

•  41 

T 

.54 

GENEVA 

09 

.16 

•  52 

2.85 

.14 

T 

.15 

.05 

1.44, 

.06 

•  34 

•  09 

•  09 

•  20 

GEORGI ANNA 

4*  12 

T 

.53 

1  .77 

.07 

.31 

•  12 

.21 

T 

.44 

•  10 

•  09 

•  52 

GILBERTOWN 

4.02 

■  34 

2.30 

■  08 

.15 

lid 

.09 

.23 

•  38 

T 

T 

•  39 

GREENVILLE 

4.28 

.06 

.11 

•  51 

1.63 

T 

.05 

.  1 1 

.24 

•  09 

.04 

•  29 

•  54 

•  03 

•  58 

HEADLAND 

5.06 

■  15 

.60 

2.20 

.12 

.17 

.93 

.21 

.06 

.20 

.27 

•  15 

HIGHLAND  HOME 

-  . 

.12 

•  37 

1.10 

T 

T 

•  12 

•  18 

.  10 

.05 

.06 

.23 

•  37 

•  02 

•  47 

JACKSON 

4*  39 

.03 

1*25 

1.38 

.32 

.02 

T 

.04 

.82 

•  08 

•  45 

KINSTON 

4.93 

.IB 

•  89 

1.54 

.15 

.07 

1.21 

.  14 

.21 

.08 

•  12 

.11 

.23 

LOUISVILLE 

5.23 

1  .03 

•  20 

1*58 

.07 

.30 

.04 

•  B9 

*  13 

•  11 

.49 

•  39 

MELVIN 

3.79 

.1? 

1,12 

1*20 

.22 

•  34 

.36 

■  43 

MILLERS  FERRY 

.25 

.08 

T 

.40 

2.16 

T 

-02 

.33 

.03 

T 

•  09 

T 

1.39 

•  34 

T 

.61 

NATCHEZ 

<..50 

.05 

.66 

.91 

.06 

.04 

•  «5 

T 

T 

•  10 

■  63 

.98 

T 

•62 

NEWTON 

4.  38 

.30 

.91 

Ull 

.17 

.16 

.04 

.96 

.01 

•  20 

•  07 

•  12 

•  01 

•  17 

a  13 

OZARK  6  NNW 

4.32 

.03 

1.69 

.36 

.27 

1.14 

.30 

.03 

.05 

.08 

.15 

•  22 

PHENIX  CITY   2  NNW 

3.97 

.39 

■  22 

1*15 

7 

.30 

•  95 

T 

.18 

.38 

.40 

PINE  HILL 

4  43 

.27 

U27 

1.30 

•  54 

.34 

■  71 

RIVER  FALLS 

6*24 

1.25 

•  49 

2.07 

T 

T 

•  37 

.  .62 

.18 

•  12 

.07 

■  07 

slgcomb 

7,42 

.18 

•  54 

2,80 

.15 

.17 

.06 

.55 

1.75 

.17 

•  63 

•  12 

•  1  I 

•  19 

SNOW  HILL 

.20 

.16 

2^65 

.18 

.55 

•  50 

•  18 

.24 

•  35 

•  67 

THOMASVlLLE 

4)56 

•  16 

.08 

•  91 

UB7 

T 

.15 

.19 

.07 

■  06 

•  23 

•  32 

•  10 

•  02 

■  40 

TROY 

4  04 

.75 

■  22 

l.'*5 

.10 

.16 

.41 

.19 

•  02 

•  04 

•  02 

•  32 

■  36 

WALLACE  2  E 

- 

4*24 

* 

* 

1.12 

■ 

•  46 

WHATLEY 

5.53 

.24 

•  78 

1.85 

.53 

.70 

•  07 

•  11 

.73 

•  92 

•       •  • 

GULF  08 

BAY  MInETTE 

5.88 

.20 

3.75 

t.ts 

.23 

.19 

•  36 

CODEN 

.14 

.15 

4.18 

.55 

•  OT 

.17 

.02 

.22 

•  28 

FAIRMOPE  2  NF 

6.09 

.37 

4.25 

.06 

•  65 

•  16 

T 

.12 

.13 

•  33 

FORT  MORGAN 

5.14 

.70 

3.00 

•  SO 

•  14 

GULF  SHORES  P  0 

6.48 

.10 

3.42 

1.95 

T 

.40 

.02 

T 

.25 

.06 

•  28 

MOBILE  W6  AIRPORT 

6.13 

.63 

.37 

3.03 

T 

T 

1.57 

.03 

T 

•  01 

.10 

.01 

T 

•  05 

•  33 

ROBERTSOALE  1  E 

5.64 

.25 

2.14{  1.88 

,05 

.72 

.10 

•  10 

.04 

•  01 

•  35 

SUPPLEMENTAL  DATA 


SUtiOD 

Wind 
(Speed  -  ■ 

P.h.) 

lUUtive  humidity  average* 
p.ro.nt 

Number  of  daya  with  precipitation 

-   •  S 

£U 

1 

•  ° 

id 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

« 

> 
< 

• 

• 

B 

Direction 
ol 

fastaat  miU 

Date  of 
iasteat  miJ« 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  P" 

Trace 

.01-09 

.10-.49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

1 

o 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

30 

2.1 

8.5 

29 

SW 

15 

76 

80 

59 

62 

3 

5 

3 

1 

3 

0 

15 

45 

6.4 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

33 

1.1 

9.9 

2  5++ 

21 

15 

69 

78 

59 

58 

2 

2 

3 

1 

2 

0 

10 

6.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

36 

i.e 

10.3 

23+-iJ 

35 

20+ 

66 

72 

54 

60 

<> 

3 

1 

1 

1 

14 

6.2 

MONTOOMERY  W8  AIRPORT 

29 

2.2 

8.S 

22 

N 

12 

Tt 

76 

56 

58 

1 

7 

1 

0 

1 

14 

45 

6.6 

Sec  iel«ienc<>  ootr-.  following  Stahon  lodn. 
-  14  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

FEBRUARY  1967 


Station 

Day  Oi  Monlh 

• 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

At*i 

ft         •  ft 

fiORTHERJJ  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

5* 

71 
53 

60 
35 

37 
29 

47 

26 

64 
34 

44 

19 

31 
16 

40 
22 

44 
27 

54 

34 

54 

29 

55 
22 

63 
20 

67 
40 

69 
37 

43 

33 

39 
31 

40 
32 

60 
39 

60 
24 

42 
25 

48 

20 

48 

19 

24 
6 

35 
12 

44 

25 

48 

29 

50.0 
28.4 

UFLLE  MINA  2  N 

MAX 

MIN 

71 
52 

64 
42 

43 
35 

43 

28 

63 
27 

57 
30 

32 

20 

40 
16 

41 
24 

54 

26 

56 
36 

52 
28 

62 
22 

66 
32 

68 
50 

66 
39 

41 

33 

42 
31 

60 
31 

56 
41 

47 

26 

47 
26 

46 

23 

45 

20 

32 
6 

43 
12 

46 
33 

49 

31 

51.2 
29.4 

DECATUR 

MAX 
MIN 

FALKVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

67 
52 

71 
53 

64 
37 

39 
27 

48 
27 

64 
33 

46 

22 

30 
17 

39 
17 

42 
26 

55 
32 

52 
32 

50 
21 

64 
22 

65 
37 

66 
41 

46 
35 

42 
35 

45 

30 

60 
30 

56 
25 

43 
24 

49 
24 

49 
21 

36 
10 

28 
10 

47 
12 

49 

31 

50.5 
28.0 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

73 
57 

67 
40 

43 

35 

48 
25 

66 
31 

61 
29 

39 
20 

45 
16 

49 
24 

58 

27 

60 
40 

55 
28 

66 
26 

68 
40 

69 
53 

66 
35 

39 

32 

40 

30 

64 

30 

59 
40 

46 
25 

50 
29 

50 
22 

48 

18 

32 
8 

46 
15 

47 
36 

52 
31 

53.9 
30.1 

hUNTSVILLE  wB  AP 

MAX 
MIN 

74 
59 

66 
41 

42 
35 

42 
29 

66 
25 

53 
25 

28 
18 

37 
16 

38 
24 

52 
26 

55 
40 

51 
28 

63 
23 

69 
42 

71 

52 

67 
37 

42 

35 

42 
33 

60 
33 

55 
35 

43 

27 

47 

26 

46 
24 

33 
14 

25 
7 

45 

11 

48 

33 

50 
34 

50.4 
29.7 

l^AOISON 

MAX 
MIN 

70 
55 

65 
42 

43 
35 

43 
27 

64 
27 

58 
30 

31 
19 

38 
16 

40 
24 

54 
26 

53 
40 

50 
29 

63 
23 

65 
33 

68 
50 

66 
38 

41 

34 

41 

31 

60 
31 

55 
44 

45 
27 

47 
27 

49 
21 

45 
19 

31 
8 

44 

11 

45 

33 

50 
30 

50.9 
29.6 

MOULTOh  2 

MAX 
MIN 

70 
57 

64 
40 

41 
35 

48 
26 

65 
27 

56 
28 

34 
20 

42 
17 

42 
23 

55 
30 

55 
44 

52 
30 

64 

22 

66 
39 

70 
52 

67 

38 

40 
33 

45 
34 

63 

30 

55 
39 

45 
26 

48 

25 

49 

22 

44 
17 

29 
9 

47 
12 

48 

36 

50 
32 

51.9 
30.1 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
56 

62 
38 

40 
28 

47 
25 

65 
28 

52 
27 

36 
23 

42 
19 

45 
24 

56 
29 

57 
37 

51 
28 

64 
23 

67 
36 

70 
50 

50 
34 

36 
34 

40 
33 

62 
30 

53 
33 

44 

26 

48 

26 

49 

23 

35 
17 

29 
10 

44 

15 

49 
38 

50 
34 

50.6 
29.5 

NEh  market  2 

MAX 
MIN 

72 
5* 

66 
41 

42 
37 

55 
26 

62 
26 

55 
24 

30 
20 

37 
15 

39 
19 

55 
21 

54 

25 

53 
29 

61 
21 

65 
43 

69 

52 

66 
36 

41 
34 

40 
32 

60 
30 

56 
43 

56 
23 

45 
22 

47 

20 

45 
18 

29 
7 

49 
7 

44 

33 

46 
34 

91.4 
28.3 

RED  PAY 

MAX 
MIN 

72 
53 

72 
51 

57 
35 

45 
26 

50 
28 

65 
35 

42 
20 

35 
15 

43 
16 

49 
27 

57 
30 

56 
30 

52 
31 

65 
35 

66 
40 

69 
35 

44 
37 

36 
33 

42 
30 

63 
32 

52 
26 

46 
26 

48 

22 

50 
19 

37 
10 

31 
11 

48 

20 

50 
34 

91.6 
20.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

MIN 

6S 
5* 

59 
39 

40 
34 

39 
28 

58 
25 

52 
25 

25 
18 

32 
15 

32 
23 

47 

23 

48 
39 

41 

27 

56 
20 

65 
39 

68 
51 

67 
36 

40 
34 

41 
32 

59 
31 

56 
33 

42 
24 

46 
24 

46 

25 

34 
15 

26 
9 

45 
10 

46 

32 

49 

30 

47,6 
28.4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

66 
50 

68 
48 

60 
35 

37 
22 

48 

22 

64 

25 

42 

20 

32 
16 

38 
16 

45 
23 

55 
26 

45 
29 

50 
18 

60 
18 

66 
35 

68 
36 

45 
31 

38 
31 

45 
26 

60 
29 

50 
22 

44 

22 

46 
19 

36 
8 

30 
8 

29 
8 

46 

15 

48 
18 

48.6 
24.2 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

71 
55 

68 
41 

43 
32 

44 

23 

65 
27 

59 
32 

36 
20 

41 

11 

45 
19 

55 
22 

57 
32 

59 
29 

66 
20 

67 
33 

67 
54 

61 
49 

53 
31 

58 
32 

59 
32 

60 
43 

46 
26 

48 
24 

50 
18 

31 
18 

29 
4 

47 
12 

46 
30 

51 
30 

93.0 
26.9 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

67 
*7 

65 
51 

59 
35 

38 
31 

46 

28 

57 
29 

45 

20 

23 
16 

36 
15 

38 
26 

47 
28 

49 
34 

43 
26 

56 
25 

60 
30 

63 
47 

47 

37 

45 
34 

39 

30 

49 

30 

51 
25 

41 
24 

42 
24 

40 

20 

30 
6 

22 
5 

40 
10 

37 
28 

♦5.5 
27.2 

BESSEMER  3  SSw 

MAX 

MIN 

72 
56 

67 

50 

50 
38 

47 
27 

66 
24 

52 
33 

33 
25 

42 
18 

37 
30 

54 
32 

57 
43 

51 
38 

63 
21 

65 
27 

71 
49 

66 
49 

54 
43 

43 

37 

62 
33 

63 
50 

55 
26 

50 
23 

51 
23 

42 
25 

33 
14 

50 
12 

51 
39 

56 
38 

S3. 7 
33.0 

BIRMINGHAM  kB  AP 

MAX 
MIN 

73 
53 

64 
40 

41 
34 

46 
26 

65 
25 

51 
27 

28 
21 

42 
17 

38 
30 

54 
32 

57 
43 

49 
27 

62 
23 

67 
29 

71 

50 

63 
44 

58 
42 

43 
34 

60 
34 

63 
37 

46 

27 

49 

25 

50 
26 

41 

22 

31 
12 

50 
13 

51 
39 

55 
37 

52.9 
31.0 

BRIDGEPORT  2  k. 

MAX 
MIN 

70 
50 

67 
46 

48 

37 

52 

35 

63 
23 

63 
32 

35 
21 

41 

15 

40 
21 

52 
26 

55 
31 

50 
31 

61 
18 

65 
26 

68 
47 

bu 
39 

51 
36 

53 
32 

61 

33 

56 
43 

52 
24 

46 
21 

46 

19 

44 
19 

29 
6 

45 

6 

44 
31 

49 

34 

52.6 
26.6 

CUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
53 

70 
51 

52 
37 

51 
31 

66 
27 

62 
33 

33 
22 

40 
20 

37 
28 

54 
32 

52 
38 

52 
31 

49 
23 

67 
30 

68 
50 

67 
42 

47 
38 

42 
37 

60 
32 

57 
46 

53 
29 

48 
25 

49 
24 

48 

22 

34 
10 

45 
12 

53 

32 

50 
36 

52.8 
31.8 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

67 
45 

72 
52 

63 
38 

40 
24 

49 
26 

65 
28 

48 

23 

27 
17 

40 
19 

42 

29 

52 
32 

52 
36 

49 

20 

61 

22 

66 

33 

68 
47 

50 

41 

46 

36 

45 
32 

60 
35 

60 
25 

45 

22 

46 

23 

49 

22 

39 
10 

29 
9 

47 
12 

50 
33 

51.1 
28.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

67 
44 

72 
50 

62 
37 

41 

27 

47 
24 

66 
25 

47 

22 

32 
16 

36 
17 

36 
22 

54 
31 

51 
33 

63 
23 

66 
28 

68 
42 

49 

35 

44 

35 

44 

30 

60 
32 

57 

24 

44 
24 

48 

23 

49 

21 

37 
9 

26 
10 

45 
13 

49 
33 

90.4 
27.0 

SAND  MT    SUB5TA  AU 

MAX 
MIN 

70 
49 

64 
41 

44 

35 

4B 
32 

60 
26 

54 
30 

34 

20 

40 
15 

38 
23 

50 
28 

53 
39 

47 
32 

58 
32 

64 

32 

65 
51 

64 
41 

47 
37 

43 
34 

55 
29 

54 
36 

51 

24 

45 
24 

46 

22 

44 
18 

30 
5 

43 
9 

42 
27 

47 
32 

90.0 
29.9 

scottsboro 

MAX 
MIN 

VALLEY  HEAD 

•          •  ff 

MAX 
MIN 

65 
48 

71 
47 

58 
37 

45 

29 

48 

22 

58 

25 

45 

21 

28 
16 

40 

22 

35 

25 

49 

34 

49 

32 

46 

16 

58 

21 

62 

22 

64 

42 

50 
37 

47 

36 

48 

27 

57 
32 

51 

23 

40 
20 

46 

18 

44 

16 

31 

4 

26 
5 

45 

6 

44 

31 

48.3 

25.6 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

74 
48 

72 
58 

68 
41 

45 

30 

49 

20 

65 
24 

51 
27 

35 
18 

45 

20 

48 

33 

57 
38 

59 
41 

51 
26 

63 
28 

65 
32 

72 
53 

64 
43 

47 
41 

44 

36 

63 
42 

63 
32 

64 

30 

54 
28 

52 
27 

41 
16 

35 
24 

49 
26 

49 

30 

95.1 
32.6 

PANKMEAD   LOCK    ANO  DAM 

MAX 
MIN 

70 
45 

71 
46 

66 
39 

43 
28 

49 

26 

65 
26 

48 

26 

33 
19 

43 
18 

46 

29 

55 
35 

56 
37 

49 
24 

64 

24 

65 
28 

71 
47 

57 
41 

47 

37 

50 
34 

65 
35 

61 
26 

51 
26 

52 
26 

51 
26 

41 
16 

34 
13 

51 
15 

53 
34 

53.8 
29.6 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

70 
48 

74 
46 

68 
41 

45 
31 

50 
24 

66 
26 

52 
22 

34 
16 

46 
IB 

40 
29 

57 
34 

57 
42 

50 
24 

65 
25 

68 
25 

72 
46 

64 
51 

55 
41 

46 
34 

63 
37 

69 
29 

52 
26 

54 
26 

53 
27 

44 

17 

37 
14 

54 
16 

55 
40 

55.7 
30.6 

CLANTON 

MAX 
MIN 

70 
52 

73 
48 

66 
42 

44 

34 

50 
26 

64 
29 

50 
26 

33 
19 

46 
21 

36 
34 

54 
34 

53 
42 

47 
27 

61 
28 

65 
33 

71 

50 

68 
55 

67 
43 

49 

36 

59 
39 

68 

30 

51 
26 

50 
28 

50 
27 

42 
16 

33 
16 

60 
20 

55 
37 

94.9 
32.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

MIN 

66 
49 

71 
51 

62 
34 

39 
22 

47 

23 

64 
31 

45 
19 

32 
12 

41 

15 

46 

25 

55 
29 

51 
30 

51 
19 

63 
20 

65 
27 

70 
39 

46 

32 

42 

32 

46 

27 

60 
36 

57 

20 

46 

23 

49 
17 

49 
17 

36 
7 

30 
9 

48 

23 

46 
26 

51.0 
2S.» 

FAYETTE 

MAX 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

67 
50 

72 
53 

61 
35 

40 
25 

41 
26 

64 
28 

43 
20 

34 
15 

40 
15 

48 
24 

55 
29 

52 
35 

52 
22 

63 
22 

65 
30 

68 
42 

45 
32 

43 
33 

45 
26 

56 
30 

55 
23 

45 
23 

49 

22 

49 
21 

37 
9 

30 
10 

50 
12 

47 

32 

90.6 
26.6 

HAMILTON   3  S 

MAX 
MIN 

68 
53 

74 
50 

62 
37 

43 

22 

48 

21 

65 

22 

45 

22 

37 
13 

44 

13 

49 

22 

57 
28 

54 
33 

53 
18 

64 

la 

66 

22 

70 
40 

46 

35 

43 
34 

46 
27 

62 
29 

54 

20 

48 

20 

52 
17 

51 
17 

38 

7 

32 
8 

50 
10 

51 

29 

52.6 
24.9 

JASPER  <.  N 

MAX 
MIN 

72 
51 

65 
45 

45 
37 

45 
24 

66 
21 

49 
31 

32 
23 

42 
15 

45 

23 

56 
25 

52 
35 

51 
35 

65 
19 

67 
22 

70 
46 

66 
40 

44 

35 

49 
36 

61 
30 

60 
46 

48 
25 

51 

24 

52 
22 

42 
20 

32 
10 

48 

10 

46 

33 

57 
31 

92.8 
29.1 

Sm  B*l»r«nc«  NoIm  Following  SuUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

FEBRUARY  1967 


Day  Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

S   1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

73 

73 
43 

63 
42 

52 
38 

65 
37 

56 
44 

45 
28 

49 
19 

40 
34 

57 
36 

54 
35 

53 
42 

65 
30 

TMORSBY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

72 
52 

66 
51 

61 
39 

49 
32 

62 
28 

60 
45 

45 
24 

'.2 
17 

41 
31 

49 

33 

54 
42 

53 
39 

57 
30 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
53 

68 
44 

45 
34 

49 

30 

65 
27 

53 
30 

35 
21 

45 
18 

48 
31 

57 
33 

59 
46 

51 
31 

63 
25 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

76 
51 

73 

55 

67 
37 

44 

30 

46 

25 

65 
30 

51 
24 

34 
16 

44 

17 

47 
31 

56 
35 

58 
35 

50 
23 

VERNON 

MAX 
MIN 

7* 
57 

69 
43 

44 
30 

48 
22 

67 
24 

60 
32 

37 
22 

46 
14 

52 
25 

56 
27 

57 
45 

55 
37 

66 
19 

•          tt  » 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON   FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
<i6 

64 
44 

45 
38 

51 
33 

67 
27 

52 
32 

34 
24 

48 
18 

38 
31 

53 
33 

54 
38 

49 

30 

62 
25 

CALERA  2  SM 

MAX 
MIN 

72 
52 

62 
52 

54 

38 

48 
26 

65 
20 

58 
33 

45 
22 

42 
13 

42 
26 

65 
30 

54 
35 

52 
38 

53 
25 

CENTRE  5  Sw 

MAX 
MIN 

65 
45 

72 
42 

63 
39 

47 
36 

52 
26 

64 

37 

48 
24 

33 
20 

45 
27 

37 
33 

62 
31 

50 
37 

52 
22 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

73 
51 

59 
52 

65 
41 

52 
35 

66 
24 

61 
42 

42 
27 

46 
16 

45 
30 

55 
35 

54 
40 

52 
41 

62 
21 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

65 
50 

70 
51 

60 
38 

41 

35 

65 

20 

61 
40 

46 
25 

33 
19 

43 

30 

52 
30 

50 
36 

49 

36 

60 
25 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 
MIN 

66 
40 

71 
44 

64 
40 

45 
33 

50 
24 

65 
24 

47 
25 

32 
17 

44 
18 

36 
32 

53 
33 

52 
39 

50 
24 

SYLACAUGA  NE 

MAX 
MIN 

72 
43 

63 
47 

55 
41 

50 
35 

65 
25 

54 
41 

41 
27 

47 
17 

37 
30 

55 
35 

54 
37 

49 
40 

61 
22 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

72 
45 

64 
45 

55 
40 

51 
35 

66 
26 

56 
38 

40 
26 

47 
17 

40 
32 

5* 
35 

53 
36 

51 

39 

61 

23 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER   CITY   b  NE 

MAX 
MIN 

72 
38 

66 
39 

64 
40 

45 
26 

51 
13 

45 

29 

54 
34 

49 
29 

47 
39 

22 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

AUBURN   3  SlN 

MAX 
MIN 

73 
39 

72 
43 

67 
42 

47 
33 

52 
27 

66 
32 

53 
28 

40 
17 

52 
21 

38 
33 

54 
37 

55 
35 

50 
25 

CAMP   HILL    2  Nw 

MAX 
MIN 

67 
43 

71 
47 

69 
41 

45 
36 

54 

25 

63 
28 

51 
26 

36 
16 

50 
19 

37 
32 

53 
35 

50 
37 

50 
25 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

66 
42 

73 
37 

71 

32 

51 
24 

52 
30 

66 
31 

48 
23 

37 
12 

42 
16 

43 
27 

52 
30 

46 

29 

60 
24 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

73 
48 

68 
49 

64 
43 

59 
38 

65 
29 

53 
45 

50 
27 

51 
18 

45 
38 

54 
35 

50 
40 

49 
40 

61 
29 

MARTIN  0AM 

MAX 
MIN 

72 

70 

64 
42 

53 
37 

64 
28 

58 
44 

50 
28 

47 
23 

45 
35 

55 
36 

53 
34 

50 
39 

57 
35 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

71 
41 

73 
41 

70 
42 

47 

32 

54 
27 

67 
28 

53 
28 

37 
20 

53 
22 

38 
33 

55 
34 

56 
33 

54 
30 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

68 
51 

71 
49 

64 
40 

43 
33 

52 
30 

62 
43 

49 
25 

34 
15 

48 
21 

38 
33 

53 
34 

52 
39 

46 
28 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

66 
43 

71 
37 

63 
38 

50 
39 

52 
24 

62 
26 

50 
28 

35 
16 

50 
15 

37 
30 

61 
30 

50 
25 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

71 
51 

74 
54 

71 
41 

43 
37 

51 
31 

68 
60 

52 
26 

33 
20 

45 
28 

47 

30 

60 
31 

56 
43 

44 
28 

0EM0P0LI5  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

71 

50 

75 
50 

70 
41 

45 
36 

51 
27 

68 
27 

55 
27 

34 

22 

44 

22 

50 
32 

60 
31 

69 
44 

50 
27 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

71 
53 

72 
56 

67 
41 

42 
34 

55 
29 

66 
31 

61 
24 

33 
20 

43 
20 

51 
32 

60 
32 

62 
39 

49 
26 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

HAYNFVILLE 

MAX 
MIN 

71 
49 

73 
49 

75 
43 

45 
37 

57 
38 

61 
53 

66 
28 

36 
19 

47 

20 

37 
33 

66 
31 

69 
42 

51 
29 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

74 
47 

69 
61 

60 
40 

50 
36 

67 
26 

59 

37 
26 

45 
19 

39 
31 

57 
31 

56 
41 

51 
42 

61 

26 

MINTtR    3  H>, 

MAX 
MIN 

70 
49 

73 
42 

43 
37 

49 
29 

66 
28 

57 
27 

33 
18 

42 
16 

38 
31 

57 
33 

61 
42 

43 
31 

MONTGOMERY   wC  AP 

MAX 
MIN 

73 
47 

73 
51 

51 
41 

51 
38 

66 
32 

56 
35 

36 
27 

49 
23 

40 
37 

58 
37 

60 
43 

52 
39 

61 
31 

SELMA 

MAX 
MIN 

71 
52 

73 
53 

64 
39 

52 
38 

68 

32 

65 
40 

52 
29 

45 
21 

44 
35 

59 
35 

55 
47 

64 
44 

63 
32 

IS    16    17  18 


25    26  27 


53 

53 

46 

40 

51 

56 

61 

27 

26 

28 

19 

16 

30 

44 

60 

51 

47 

35 

50 

56 

58 

28 

26 

26 

14 

16 

36 

40 

54 

52 

42 

35 

49 

53 

59 

27 

28 

26 

16 

16 

41 

36 

51 

54 

51 

34 

35 

41 

45 

32 

27 

24 

14 

15 

19 

36 

51 

53 

52 

40 

55 

49 

57 

26 

18 

23 

9 

17 

36 

29 

47 

51 

40 

30 

49 

50 

54 

26 

26 

22 

13 

16 

32 

40 

50 

52 

53 

44 

46 

49 

56 

21 

22 

25 

13 

13 

36 

38 

46 

47 

69 

37 

30 

46 

49 

22 

26 

23 

10 

12 

27 

33 

49 

52 

60 

40 

49 

53 

55 

23 

25 

26 

14 

14 

33 

41 

46 

48 

47 

39 

45 

41 

51 

25 

25 

24 

11 

16 

31 

37 

47 

47 

60 

39 

30 

46 

51 

23 

23 

22 

12 

11 

12 

33 

48 

51 

44 

35 

51 

52 

56 

23 

27 

26 

15 

14 

32 

39 

47 

61 

45 

36 

49 

51 

66 

24 

26 

24 

13 

15 

31 

40 

49 

53 

47 

36 

52 

52 

58 

20 

26 

25 

13 

11 

26 

40 

55 

50 

60 

45 

37 

52 

57 

28 

26 

27 

15 

12 

15 

38 

51 

48 

50 

43 

34 

50 

55 

26 

26 

25 

13 

12 

15 

37 

63 

61 

51 

31 

35 

47 

47 

20 

26 

23 

8 

10 

18 

34 

51 

53 

45 

39 

51 

54 

59 

27 

27 

27 

14 

16 

25 

42 

48 

52 

45 

40 

47 

67 

56 

28 

33 

30 

18 

22 

30 

44 

52 

52 

52 

46 

34 

54 

57 

23 

29 

28 

15 

16 

20 

36 

50 

50 

50 

42 

33 

52 

53 

27 

23 

25 

13 

12 

22 

36 

50 

50 

49 

41 

32 

50 

53 

22 

25 

25 

12 

11 

12 

30 

52 

57 

56 

44 

37 

51 

50 

30 

27 

27 

19 

18 

16 

37 

52 

56 

55 

43 

36 

49 

58 

29 

33 

26 

22 

20 

16 

37 

52 

66 

56 

42 

35 

51 

55 

30 

28 

28 

19 

18 

20 

37 

53 

55 

46 

37 

60 

59 

29 

29 

20 

18 

23 

40 

54 

53 

46 

38 

51 

57 

59 

28 

27 

27 

18 

16 

36 

41 

53 

54 

53 

43 

36 

62 

59 

30 

28 

28 

20 

17 

16 

36 

53 

53 

48 

36 

48 

60 

61 

35 

34 

31 

22 

20 

36 

44 

54 

55 

53 

42 

52 

58 

60 

35 

32 

26 

22 

21 

39 

46 

65 
32 


60 
35 


62 
29 


72 

75 

59 

61 

56 

55 

47 

40 

67 

66 

62 

60 

53 

41 

35 

35 

64 

47 

44 

63 

45 

43 

35 

35 

73 

58 

48 

44 

47 

40 

37 

33 

69 

44 

44 

63 

41 

36 

36 

30 

56  50 
47  36 


61 
62 


66  66  46 
46     40  39 


57  51 
49  42 


72  77 
58  49 


68  75 
58  45 


68  64  72 
47      46  41 


68     77  63 


70  69  77 
46     66  49 


71  65  70 
47     53  43 


72  65  61 
44      51  42 


75  74  78 
48     52  46 


64     47  42 


62 
50  31 


69 
36 


69  64  56 
57     66  46 


68 
53 


63  63 
34  41 


66  64  63 
41      40  26 


50  61  54 
31     44  26 


63  66  59 
33     49  29 


48  60  62 
34     36  28 


61  60  66 
39     42  30 


61  64  66 
38     41  33 


34     35  30 


46     60  66 


50  64  63 
39     39  32 


78  56  61  71  52 
54      44     43      50  36 
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-  16  - 


ConUnued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

FEBRUARY  1967 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

TUSKFGEF  3  S 

MAX 

7* 

71 

65 

51 

66 

60 

50 

50 

43 

54 

55 

51 

62 

67 

71 

73 

76 

69 

67 

70 

62 

54 

53 

50 

4l 

51 

56 

60 

MIN 

44 

44 

38 

34 

27 

45 

29 

19 

31 

35 

38 

41 

24 

26 

43 

54 

60 

50 

50 

48 

34 

29 

29 

31 

19 

15 

36 

46 

UNION  SPPU.65 

MAX 

7* 

72 

73 

49 

54 

65 

60 

37 

48 

44 

56 

55 

52 

60 

65 

70 

70 

77 

60 

64 

72 

57 

54 

54 

46 

36 

52 

56 

*           •  • 

MIN 

47 

48 

43 

39 

32 

46 

29 

22 

28 

29 

34 

42 

29 

28 

40 

40 

43 

4  1 

40 

34 

3 1 

3 1 

20 

18 

18 

36 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  Nw 

MAX 

72 

74 

73 

50 

53 

68 

63 

55 

49 

45 

60 

60 

56 

60 

69 

75 

75 

75 

79 

74 

78 

72 

66 

60 

50 

40 

53 

64 

MIN 

43 

4  1 

44 

38 

34 

26 

30 

21 

2 1 

32 

35 

34 

29 

25 

26 

46 

56 

48 

42 

43 

36 

26 

32 

28 

24 

20 

21 

36 

ATMOHE   I  Sh 

MAX 

72 

75 

75 

52 

67 

66 

54 

46 

50 

61 

67 

67 

61 

67 

73 

76 

79 

76 

71 

77 

71 

60 

60 

64 

51 

53 

67 

66 

MIN 

45 

51 

43 

39 

28 

53 

30 

23 

33 

29 

45 

42 

31 

28 

44 

48 

43 

57 

36 

30 

32 

32 

23 

20 

30 

47 

yRANTLEV 

MAX 

72 

74 

75 

48 

53 

67 

58 

37 

48 

39 

42 

49 

57 

62 

67 

73 

72 

60 

79 

70 

78 

54 

59 

56 

49 

32 

52 

62 

MIN 

40 

41 

44 

38 

24 

40 

30 

19 

23 

33 

35 

36 

32 

24 

31 

51 

48 

4 1 

35 

25 

28 

27 

22 

14 

25 

40 

OftEwTON  3  SSE 

MAX 

75 

76 

71 

54 

69 

61 

?o 

50 

47 

64 

63 

58 

63 

69 

75 

76 

60 

75 

71 

81 

69 

63 

60 

54 

49 

57 

66 

63 

MIN 

45 

44 

44 

39 

25 

50 

30 

22 

34 

26 

43 

42 

27 

24 

40 

48 

50 

48 

58 

37 

26 

30 

27 

20 

16 

27 

51 

CAMDEN  3  Nh 

MAX 

75 

73 

62 

52 

67 

62 

44 

44 

59 

63 

51 

62 

68 

74 

70 

73 

52 

65 

68 

61 

57 

56 

52 

42 

53 

62 

59 

MIN 

47 

53 

41 

37 

28 

36 

27 

20 

32 

31 

46 

41 

28 

32 

51 

56 

50 

44 

40 

53 

29 

29 

2 1 

1 6 

36 

40 

CMATCM  3  N 

MAX 

75 

75 

66 

54 

70 

60 

50 

47 

55 

65 

59 

55 

65 

69 

75 

74 

77 

62 

65 

70 

63 

63 

58 

55 

45 

55 

67 

69 

MIN 

50 

56 

41 

35 

23 

35 

2** 

19 

34 

29 

46 

39 

32 

34 

43 

46 

55 

43 

40 

55 

30 

32 

29 

30 

2  3 

20 

34 

31 

CLAYTON 

MAX 

71 

72 

70 

46 

52 

57 

65 

35 

49 

40 

55 

57 

50 

59 

65 

66 

71 

76 

65 

61 

72 

52 

55 

53 

46 

34 

51 

58 

MIN 

48 

49 

43 

36 

32 

34 

29 

2 1 

26 

32 

36 

42 

31 

40 

43 

47 

5 1 

51 

41 

50 

35 

33 

32 

32 

20 

16 

32 

41 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

70 

62 

52 

66 

59 

44 

53 

43 

58 

60 

55 

61 

66 

74 

66 

74 

65 

67 

75 

60 

60 

56 

51 

39 

53 

63 

64 

MIN 

48 

50 

46 

42 

36 

44 

31 

26 

42 

40 

49 

44 

36 

39 

44 

6 1 

50 

48 

57 

40 

38 

36 

36 

28 

25 

35 

45 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

71 

72 

70 

48 

53 

65 

57 

37 

49 

39 

59 

59 

51 

59 

65 

71 

72 

75 

65 

66 

76 

53 

59 

55 

49 

36 

52 

61 

MIN 

44 

46 

46 

39 

3  3 

37 

31 

22 

22 

35 

34 

46 

32 

32 

38 

46 

59 

55 

44 

47 

36 

31 

33 

33 

23 

18 

22 

35 

EUFAULA 

MAX 

70 

72 

73 

49 

56 

65 

57 

37 

54 

39 

57 

57 

50 

62 

66 

72 

72 

73 

66 

59 

73 

55 

57 

55 

46 

49 

52 

58 

MIN 

41 

4  1 

46 

33 

26 

33 

32 

23 

25 

35 

37 

44 

28 

28 

35 

47 

54 

43 

44 

36 

27 

30 

28 

20 

15 

27 

39 

EVERGREEN 

MAX 

72 

73 

72 

48 

53 

66 

61 

37 

49 

43 

62 

63 

51 

63 

66 

73 

73 

78 

67 

70 

79 

56 

58 

57 

51 

41 

56 

64 

MIN 

45 

44 

40 

31 

30 

20 

22 

30 

35 

46 

30 

25 

34 

45 

59 

49 

43 

42 

34 

26 

30 

3 1 

1 7 

20 

4  1 

FRISCO  CITY 

MAX 

72 

73 

75 

45 

51 

67 

60 

35 

46 

47 

60 

64 

51 

62 

66 

72 

70 

78 

62 

68 

74 

53 

59 

56 

50 

39 

53 

64 

MIN 

48 

50 

42 

37 

3  1 

35 

27 

20 

20 

3 1 

32 

44 

30 

31 

32 

56 

45 

4 1 

42 

3 1 

30 

2  3 

20 

22 

40 

GENEVA 

MAX 

69 

74 

67 

53 

51 

66 

60 

39 

49 

41 

58 

62 

53 

60 

66 

73 

68 

73 

62 

66 

78 

53 

62 

56 

53 

39 

50 

63 

MIN 

39 

45 

49 

41 

30 

35 

33 

23 

25 

34 

38 

48 

31 

28 

31 

'■^ 

" 

56 

44 

47 

4 1 

30 

36 

3 1 

25 

19 

24 

38 

GILBERTOWN 

MAX 

73 

73 

63 

53 

68 

62 

37 

46 

55 

69 

61 

55 

65 

69 

74 

72 

65 

60 

64 

70 

63 

59 

57 

56 

46 

53 

63 

64 

MIN 

41 

52 

42 

36 

26 

34 

24 

18 

34 

25 

37 

39 

24 

25 

40 

^' 

42 

41 

55 

26 

26 

28 

20 

34 

36 

GREENVILLE 

MAX 

74 

73 

68 

53 

66 

57 

51 

46 

44 

58 

58 

50 

62 

66 

73 

72 

78 

72 

66 

75 

66 

57 

56 

54 

43 

52 

61 

61 

MIN 

46 

47 

4 1 

36 

28 

50 

27 

19 

31 

33 

40 

42 

31 

28 

43 

60 

46 

40 

53 

32 

30 

3 1 

30 

20 

1 6 

31 

45 

HEADLAND 

MAX 

70 

72 

70 

50 

51 

65 

57 

36 

52 

41 

57 

60 

52 

60 

64 

73 

65 

72 

60 

65 

75 

53 

59 

53 

54 

37 

51 

62 

MIN 

44 

45 

48 

40 

32 

36 

32 

24 

25 

37 

37 

46 

33 

36 

37 

43 

59 

45 

45 

48 

40 

33 

35 

24 

24 

25 

30 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

71 

74 

73 

45 

51 

65 

57 

34 

46 

36 

57 

56 

53 

60 

66 

72 

73 

77 

56 

67 

73 

53 

54 

54 

44 

36 

52 

60 

MIN 

48 

5 1 

42 

36 

32 

38 

26 

18 

l9 

33 

34 

42 

32 

32 

38 

46 

49 

40 

43 

33 

30 

30 

30 

20 

16 

16 

36 

NATCHEZ 

MAX 

68 

66 

51 

48 

66 

65 

44 

44 

43 

59 

62 

51 

62 

68 

72 

70 

77 

57 

68 

72 

65 

59 

56 

54 

40 

54 

63 

62 

MIN 

38 

40 

41 

30 

24 

43 

26 

18 

33 

30 

45 

45 

24 

25 

50 

55 

50 

46 

4 1 

54 

32 

27 

3 1 

30 

20 

16 

29 

44 

OZARK   6  NNm 

MAX 

72 

71 

66 

52 

67 

65 

53 

51 

45 

57 

58 

52 

61 

65 

72 

70 

75 

69 

68 

75 

70 

58 

55 

53 

42 

54 

59 

62 

MIN 

46 

51 

43 

38 

34 

49 

29 

21 

35 

33 

43 

43 

30 

32 

42 

58 

5 1 

4  1 

54 

36 

32 

31 

32 

2 1 

16 

33 

47 

PHENIX  city   2  NNW 

MAX 

70 

72 

70 

48 

49 

64 

55 

37 

52 

36 

55 

48 

53 

60 

67 

70 

74 

76 

62 

58 

65 

65 

55 

52 

46 

30 

52 

62 

MIN 

46 

47 

35 

30 

32 

30 

22 

24 

36 

36 

36 

33 

32 

36 

4 1 

50 

4  1 

40 

34 

30 

3 1 

30 

18 

16 

16 

36 

THQMASVILLE 

MAX 

71 

73 

70 

44 

54 

66 

55 

35 

45 

49 

60 

60 

46 

63 

67 

72 

66 

71 

50 

64 

66 

54 

59 

56 

48 

40 

54 

61 

MIN 

51 

55 

41 

36 

30 

49 

26 

20 

20 

30 

32 

43 

29 

29 

31 

52 

55 

43 

39 

42 

31 

31 

30 

28 

2  1 

20 

29 

39 

TROY 

MAX 

72 

72 

64 

52 

66 

57 

53 

48 

39 

58 

57 

50 

60 

66 

71 

71 

78 

66 

65 

77 

66 

55 

55 

48 

37 

52 

60 

61 

MIN 

47 

50 

42 

37 

32 

51 

28 

20 

35 

33 

44 

41 

29 

35 

44 

56 

57 

49 

42 

54 

35 

35 

31 

31 

20 

16 

34 

46 

WHATL3Y 

MAX 

77 

77 

67 

50 

66 

64 

43 

47 

49 

65 

58 

50 

69 

71 

73 

76 

70 

64 

56 

72 

65 

62 

58 

50 

42 

55 

68 

69 

tt           ft  tt 

MIN 

4  I 

48 

42 

37 

27 

43 

27 

20 

32 

30 

38 

35 

25 

25 

41 

5 1 

46 

42 

40 

42 

32 

30 

29 

29 

19 

20 

32 

41 

GULF  08 

BAY  HINETTE 

MAX 

74 

76 

67 

55 

67 

60 

44 

48 

54 

64 

68 

56 

63 

66 

73 

73 

78 

68 

66 

75 

65 

62 

58 

52 

44 

57 

69 

62 

MIN 

51 

56 

43 

36 

32 

43 

29 

22 

33 

30 

49 

40 

31 

33 

51 

56 

60 

48 

44 

57 

36 

35 

35 

34 

25 

23 

34 

49 

COOEN 

MAX 

75 

73 

68 

60 

65 

62 

52 

53 

55 

62 

72 

70 

66 

67 

71 

72 

75 

71 

68 

72 

66 

61 

60 

57 

56 

54 

64 

68 

MIN 

55 

56 

45 

4 1 

31 

52 

3 1 

25 

34 

30 

51 

45 

31 

30 

51 

53 

56 

52 

45 

61 

39 

34 

34 

36 

25 

24 

32 

50 

MAX 

75 

74 

68 

55 

66 

62 

49 

49 

53 

65 

74 

66 

62 

68 

74 

77 

77 

71 

67 

75 

66 

61 

56 

53 

49 

49 

67 

64 

MIN 

52 

56 

44 

4  1 

32 

47 

30 

24 

33 

32 

50 

43 

34 

33 

52 

58 

58 

50 

45 

59 

39 

36 

35 

37 

25 

23 

32 

52 

FORT  H0R6AN 

MAX 

69 

70 

65 

53 

61 

65 

53 

48 

53 

60 

71 

65 

65 

62 

68 

71 

72 

72 

63 

71 

63 

60 

58 

55 

52 

48 

64 

60 

MIN 

59 

60 

47 

43 

44 

45 

34 

30 

36 

41 

56 

46 

44 

41 

53 

57 

58 

53 

49 

61 

42 

47 

43 

42 

31 

31 

43 

51 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 

74 

77 

58 

57 

65 

61 

45 

49 

55 

64 

71 

54 

63 

66 

73 

74 

79 

68 

66 

76 

57 

64 

56 

55 

47 

54 

66 

65 

MIN 

56 

57 

44 

41 

36 

37 

29 

25 

35 

29 

52 

39 

33 

35 

55 

59 

61 

49 

47 

53 

40 

38 

36 

35 

27 

25 

40 

48 

R0BERT5DALE  1  E 

MAX 

74 

75 

76 

53 

64 

60 

62 

44 

49 

54 

63 

74 

53 

63 

66 

73 

75 

79 

70 

70 

SO 

57 

63 

56 

54 

46 

55 

66 

MIN 

52 

53 

45 

39 

30 

45 

29 

23 

27 

30 

31 

49 

33 

30 

37 

57 

58 

51 

43 

54 

36 

34 

35 

36 

26 

21 

30 

39 

28    29    30  31 


Sm  R«l«rttnc«  NoIm  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

FEBRUARY  1967 


NORTHERN  VALLEY  01 
BELLE  HINA  2  N 

FALKVILLE  1  N 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MADISON 
HOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEN  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELI  VlLl  E  2 
KATERLOO 

•      •  « 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

AL8ERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM   WB  AP 

BRIDGEPORT  2  M 

6UNTERSVILLE 

ONEONTA 

SAND  MT   SUBSTA  AU 
VALLEY  HEAD 

tt      •  • 

UPPER  PLAINS  03 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  »  N 
TUSCALOOSA   FAA  AP 

ft      •  • 

EASTERN  VALLEY  0« 

ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  Sw 
SYLACAUGA  A  NE 


ft      ft  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

AUBURN  3  SW 
CAMP   HILL    2  NN 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  ol  month 


8      9     10    11     12    13     14    IS     16     17    18    19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


See 


Relerence 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAHl 

FEBRUARV  1967 


D«y  oi  month 


Sutlon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HEFLtN 
OPEL  IK* 
ROCK  MILLS 

•  •  • 

PRAIRIE  06 

GAINESVILLE 

HINTER    a  NH 

HONTOOMCRY  hb  ap 

TUSKEGEE  3  5 

•  •  ft 

COASTAL  PLAIN  07 

ATHORE  1  Sw 

BRANTLEY 

BREHTON  3  SSE 

CAMDEN  3  NH 

CLAYTON 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GREENVILLE 

HIGHLAND  HOME 

NATCHEZ 

PHENIX  CITY  2  NNH 
THOMASVILLE 

ft        •  ft 

GULF  oa 

COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
MOBILE  WB  AIRPORT 

ROBERTSDALF  I  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUtV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

'  1.0 
T 

T 
T 

T 

T 
.1 

T 

T 
T 
T 
T 
T 
l.O 

T 

T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  CM  Month 

SUUon 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft      ft  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

•  07 

.OS 

.OS 

.06 

.04 

.0* 

.00 

.12 

•  oa 

.10 

.11 

.07 

.06 

•  06 

•  06 

•  00 

•  14 

.06 

.08 

.14 

.13 

.09 

.09 

•  19 

2.19S 

WIND 

13 

10 

ai 

20 

la 

39 

lU 

70 

39 

31 

60 

130 

TO 

3Z 

61 

33 

33 

51 

26 

la 

101 

17 

48 

65 

117 

99 

30 

97 

1661 

ft      ft  ft 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.06 

.10 

.06 

.07 

.07 

.06 

.09 

.07 

.11 

ft 

.15 

.16 

•  13 

.13 

•  37 

•  05 

.06 

.13 

.07 

.13 

ft 

« 

.3* 

.06 

2.tBB 

WIND 

«« 

68 

13a 

6* 

3* 

77 

122 

«2 

70 

<>S 

63 

111 

88 

14 

97 

138 

22 

67 

57 

57 

140 

54 

69 

71 

126 

104 

3 

69 

2090 

MAX 

7* 

70 

65 

«5 

55 

63 

53 

52 

58 

58 

62 

64 

67 

58 

53 

44 

54 

63 

43 

55 

48 

49 

90 

St.t 

MIN 

S2 

5* 

«4 

36 

38 

36 

32 

35 

37 

*3 

37 

39 

47 

S3 

44 

26 

42 

36 

34 

36 

32 

30 

40 

39.9 

ft      ft  ft 

OULF 

oa 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.06 

.05 

.11 

.16 

.0« 

.05 

.07 

.13 

.08 

.01 

•  17 

.07 

.10 

.05 

•  10 

.06 

•  15 

•  11 

•  01 

.16 

.10 

.16 

.17 

.10 

ft 

ft 

•  29 

2.69B 

ilINO 

15 

57 

8 

15 

105 

23 

29 

5 

18 

25 

34 

5 

3 

1 

14 

17 

1 

22 

51 

6 

36 

52 

43 

4 

17 

6*9 

MAX 

71 

72 

72 

57 

76 

63 

55 

51 

58 

62 

7* 

74 

66 

68 

69 

72 

80 

78 

68 

74 

71 

63 

62 

60 

52 

52 

62 

71 

66.2 

MIN 

sa 

50 

»2 

38 

» 

33 

37 

37 

53 

47 

36 

39 

52 

58 

61 

57 

47 

61 

42 

41 

38 

34 

32 

37 

"l 

*S.« 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

p 

d 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

PRECtP. 

SPECIAL  I 

Uiiot.nV£in 

ABBEVILLE  1  HHH 

31  35 

85  15 

7 

JOHN  S  RKHguRC 

AODISCN 

WINSTON 

3'.  13 

87  11 

79 

: 

PROF.   PAL«ER  GODSEY 

ALBERTA 

01<i< 

01 

WILCOX 

17 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR. 

ALBcTvlLLE  Z  SE 

02 

34  I<> 

86  10 

5 

5 

H 

ALA.  COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY  6 

016: 

1 

32  59 

85  52 

5 

5 

DOUGLAS  M.  5ANF0RD 

AL ICC VILLE 

03 

1 

33  07 

89  07 

7 

T 

MRS.  Cherry  j.  herndon 

31  19 

66  30 

8 

8 

JAMES  p.  CILLIS 

A'<NISTON  FAA  AP 

3?  35 

es  -51 

WI 

FEO.    AVIATION  AGENCY 

2 

3t  0*. 

87  13 

7 

MRS.  OORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

I 

1?  16 

85  51 

NORMA  K  WILLIS 

ASMVILLE  6  U 

3^  51 

«6  20 

7 

ATHENS  2 

olV. 

01 

LIMESTONE 

1: 

3A  <.B 

66  59 

721 

•}t 

RADIO  STATION  WJMW 

ATpOftE  1 

ESCAMBIA 

29'i 

HUGH  H.  WIGGINS 

05 

LEE 

i: 

32  3* 

85  31 

7  3'- 

et 

^  H 

MRS.    MARTHA    1.  MOORE 

53 

32  26 

96  41 

J.  e.  NEIGHBORS 

03 

33  29 

97  ?0 

7, 

CORPS  OF  ENGINEERS 

08 

30  53 

87  47 

GROVER  W.  WOODWARD 

01 

12 

3(.  <i2 

86  53 

5f 

AUBURN  UNIVERSITY 

2 

33  40 

87  36 

452 

c 

02 

2 

33  22 

87  01 

533 

6P 

JA^ES  E.  MC  CRAVY 

SEXAR 

1  3 

34  IC 

ee  07 

aiLLlNGSLtT  I  St 

AUTAUGA 

32  39 

86  42 

420 

JOHN  R,  Thomas 

C83] 

o; 

JEFFERSON 

620 

HlC 

U.S.  WEATHER  3UREAU 

o; 

'MARSHALL 

2 

34  13 

66  10 

1070 

7, 

: 

DAvID  a.  3UHNS 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

8A 

8A 

fi.   E.  HENDERSON 

07 

31  04 

6P 

MRS.  Clara  t.  peavy 

12 

85  45 

51 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

aRUSOl D jE 

1  Ji-J 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87  17 

605 

MR'.    WILLIE   M.  STYHON 

07 

5 

31  43 

7j 

MILOSED  P.  WHITTINGTON 

3?  05 

66  46 

PIPPCE  A.  GARRETT 

1 

32  02 

67  20 

5P 

50 

AUIURN  UNIVERSITY 

CAMP3ELL 

07 

CLARKE 

J  ■ 

31  55 

97  59 

<)3 

: 

JOE  PICKENS 

CACP  HILL  2  NW 

TALLflf OOSA 

680 

6A 

AUHURN  UNIVERSITY 

13T7 

:3 

; 

33  54 

67  32 

MR(  ANNA  MAE  GARRISON 

CMEPOKtt 

7 

85  45 

TA 

DON  R.  WATSON 

cent<;eville 

3 

32  57 

97  09 

7A 

71 

HUFY  COLBuRN 

07 

13 

31  ir- 

89  15 

5P 

5P 

GRADY  C.  YOUNC 

33  17 

S6  22 

ALABAMA  POWER  CO. 

TALLA"£GA 

33  17 

66  2C 

5P 

CITY  'JATEO  PLANT 

C I TflO^ELLE 

08 

31  05 

86  14 

6P 

60 

INACTIVE  12/15/66 

Claiborne 

1 

31  32 

7A 

TOLLIE  L.  MA SKEW 

CLANTCri 

03 

CHILTON 

32  51 

96  36 

560 

7A 

.MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

596 

8A 

MRS  EL1ZA9ETH  M  WESTON 

1603 

09 

9 

3?  23 

86  13 

5f 

H 

fl'')NES  c.  christensen 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

07 

5 

31  11 

65  56 

6A 

HENRY  F,  KELLEY 

1  ei9 

01 

12 

34  itU 

c 

02 

34  15 

"5  52 

7a 

B.  W,  APPLFTON 

07 

HOUSTON 

31  17 

7A 

inactive  a/1/66 

2 

67  11 

MfiS.  C.  GRESHAM 

217 

HUGH  S.  KITE 

2079 

06 

13 

32  26 

69  23 

REUBEN  P.  HARRIS 

OACEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  *>9 

65  45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OADEVlLLE  2 

TALLAPOOSA 

7  30 

c 

H.  CLAY  PLESS 

21M 

C3 

13 

33  04 

99  17 

207 

6A 

INACTIVE  7/12/65 

£183 

06 

13 

32  21 

7A 

JAMES  w.  CREWS 

2207 

01 

MOROAN 

12 

34  35 

96  58 

560 

BA 

ROSS  A.  HAWKINS 

223S 

11 

3-*  26 

65  42 

1030 

MRS  VERNA  8.  LANDERS 

22'.  *■ 

06 

32  31 

87  50 

100 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2372 

07 

HOU  S  T  ON 

31  19 

flS  27 

371 

MID 

MIC 

FEn.  AVIATION  AGENCY 

2377 

C7 

HOUSTON 

31  10 

65  21 

308 

c 

PAUL  d.  SMITH 

2386 

03 

2 

34  10 

87  24 

7A 

7A 

MITCHELL  CAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31  25 

66  C4 

195 

ARTHUR  C>  ^RUNSON 

EL  ROD 

TUSCALOOSA 

252 

7A 

MRS.  BELLE  BERRY 

2675 

07 

5 

31  20 

95  53 

7A 

7A 

T,  HARRIS  MOATS 

07 

31  52 

65  09 

RAYMOND  TRAMMELL 

27^9 

07 

31  26 

56  56 

22C 

7A 

7A 

W.    DAVE  SIMONTON 

231  J 

08 

57  53 

5P 

SP 

JA"ES   E.    BARRETT ,  JR. 

2832 

31  06 

96  33 

U.S.   FOREST  SERVICE 

2840 

01 

34  22 

86  54 

7A 

EDG8ERT  M.  HAflOIN 

03 

1  3 

33  41 

f.ORMAN   J.  BLACK 

FLORENCE 

01 

87  41 

5P 

5P 

FOPT  DEPOSIT 

3:2* 

06 

LOWNDES 

31  59 

66  35 

503 

c 

WOODROW  WILSON 

FORT  MOR&AN 

BALDWIN 

10 

8P 

8P 

C  H 

WM.   H.  CMANOLER 

30'-3 

02 

7 

34  27 

85  43 

934 

SO 

CARL  PARKER 

3105 

31  26 

97  24 

6/ 

MRS.    NELIA  MCKEN2IE 

3151 

66  OC 

7A 

B.  G.  WILLIAMS 

31  S<> 

34  01 

86  00 

6P 

7A 

SO.    NATURAL   GAS  CO. 

06 

13 

32  49 

85  09 

130 

7* 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

3200 

02 

2 

34  01 

96  45 

OA 

c 

MRS.  G.   MC  KEN2 IE 

31  C2 

95  51 

107 

7< 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

31  36 

7A 

G1L9E''T0WN 

CHOCTAW 

1  3 

31  53 

HB  20 

126 

ALTON  G.  LAND 

GOftGflS 

3*.30 

03 

WALKER 

2 

87  13 

3O0 

t,t 

ALASAMA  Power  CO. 

3511 

06 

2 

32  42 

220 

6F 

6F 

N,  HAMNFR  COBBS 

31  50 

fih  38 

50 

8A 

CECILE  T,  LEWIS 

352'. 

07 

31  50 

56  38 

c 

CLOSED  11/2S/66 

3559 

09 

30  17 

87  41 

GILBERT  W,  MELCHER 

3573 

02 

12 

34  20 

86  19 

RADIO  STATION  WGSV 

02 

12 

34  22 

86  17 

c 

TVA-765 

3620 

2 

34  It* 

87  37 

Z  H 

RADIO  STATION  WJBB 

36*.5 

03 

34  06 

87  59 

7A 

7A 

EDDIE  L.  PCARCE 

MATNEVlLLE 

3748 

06 

LOW NOES 

1 

32  11 

66  36 

lec 

BA 

8A 

MISS  ANNE  OOSWELL 

HEADLAND 

3761 

07 

5 

31  21 

85  20 

370 

7A 

AUi^URN  UNIVERSITY 

3775 

?5 

11 

33  39 

65  36 

8A 

CITY  OF  HEFL IN 

HIGHLAND  HOWE 

07 

31  57 

86  19 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HICHTOWER 

38'.^ 

05 

CLEauRNE 

33  32 

85  24 

1175 

THOMAS  J.  HART 

HOOGES 

01 

FRANKLIN 

13 

34  20 

FRANK   L.  HAYNES 

HUNTSVlLLE  we  AP 

01 

MADISON 

66  35 

600 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

'.193 

07 

CLARKE 

31  31 

67  53 

210 

7A 

; 

T.  H,  GAILLARO.  JR. 

JACKSONVILLE   2  <W 

33  4fl 

«5  46 

6O0 

M^S.    ELLA  M.  AYERS 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

U 

LONGITUDE 

Z 
O 

p 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PREClpTl 

■ 

> 

OBSERVER 

4226 

33 

! 

33  54 

52 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

1 

86  15 

ALABAMA  POWER  CO. 

KINSTON 

COFFEE 

IC 

31  1*. 

86  11 

27i 

7 

J.   L.  KIMBRO 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

32  54 

93 

CLARENCE  H.  FINCHER 

4603 

CHILTON 

96  31 

42C 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

-.619 

JEFFERSON 

: 

33  33 

66  33 

63( 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEES9URG 

4627 

04 

CHEROKEE 

34  11 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32  35 

89  11 

lec 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOUISVILLE 

07 

BARBOUR 

5 

31  48 

47C 

JOHN  3.  ARO 

MADISON 

4976 

:i 

MADISON 

12 

34  42 

58C 

JOHN  0  STONER  JR 

MAGELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

65* 

7> 

ALABAMA  Power  CO. 

5109 

06 

2 

67  18 

7i 

R09ERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

DALLAS 

3 

32  27 

87  13 

202 

R.  L.  SIMONTON 

^AhlON  JUNCTION  2  NE 

5121 

ol 

DALLAS 

32  28 

20C 

6 

A'JtJURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

C5 

ELMORE 

32  -iO 

34C 

6C 

ALABAIIA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSV 

5172 

06 

i: 

32  15 

86  01 

19C 

7 

PAUL  GOWAN 

MELVIN 

07 

CHOCTAW 

13 

31  56 

«B  27 

35C 

7 

ERNEST  H.  LAND 

MERTZ  PONOVILLE  TOwER 

5382 
5397 

3IB6 

32  53 

60C 

U.S.  FOREST  SERVICE 

C< 

BULLOCK 

4 

32  04 

85  32 

49C 

MRS.  SARA  C.  HALL 

•■1ILLEHS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

78 

FREO  HENDERSON 

MILSTEAO 

5439 

MACON 

32  27 

201 

JA-ES  M.  WALKER 

5449 

06 

1 

97  03 

37C 

7A 

7t 

HENRY  J.  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

c; 

CHILTON 

7 

32  48 

86  27 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  ALA  ST  DOCKS 

5474 

MOBILE 

30  41 

4: 

CLOSED  1/12/67 

M06ILE  WS  AIROORT 

5478 

01 

MOBILE 

3r  41 

211 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MONTEVALLO 

5537 

462 

y.0NTGO«ERY  wa  AP 

5550 

06 

MONTGOMERY 

32  18 

194 

MIC 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

56Z5 

01 

LAWRENCE 

i; 

34  29 

66C| 

c 

TVA-3ei 

MOULTON  2 

01 

LAWRENCE 

12 

34  29 

6P 

JOHN  M,  KELLY 

MJSCLE  SHOALS  FAA  AP 

574S 

01 

COLBERT 

12 

34  45 

531 

MIO 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  43 

S7  16 

192 

5B 

7A 

S.  B.  HELTON 

NtV,  tiROCKlON 

5842 

07 

85  56 

CITY  OF  NEW  BROCKTOV 

NEW  MARKET  2 
NEWTON 

5875 

o' 

MADISON 
DALE 

12 

34  54 

86  26 

715 

5B 

5P 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORC 

ONEONTA 

02 

BLOUNT 

2 

31  20 
33  57 

86  29 

220 
870 

7A 

7A 

-AADYS  G  BROWN 
LONNIE  R.  NORRIS 

OPEL IKA 

C5 

11 

32  38 

750 

7A 

RADIO  STATION  wJhO 

O'flVILLE 

DALLAS 

32  18 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

OZ^RK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31  31 

P5  41 

5P 

5P 

CHARLES  H.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34  42 

635 

TVA-69 

PALMERDALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33  44 

799 

GEORGE  T,  POSEY 

PELL  CITY  1  r:NE 

ST  CLAIR 

33  36 

86  16 

955 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

P:PRYVILLE 

6362 

06 

3 

510 

5A 

MRS  EVELYN  H.  FULLER 

PtTERMAN 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

195 

: 

MRS.  MINTA  EDOINS 

PMENIX   CITY    2  NNIV 

6398 

07 

RUSSELL 

32  30 

9A 

PHENIX   CITY  WATER  WKS 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

1  3 

33  13 

165 

MRS  MART    A.  MEORICK 

PINE  HILL 

WILCOX 

31  59 

110 

MRS.  OELLA  L.  OAKLEY 

CiKZ  LEVEL 

06 

MONTCO"IERY 

32  04 

506 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

32  37 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATTVlLLfc 

03 

AUTAUGA 

32  28 

290 

CONTINENTAL  MOSS  GARDEfr 

CHOCTA'^; 

32  12 

260 

SA 

INACTIVE  12/31/64 

RED  SAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

34  26 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

RlCSTONE  ARSENAL 

5833 

01 

12 

86  36 

MIO 

REDSTONE  ARSENAL 

6647 

03 

PICKENS 

13 

33  23 

68  01 

228 

" 

CURRY  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

31  22 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

31  22 

i9C 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROeEPTSDALE  1  E 

BALDWIN 

30  32 

155 

MICHAEL   W.  BALDWIN 

ROCKFORO  2  NNW 

7025 

05 

COOSA 

32  54 

670 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  HILLS 

7025 

OS 

RANDOLPH 

33  09 

745 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRA^KLIN 

34  31 

980 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  SERNAflO 

7157 

CULLMAN 

34  12 

802 

71 

ST,  BERNARD  COLLEGE 

SAN:>  MT  SU6tTA  AU 

72C7 

32 

OE  KALB 

12 

34  17 

1195 

6f 

AUBURN  UNIVERSITY 

7282 

2 

96  56 

7A 

MRS.  M.  W.  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

02 

JACKSON 

12 

34  41 

86  03 

615 

]\ 

RADIO  STATION  WCRI 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

32  18 

394 

5P 

INACTIVE  12/3/55 

SELMA 

7366 

DALLAS 

32  25 

147 

5S 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

7576 

07 

GENEVA 

31  07 

85  36 

248 

J  T  KIRKLAND 

SNOW  HILL 

7620 

07 

WILCOX 

32  00 

225 

MRS.  Eva  r.  ray 

SUTTLE 

7963 

06 

PERPY 

32  32 

145 

J.   F.  SUTTLE.  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

04 

TALLADEGA 

33  12 

96  12 

490 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

33  27 

565 

v. 

C.  D.  ME AVER 

THO:«SViLLe 

8178 

CLARKE 

13 

31  55 

87  44 

405 

7» 

7A 

LEftOY  GATES 

TH03S9Y  1  SW 

8204 

03 

1 

66  44 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSSY  EXP  STATION 

CHILTON 

32  53 

86  42 

680 

6F 

bp 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  OA^I 

8215 

05 

ELMORE 

j| 

32  32 

288 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

96  44 

750 

TVA-506 

TRAFFORO 

6285 

02 

JEFFERSON 

2 

33  49 

470 

MRS.  LILLIE  MAE  JONES 

TROY 

C7 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

580 

6P 

6A 

:  H 

THOMAS  J.  DILLARO 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA 

33  14 

170 

MIC 

FED.   AVIATION  AGENCY 

Tuscaloosa  oliver  dam 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

7A 

Is 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TuSKEGEE  3  S 

11 

MACON 

3?  23 

420 

Radio  station  wabt 

UNION  SPRINGS 

8438 

BULLOCK 
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REFERENCE  NOTES  ALABAH/ 

FEBRUARY  1967 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  Slate  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  EtanneUy  Field.  HFD  2,  Montgomery  Alabama 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  arc:  Temperature  in  'F,  precipiutlon  and  evaporation  in  Inches  and  wuid  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  toUl* 
arc  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daUy  temperatures  from  65»  F.  In  "Supplemental  Data"  Uble  directions  entered  in  figures  arc  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direction* 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  locol  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  sUtions.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,  C.  S.T.    Data  In  the  "Extremes"  table.  "Dally  Precipiu- 
tlon" table,  "Doily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble,  when  published,  are  for  the  2A  hours  ending  at  time  of  observation, 

EVAPQRATION  is  measured  In  the  sUndard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Uble,  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  DaU"  Uble,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Uble  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 
*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missmg;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  Uble  for  detailed  daily  record.    Degree  day  daU,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R     Amounts  from  recording  gage.     {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  PrecipiUtion  DaU. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AH     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  DaU"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  PrecipiUtion  Data"  bulletin. 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  daU  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  m  that  month. 

J  "Supplemental  DaU"  uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  lime  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  ubles.  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  subsUtions  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "SubsUtion  History"  for  this  SUte.  price  35  cents.  Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Dau,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obuined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D,  C.  20402. 
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0 

3 

2 

1 

CAMP  MILL   2  NW 

71,7 

43,1 

57,4 

85 

13 

24 

18 

269 

0 

0 

7 

0 

2.59 

1,11 

27 

,0 

0 

4 

2 

2 

MEFLIK 

69.0 

36,5 

52,8 

85 

14« 

20 

18 

377 

0 

0 

12 

0 

1,25 

7 

,0 

0 

LAFAYETTE 

7*, I 

47,3 

60,7 

68 

12 

26 

18 

182 

0 

0 

4 

0 

2.03 

,97 

27 

,0 

0 

0 

MARTIN  DAM 

73,8 

46,8 

60,3 

87 

12 

29 

17. 

193 

0 

0 

4 

0 

2.42 

-  3,60 

1,19 

27 

,0 

0 

4 

2 

1 

OPELIKA 

73. 7M 

42, 9M 

58, 3M 

88 

13 

26 

6 

240 

0 

0 

6 

0 

1.90 

1,00 

27 

,0 

0 

3 

2 

1 

ROCKFORO  2  NNW 

71.8 

45,1 

58.5 

85 

13 

25 

18 

236 

0 

0 

4 

0 

2.06 

,95 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

ROCK  MILLS 

71,6 

38,3 

55,0 

85 

1' 

23 

19. 

320 

0 

0 

12 

0 

3,02 

2,34 

7 

,0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

57,7 

2.4 

2,33 

-  3,94 

,0 

too  Rjffcr3r.C3  r.'oUi  Pollov/ing 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


CONTINUED    MARCH  1967 


Temperature 

Precipitation 

Stolion 

Average 
Maximum 

Averoge 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

i; 

o 

- 

Date 

Degree  Doys 

No.  of  Doys 

Total 

Departure 
From  Normol 

Greolest  Doy 

Dote 

Sno 

Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

J. 

Q. 

a 

1 

o 

a 

.10  or  More  | 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

«  1 
S< 

« 1 

'o5 

•        •  • 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

73.6 

*e.2 

60.9 

85 

15 

29 

17 

183 

0 

0 

* 

0 

3,21 

2.31 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

OEMOPOLlS  LOCK   AND  DAM 

73.* 

**.9 

59,2 

86 

15* 

3, 

223 

0 

0 

* 

0 

1.36 

-  *,e6 

,9* 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

GAINESVILLE 

73.5 

*S.6 

59.6 

88 

13 

30 

18, 

221 

0 

0 

5 

0 

1.28 

.80 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

73. 7M 

**.9M 

59, 3M 

88 

13 

30 

18 

236 

0 

0 

6 

0 

1.92 

.66 

27 

.0 

0 

* 

2 

0 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

7<>.8 

*7,* 

61.1 

8* 

1 2  « 

28 

18 

178 

c 

0 

5 

c 

2.3* 

1.00 

27 

.0 

0 

* 

2 

1 

MINTER  3  NM 

73.1 

*5,5M 

59. 3M 

85 

13 

29 

19 

213 

c 

0 

* 

c 

2.66 

1.77 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

74.6 

*9.0 

61.8 

5.8 

87 

12 

3* 

18 

166 

c 

0 

c 

c 

2  ,  OC 

-  *.  16 

.95 

27 

.  c 

3 

2 

0 

SELMA 

77.1 

50,6 

63.9 

5.* 

87 

13^ 

32 

18 

13* 

c 

c 

1 

c 

2.86 

-  3.22 

2  ,  OC 

27 

.c 

c 

3 

2 

1 

TUSKEGEE  3  S 

76,  1 

*5.5 

60.8 

3.8 

87 

12 

27 

1 

l8l 

0 

0 

8 

0 

2,35 

-  3,*9 

,92 

27 

.0 

c 

6 

2 

0 

UNION  SPRINGS 

75.1 

*5.5m 

60.3m 

3.2 

88 

1 3 

29 

18 

196 

c 

0 

1 

^ 

1,51 

-  *.6e 

.65 

7 

.0 

0 

* 

2 

0 

DIVISION 

60.6 

3.3 

2.15 

-  *,06 

.0 

•      •  • 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

77.9 

*3,9M 

60, 9M 

87 

17* 

f  ? 

2, 

175 

0 

0 

7 

0 

2.12 

l.*0 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

ATMORE   1  SW 

78.0 

48.5 

63,3 

87 

15 

31 

2 

131 

0 

0 

1 

0 

1  .98 

1.22 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

BRANTLEY 

75.8 

**.* 

60,  1 

89 

13 

28 

19* 

205 

0 

0 

7 

0 

3.13 

-  3.07 

l.*3 

27 

.0 

0 

* 

2 

1 

BREWTON  3  SSE 

79.5 

*6.0 

62.8 

*.* 

89 

12 

27 

2* 

1*9 

0 

0 

6 

0 

1.50 

-  *.76 

.91 

27 

.c 

0 

3 

1 

0 

CAMDEN  3  NW 

76.7 

*7.8 

62,3 

87 

12 

31 

19* 

152 

0 

0 

5 

0 

2.16 

.95 

27 

.0 

0 

* 

2 

0 

CHATOM  3  N 

77.5 

*8,7 

63.1 

88 

1 1 

33 

19* 

125 

0 

0 

0 

0 

3,67 

1,67 

26 

,0 

0 

5 

3 

1 

CLAYTON 

73.1 

*8.2 

60.7 

86 

13 

30 

18 

ISO 

0 

0 

1 

0 

1,8* 

-  *.26 

,91 

27 

,0 

0 

* 

1 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

75.3 

52.8 

6*.  1 

87 

15 

37 

18 

110 

0 

0 

0 

0 

2,*6 

-  3.1* 

1  ,06 

21 

,0 

0 

3 

3 

1 

ENTERPRISE  3  NW 

7*.l 

*8.1 

61.1 

86 

16, 

33 

18* 

173 

0 

0 

0 

0 

1.38 

.*7 

28 

.0 

0 

* 

0 

0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

7*. 7 

**.6 

59.7 

89 

13 

29 

19* 

20* 

0 

0 

6 

0 

l.*6 

,*7 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

Evergreen 

75*6 

*5  . 1 

60.5 

89 

12 

29 

2 

l95 

0 

0 

* 

0 

3  c  06 

2.33 

27 

0 

3 

2 

1 

FRISCO  CITY 

7*. 7 

*7.6 

61.2 

85 

13* 

32 

19* 

170 

0 

0 

3 

0 

1.92 

-  *.76 

.93 

27 

!c 

0 

2 

2 

0 

geneva 

75.6 

*7.8M 

61. 7M 

89 

16 

1 

168 

0 

0 

1 

0 

1.88 

-  3.92 

.7* 

28 

.0 

0 

* 

2 

0 

gilbertown 

77.* 

*6.0 

61.7 

88 

1 1 

28 

19 

170 

0 

0 

5 

0 

2.29 

.76 

27 

.0 

0 

* 

3 

0 

GREENVILLE 

76.2 

*8.8 

62.5 

3.9 

88 

12 

27 

16 

1*5 

0 

0 

2 

0 

2.17 

-  *.77 

1.06 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

HEADLAND 

75.0 

*8.5 

61.8 

86 

16* 

3* 

19* 

153 

0 

0 

0 

0 

2.02 

1.22 

21 

•  0 

0 

3 

1 

I 

HIGHLAND  HOME 

7*.9^ 

*7.5M 

61  .2M 

3.1 

87 

13 

30 

18 

175 

0 

0 

2 

0 

3.96 

-  2.81 

2.00 

27 

.0 

0 

3 

2 

2 

NATCHEZ 

76.3 

*7.* 

61.9 

85 

12* 

28 

2 

168 

0 

0 

6 

0 

1.75 

.83 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

OZARK  6  NNW 

76.* 

*9.1 

62.8 

3.5 

87 

12 

31 

17 

133 

0 

0 

2 

0 

1.27 

-  *.36 

.50 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

KntN  I X  till   i.  riMM 

72. 9f 

*6.6M 

59. 8M 

86 

13 

28 

19 

202 

0 

0 

2 

0 

l.*6 

.5* 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

THOMASVILLE 

7*. 5 

*7.* 

61,0 

3,7 

86 

13* 

31 

18 

lee 

0 

0 

1 

0 

3.52 

.  3.26 

1.87 

27 

.0 

0 

3 

2 

2 

TROY 

75»* 

*9.7 

62,6 

*,7 

87 

12 

31 

18 

1*5 

0 

0 

1 

0 

1  .*2 

-  5.  16 

,*8 

7 

,0 

0 

* 

0 

0 

WHATLEY 

78.* 

*6.3 

62.* 

86 

31* 

29 

2 

151 

0 

0 

6 

0 

2.3* 

1,** 

27 

,0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

61.7 

3,3 

2.21 

-  *,12 

,0 

•      •  • 

GULF  OS 

BAY  MINETTE 

77.3 

51.7 

6*. 5 

88 

15 

36 

18 

97 

0 

0 

0 

0 

.5* 

26 

.0 

0 

1 

0 

CODEN 

75.2 

50.* 

62,8 

83 

29 

3* 

1 

125 

0 

0 

0 

0 

.56 

,27 

26 

,0 

0 

2 

0 

0 

rAlKMOrt    Z  Nt 

75.8 

51.5 

63.7 

3.7 

82 

29. 

36 

1 

110 

0 

0 

0 

0 

.69 

-  5,69 

.*3 

26 

,0 

0 

2 

0 

0 

FORT  MORGAN 

71.5 

55.9 

63.7 

78 

28* 

*0 

18* 

87 

0 

0 

0 

0 

.50 

.*5 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

76.6 

52.3 

6*. 5 

*,2 

89 

15 

38 

7 

100 

0 

0 

0 

0 

.59 

-  6.6* 

.22 

26* 

.0 

0 

3 

0 

0 

ROBERTSDAlE  I  E 

75.2 

*9.1 

62.2 

8* 

30 

35 

17* 

1*2 

0 

0 

0 

0 

.75 

.  5.8* 

.50 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

63.6 

3,6 

,62 

-  6.12 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

90 

DATE 

13* 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

18 

DATE 

18 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WATERLOO 

*.00 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
FORT  MORGAN 

.50 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
NEW  MARKET  2 

2.5* 

DATE 

06 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
9  STATIONS 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  24  - 


ALABAMA    -     MARCH  1967 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


March  weather  over  Alabama  was  dry,  and 
was  accompanied  by  destructive  storms  during 
the  afternoon  and  evening  of  the  6th. 

Normally  March  is  the  month  with  the  most 
rain  over  the  State.  We  normally  expect  accumula- 
tions from  near  5-1/2  inches  In  the  north  to 
near  7  inches  over  parts  of  the  Mobile  Bay 
area.  This  year  deficiencies  over  Alabama  ranged 
from  3.15  inches  at  Dothan,  where  a  few  local 


showers  gave  some  relief,  to  6.20  inches  at 
Mobile. 

During  the  afternoon  and  evening  of  the  6th, 
a  combination  of  small  tornadoes  and  wind- 
storms were  responsible  for  the  loss  of  2 
lives  and  near  $1/2  million  in  property  damage 
over  the  northern  half  of  the  State.  Most  of  the 
damage  was  confined  to  a  25-mile-wide  area 
from  Jasper  to  Gadsden,  Alabama. 

C.  C.  Wooden 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
R.F.D.  2,  Dannelly  Field 
Montgomery,  Alabama  36108 


-  25  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14  IS 


NORTHERN  VALLEY  0 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE   I  N 
FLORENCE 

HODGES 

HUNTSVILLE  MB  AP 
MADISON 
HOULTON  2 

HUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
HATERUOO 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  )  SSX 
eiRMlNQHAH  we  AP 
B0A2 

BRIDOEPORT  2  w 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
CARDEN  CITT 
GONTERSVILLE 
LEEDS 

MAOELLA 
ONEONTA 

PALMERDALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  Au 

SATRE 

SCOTTSBDRO 
TRAFFORO 
VALLEY  HEAD 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUOAVILLE   3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY   1  SE 

BROOKWOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  A  N 
LAY  DAM 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 
MITCHELL  0AM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSvILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

TMORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
WINFIELD  2  Sa 


EASTERN  VALLEY  OA 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVlLLE  A  w 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SW 
CHILOERSBURG 

CHILDERSBUR6  WTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sw 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA   A  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


piedmont  plateau  05 
Alexander  city  6  ne 

ASHLAND 
AUBURN  3  Sk< 
CAMP  HILL  2  NW 
DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGhTOwER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 

WAOLEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


UBS 
1.39 

2.a« 

2.A9 

2.00 


1.32 
1.79 
1.A7 


l.»7 
l.AB 
l.Jl 


2.06 
1.60 
l.>3 


2.26 
2.S9 
2.92 


2.oa 

3.02 
1.66 


T  1.26 
1.26 
1.32 

.5S  .S3 

2.SA 
1.06 
1.57 
.29 

I. go  1,69 


.97 
•  •3 


T     I  .67 


.71 
1.25 
.05  1.03 
1.5B 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     2S     28     27     28     29  30 


.OA 
.03 

.03  .OA 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Tot 

I   1  2  1  3 

4  1  S  1 

6 

7   1   8   1  9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1  IS 

16  1  17 

18 

19  1  20  { 

21 

1  1 

22  1  23  1  24 

25  1  28 

27 

28  I 

29  1 

30 

31 

1*61 

•  10 

1  .07 

.68 

•  22 

2.31 

U36 

.32 

•  10 

•  94 

•  1< 

•  8! 

•  17 

.80 

U92 

T 

•  61 

.      .  . 

T 

•  le 

•  66 

.49 

•  02 

2fU0 

•20 

•  98 

2*31 

•  i« 

1.09 

2*34 

•09 

•  12 

•  97  T 

T 

•20 

I  00 

1*89 

•  82 

.13 

Ie( 

.10 

1.37 

•  4B 

•  is 

.64 

•  06 

.01 

2.66 

.91 

.31 

1.77 

2.00 

8C 

T 

T 

•  01 

.17 

•  07 

.99 

2.30 

•  92 

.21 

1.29 

2.40 

T 

.17 

1.24 

•  02 

i.41 

•  96 

.06 

.67 

•  10 

2«*6 

•  68 

T 

.16 

2.00 

T 

2.64 

l^29 

.19 

1.16 

2.39 

•  90 

•  30 

•  10 

•  23 

.92 

1.91 

*69 

•  11 

•  60 

.19 

2.80 

.80 

•  20 

1*80 

1.3T 

•  40 

! 

•  10 

.67 

2.20 

.02 

.99 

•  if 

.77 

•  04 

.33 

2.3* 

.87 

.23 

1.24 

2.12 

•  01 

*  I  ^ 

i 

.10 

1.40 

•  04 

1.98 

T 

•  14 

T 

U22 

•  10 

3.13 

•  36 

1 

•  96 

U43 

.38 

1.90 

•  43 

i 

•  lb 

.91 

u9e 

.32 

•  39 

•  «6 

.41 

2*16 

.92 

•  02 

1 

•  37 

.99 

•02 

3*67 

T 

•  93 

•  46 

1*67 

.76 

I.T7 

•  76 

1 

•  13 

.68 

1.84 

•  40 

i 

•  34 

.91 

•  13 

.06 

2.60 

T 

•  90 

.75 

1.19 

1.  16 

•  94 

•  42 

•  20 

2«4« 

•  01 

.77 

.01  I 

1  •Of 

•  01 

•  6( 

T 

1.91 

• '0 

•  11 

•  48 

.60 

.02 

1.38 

•01 

•29 

•  2: 

.26 

.47 

.03 

1 .66 

.49 

.46 

.47 

.08 

T 

3.08 

T 

2.33 

1.92 

T 

•  90 

I 

•  09 

.93 

1*88 

■  32 

1 

.71 

•  11 

.74 

la96 

T 

•  38 

T  1 

.02 

.9« 

2«29 

.5* 

1 

T 

.39 

.60 

•  76 

2«17 

•  08 

•  72 

•  02 

1 

.06 

1*06 

.23 

2.02 

•43 

1.22 

•  37 

3.96 

.49 

.09 

2.00 

1.39 

.03 

2*36 

.39 

.31 

1.70 

2.83 

•  92 

1.32 

•  92 

1.81 

.91 

.67 

.99 

•  08 

2.3S 

•  47 

.43 

1.46 

2,70 

T 

•  09 

U3a  T 

T  1 

.33 

•  94 

T 

UT9 

T 

•  83 

•  20 

.72 

L.96 

U04 

•  38 

•  37 

•  01 

•  37 

'39 

1.66 

.94 

•  36 

.49 

•09 

.70  .18 

•  31 

U90 

2I09 

.40 

•  24 

U49 

1.99 

.34 

•  69 

.96 

2.99 

1*18 

1.41 

S.92 

1.26 

•  01 

T 

•  36 

1  .87 

1»62 

.46 

•  37 

•  43 

•  14 

U99 

T 

.99 

1 

•  60 

.40 

2.3* 

.67 

•  23 

1.44 

•  20 

.94 

•  14 

•  96 

•  02 

•  06 

•  IC 

.27 

•  04 

•  09 

.69 

.0* 

T 

•  16 

•  43 

•  06 

•  90 

.09 

•  49 

.T7 

.02 

T 

T 

•  79 

•  99 

.13 

T 

T 

.22 

.02 

.22 

T 

T 

T 

.T9 

•  01 

.12 

•  07 

.90 

.03 

06 


CUUA 
OAYTON 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
FO«T  OECOSIT 
OAINESVILLC 

bOEENSeOIIO 

hatnEville 
livingston 

MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MAThEhS  I  S5M 
HILSTEAD 
MINTER  3  Nki 
MONTOOMERT  MB  AP 

ORRVlLLE 
PERRTVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTLE 

TUSHEOEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOHN 

MARRIOR  LOCK  AND  0AM 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNa 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NM 
ATMORE  I  S« 
BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 
BRUNOIOGE 
CAMDEN  3  NH 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Na 

COTTONTON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 
EUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOaER 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOHN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEaTON 

OZARK  6  NNW 

PhENIX  CITY  2  NNa 

PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOHB 
SNOa  HILL 
THOHASvlLLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WMATLEY 


GULF 

BAY  NINETTE 

CODEN 

FAIRHOP^  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P 


SUPPLEMENTAL  DATA 


SUiiaa 

Wind 
(Speed  -  s.p.h. 

) 

Relative  humidity  average* 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

sunshine 

•  X  a 
<  «  s 

Rebultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

• 

> 
< 

1  . 

^  1 

Direction 
faiteat  mile 

Date  o( 
fastest  mile 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
MID         6  A"       NOON       6  PM 

s 

« 

01-09 

10-49 

66-09 

100-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

BIRMINGHAM  AIQDOOT 

?i 

P  .  7 

7.9 

41 

Sw 

J6 

73 

83 

43 

49 

3 

2 

2 

2 

0 

u 

9 

72 

5.6 

MUNTSVILLE   <!•'  AIROORT 

17 

2.8 

8.9 

26»» 

34 

«6 

64 

69 

47 

47 

6 

1 

1 

0 

1 

0 

9 

6.0 

mo«IlE  wh  aipdort 

16 

2.4 

9.6 

28** 

23 

u6 

80 

B-) 

•>o 

60 

1 

3 

0 

0 

9 

i.i 

MONTGOMERY  w«  AIRPORT 

17 

1.9 

e.  1 

3i 

M 

u6 

71 

82 

50 

49 

2 

1 

2 

0 

0 

9 

69 

9.6 

S*a  r*t«c^iic»  itoMa  (oUowtag  SuttOD  lodn. 

-  a?  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

AO 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 

«         *  « 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

67 

69 

78 

77 

77 

48 

60 

72 

69 

75 

86 

85 

82 

62 

58 

46 

48 

59 

65 

66 

64 

75 

82 

60 

76 

72 

75 

80 

79 

70.1 

MIN 

44 

48 

59 

52 

30 

22 

30 

40 

55 

53 

60 

57 

61 

32 

32 

22 

27 

32 

50 

31 

33 

39 

45 

59 

59 

52 

48 

56 

56 

*4.3 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

5* 

69 

71 

77 

77 

74 

49 

60 

72 

64 

74 

85 

85 

82 

79 

59 

52 

49 

59 

66 

57 

65 

74 

62 

78 

74 

77 

80 

60 

79 

70.1 

MIN 

28 

32 

39 

50 

59 

43 

30 

26 

32 

46 

61 

52 

56 

57 

48 

32 

31 

21 

27 

42 

47 

32 

32 

40 

66 

56 

54 

49 

62 

53 

42.6 

DECATUR 

MAX 

*9 

55 

70 

78 

58 

48 

62 

73 

87 

84 

70 

60 

60 

66 

56 

64 

75 

63 

74 

76 

82 

60 

66.6 

HIN 

31 

32 

43 

54 

31 

26 

30 

43 

53 

65 

35 

32 

34 

49 

36 

35 

41 

49 

60 

57 

57 

!  42.5 

FALKVlLLE  1  N 

MAX 

50 

55 

69 

71 

77 

78 

70 

49 

61 

70 

68 

74 

85 

83 

63 

69 

60 

51 

51 

59 

65 

58 

63 

75 

62 

80 

78 

74 

76 

82 

601  69.2 

MIN 

26 

28 

38 

47 

57 

61 

32 

24 

26 

33 

56 

58 

58 

59 

61 

33 

29 

21 

25 

34 

47 

29 

32 

38 

44 

52 

57 

55 

48 

54 

56 

42.6 

FLORENCE 

MAX 

56 

72 

73 

79 

76 

69 

52 

62 

75 

69 

78 

88 

87 

83 

80 

61 

56 

52 

60 

63 

63 

69 

78 

65 

81 

60 

73 

79 

84 

83 

81 

72.5 

MIN 

28 

37 

45 

53 

60 

38 

27 

27 

34 

5 1 

63 

62 

62 

60 

49 

29 

33 

21 

31 

44 

45 

35 

36 

43 

53 

60 

56 

56 

62 

56 

56 

45.2 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

55 

71 

71 

80 

80 

72 

49 

60 

73 

66 

76 

87 

87 

85 

74 

60 

48 

51 

61 

67 

60 

65 

76 

83 

83 

83 

76 

77 

81 

82 

61 

71.6 

MIN 

30 

33 

47 

54 

63 

37 

32 

27 

35 

58 

60 

59 

66 

63 

41 

35 

30 

22 

29 

49 

40 

35 

36 

44 

49 

62 

61 

57 

51 

64 

61 

46.1 

MADISON 

MAX 

5* 

69 

71 

77 

76 

72 

48 

59 

71 

69 

73 

83 

85 

84 

79 

59 

55 

49 

60 

64 

57 

63 

75 

82 

81 

78 

73 

78 

60 

79 

78 

70.4 

MIN 

29 

34 

42 

53 

60 

44 

30 

25 

35 

49 

61 

57 

59 

56 

50 

33 

31 

22 

26 

45 

47 

32 

35 

43 

51 

52 

59 

57 

52 

56 

55 

44.6 

MOULTON  2 

MAX 

56 

70 

74 

76 

78 

74 

50 

60 

71 

67 

75 

86 

84 

82 

77 

61 

51 

51 

58 

65 

59 

66 

76 

83 

81 

78 

70 

78 

84 

80 

79 

71,0 

MIN 

27 

35 

46 

56 

60 

39 

30 

25 

33 

51 

64 

63 

62 

60 

47 

32 

30 

22 

27 

44 

47 

31 

33 

39 

48 

60 

57 

52 

49 

54 

55 

44.5 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 

52 

70 

71 

79 

78 

70 

49 

60 

73 

67 

76 

86 

86 

82 

72 

56 

49 

46 

58 

63 

61 

61 

73 

83 

81 

78 

70 

76 

81 

82 

81 

70.2 

MIN 

31 

33 

43 

51 

62 

33 

30 

28 

32 

48 

59 

59 

61 

62 

39 

34 

31 

24 

31 

42 

42 

33 

37 

41 

50 

60 

67 

54 

50 

55 

57 

44.2 

NEW  MARKET  2 

MAX 

53 

68 

68 

76 

75 

73 

47 

57 

70 

65 

73 

84 

85 

82 

78 

58 

55 

48 

60 

62 

57 

62 

74 

80 

60 

60 

76 

73 

80 

80 

77 

69.5 

MIN 

2* 

30 

45 

42 

61 

41 

30 

23 

30 

49 

61 

50 

58 

60 

50 

31 

29 

20 

23 

46 

46 

30 

31 

38 

44 

61 

56 

69 

49 

61 

58 

42.7 

RED  BAY 

MAX 

52 

59 

71 

72 

79 

75 

56 

50 

60 

72 

68 

86 

85 

80 

62 

67 

64 

52 

53 

54 

63 

62 

69 

76 

84 

82 

76 

65 

78 

82 

80 

69.6 

MIN 

30 

30 

43 

47 

58 

47 

27 

27 

36 

5  3 

61 

60 

60 

32 

34 

24 

24 

3l 

47 

35 

37 

49 

53 

56 

66 

56 

54 

67 

59 

44.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

55 

67 

69 

75 

76 

70 

49 

58 

70 

64 

73 

78 

82 

60 

71 

59 

48 

49 

56 

64 

59 

63 

73 

79 

79 

79 

71 

75 

79 

77 

76 

68.5 

MIN 

27 

29 

39 

47 

61 

34 

29 

25 

31 

53 

39 

32 

29 

22 

27 

46 

35 

31 

32 

38 

46 

58 

58 

52 

49 

48 

66 

41.8 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

50 

54 

68 

71 

75 

74 

54 

48 

58 

62 

66 

78 

83 

82 

81 

68 

59 

49 

48 

50 

54 

60 

64 

74 

76 

78 

81 

75 

78 

64 

80 

67.2 

MIN 

26 

26 

34 

47 

56 

50 

28 

22 

22 

28 

47 

58 

55 

58 

31 

27 

21 

22 

29 

30 

31 

31 

31 

37 

46 

66 

55 

54 

45 

46 

38.8 

WATERLOO 

MAX 

56 

68 

71 

77 

71 

66 

51 

60 

75 

69 

73 

86 

87 

87 

77 

60 

50 

51 

58 

62 

61 

74 

82 

85 

61 

76 

72 

79 

81 

80 

82 

71.2 

•          •  « 

MIN 

23 

30 

44 

57 

62 

34 

25 

23 

30 

44 

53 

58 

58 

61 

56 

27 

28 

21 

32 

42 

45 

30 

32 

39 

48 

59 

65 

56 

49 

56 

58 

43.1 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

45 

54 

66 

69 

74 

75 

75 

46 

59 

69 

74 

75 

84 

82 

79 

66 

58 

52 

46 

56 

62 

60 

62 

73 

76 

80 

79 

72 

77 

76 

77 

67.9 

MIN 

29 

30 

35 

44 

52 

59 

31 

30 

29 

40 

53 

58 

60 

60 

60 

34 

32 

22 

22 

30 

42 

35 

35 

44 

50 

53 

56 

54 

64 

56 

64 

'•3.3 

BESSEMER  3  SSw 

MAX 

60 

69 

73 

78 

79 

76 

57 

62 

73 

73 

80 

85 

78 

83 

75 

63 

60 

53 

61 

66 

67 

67 

76 

82 

80 

76 

72 

77 

82 

79 

78 

72,4 

MIN 

25 

32 

37 

48 

60 

57 

33 

27 

34 

56 

65 

58 

56 

58 

58 

36 

27 

26 

29 

45 

55 

32 

32 

37 

41 

59 

67 

56 

48 

59 

58 

<>5.2 

BIRMIN&HAM   MB  AP 

MAX 

59 

70 

75 

80 

80 

76 

50 

61 

73 

71 

79 

87 

80 

84 

72 

62 

58 

53 

60 

67 

67 

67 

76 

82 

81 

61 

74 

75 

81 

60 

79 

72.3 

MIN 

27 

32 

38 

53 

62 

37 

31 

28 

35 

58 

58 

62 

62 

62 

4l 

34 

3  1 

23 

34 

40 

40 

33 

35 

40 

44 

61 

58 

54 

50 

64 

57 

44.3 

BRIDGEPORT  2  M 

MAX 

55 

67 

69 

77 

77 

75 

69 

60 

70 

60 

73 

64 

84 

80 

77 

62 

56 

50 

61 

65 

60 

65 

76 

81 

80 

61 

76 

73 

76 

75 

79 

70.7 

MIN 

21 

25 

35 

40 

53 

59 

31 

22 

28 

41 

55 

50 

54 

53 

47 

32 

27 

20 

22 

40 

47 

29 

29 

37 

39 

63 

56 

55 

50 

54 

52 

40.5 

GUNTERSVlLLE 

MAX 

54 

69 

72 

77 

79 

78 

62 

61 

72 

70 

77 

86 

64 

83 

77 

60 

61 

50 

66 

57 

65 

77 

62 

83 

76 

76 

75 

80 

77 

77 

71.8 

MIN 

27 

30 

38 

46 

54 

59 

32 

26 

32 

46 

55 

53 

54 

59 

56 

36 

30 

24 

28 

37 

43 

34 

35 

40 

45 

55 

59 

68 

51 

54 

62 

43.6 

ONEONTA 

MAX 

51 

56 

69 

74 

76 

74 

77 

48 

60 

71 

67 

78 

85 

82 

81 

69 

61 

56 

51 

60 

63 

62 

66 

71 

81 

81 

79 

73 

79 

74 

79 

69.5 

MIN 

28 

28 

30 

42 

52 

62 

32 

24 

26 

34 

52 

63 

61 

59 

61 

34 

28 

23 

25 

34 

44 

31 

31 

34 

42 

45 

56 

56 

56 

66 

56 

42.1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

50 

56 

71 

74 

76 

78 

77 

49 

61 

72 

66 

75 

86 

84 

83 

70 

60 

51 

51 

59 

65 

58 

63 

76 

82 

82 

79 

72 

76 

79 

81 

69.6 

MIN 

28 

29 

31 

36 

46 

61 

31 

25 

29 

36 

54 

53 

55 

56 

60 

33 

29 

22 

25 

34 

45 

34 

33 

39 

43 

47 

56 

54 

49 

51 

54 

41.2 

SAND  MT  SUbSTA  AU 

MAX 

54 

64 

70 

75 

74 

76 

67 

57 

68 

66 

77 

78 

62 

80 

IS 

58 

56 

56 

56 

60 

60 

61 

74 

79 

78 

79 

74 

71 

77 

73 

76 

69.5 

MIN 

27 

33 

40 

SI 

63 

64 

28 

23 

37 

49 

55 

56 

56 

47 

55 

30 

30 

16 

29 

39 

45 

31 

32 

43 

49 

13 

56 

50 

51 

52 

52 

43.4 

SCOTTSBORO 

MAX 

MIN 

VALLEY  HEAD 

MAX 

46 

52 

64 

68 

75 

73 

74 

47 

56 

68 

61 

72 

81 

82 

76 

74 

58 

50 

48 

50 

61 

56 

62 

70 

78 

78 

78 

73 

70 

74 

70 

66.1 

*          *  • 

MIN 

22 

24 

30 

34 

40 

60 

30 

20 

23 

31 

43 

46 

46 

48 

49 

26 

26 

18 

22 

28 

44 

26 

28 

35 

36 

46 

66 

56 

48 

46 

55 

37.2 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

60 

62 

70 

71 

78 

81 

77 

55 

64 

73 

75 

82 

90 

89 

86 

86 

84 

64 

54 

65 

70 

68 

71 

79 

83 

78 

77 

68 

60 

85 

80 

74.4 

MIN 

32 

31 

40 

50 

59 

60 

35 

29 

37 

42 

55 

59 

59 

56 

62 

36 

32 

29 

39 

38 

40 

38 

35 

40 

44 

49 

50 

48 

52 

57 

60 

45.1 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

57 

60 

69 

71 

72 

79 

75 

M 

64 

75 

74 

79 

84 

77 

84 

67 

64 

63 

54 

64 

71 

65 

69 

77 

82 

62 

72 

71 

76 

83 

61 

71,4 

MIN 

29 

29 

31 

38 

48 

62 

34 

28 

29 

36 

48 

52 

53 

55 

54 

34 

29 

29 

30 

37 

44 

36 

36 

35 

34 

34 

40 

50 

50 

53 

62 

40.3 

CENTREvILLE 

MAX 

59 

63 

71 

73 

79 

80 

72 

54 

64 

75 

77 

85 

87 

79 

85 

76 

67 

66 

56 

63 

72 

69 

71 

78 

84 

83 

60 

74 

80 

84 

81 

73.6 

MIN 

27 

28 

31 

44 

46 

64 

35 

28 

30 

39 

56 

56 

56 

59 

63 

37 

28 

26 

30 

36 

42 

34 

33 

37 

41 

47 

53 

51 

50 

53 

57 

42.7 

CLANTON 

MAX 

57 

60 

67 

72 

77 

78 

77 

50 

62 

72 

76 

82 

64 

76 

82 

75 

66 

64 

55 

61 

70 

72 

69 

76 

81 

80 

80 

72 

77 

62 

78 

72.0 

MIN 

29 

29 

36 

43 

49 

63 

35 

29 

33 

48 

56 

63 

61 

60 

63 

37 

32 

29 

31 

36 

46 

40 

34 

40 

42 

50 

56 

52 

51 

55 

56 

44.8 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

53 

59 

70 

65 

76 

77 

74 

51 

61 

71 

65 

75 

86 

81 

68 

62 

55 

52 

68 

64 

59 

60 

61 

77 

63 

81 

79 

70 

76 

61 

80 

66.7 

MIN 

19 

20 

35 

39 

49 

61 

28 

23 

25 

33 

50 

54 

52 

52 

34 

24 

20 

36 

43 

30 

30 

32 

32 

41 

51 

64 

49 

47 

49 

64 

38.5 

FAYETTE 

MAX 

61 

70 

74 

78 

80 

75 

55 

63 

71 

70 

80 

85 

81 

64 

60 

65 

60 

66 

64 

69 

78 

83 

70 

79 

64 

81 

SO 

73.5 

28 

29 

36 

52 

60 

47 

32 

27 

33 

50 

62 

58 

57 

59 

55 

36 

30 

27 

39 

64 

33 

32 

37 

43 

56 

52 

49 

54 

56 

44.3 

haleyville 

MAX 

54 

58 

70 

74 

76 

77 

69 

50 

62 

71 

65 

76 

87 

81 

83 

69 

64 

51 

50 

57 

67 

59 

65 

76 

83 

60 

77 

67 

76 

62 

79 

69.5 

MIN 

30 

30 

36 

40 

55 

60 

29 

22 

24 

32 

54 

59 

57 

57 

58 

32 

29 

23 

30 

34 

44 

31 

31 

33 

38 

46 

56 

52 

49 

49 

54 

41.1 

HAMILTON  3  S 

MAX 

55 

61 

70 

73 

78 

80 

64 

52 

62 

72 

68 

79 

86 

63 

84 

69 

65 

56 

53 

60 

63 

63 

69 

77 

82 

81 

78 

69 

78 

81 

81 

70.7 

MIN 

23 

23 

26 

33 

57 

55 

29 

20 

21 

29 

53 

50 

48 

49 

52 

33 

24 

22 

25 

36 

46 

28 

29 

30 

34 

41 

55 

51 

46 

46 

66 

37.9 

JASPER  4  N 

MAX 

60 

72 

77 

79 

79 

79 

54 

65 

72 

66 

77 

90 

81 

65 

72 

63 

60 

54 

62 

68 

64 

66 

81 

86 

64 

82 

70 

81 

85 

62 

81 

73.5 

MIN 

26 

25 

30 

44 

55 

46 

32 

22 

29 

41 

61 

54 

50 

57 

50 

34 

32 

22 

25 

33 

62 

31 

29 

34 

38 

51 

56 

45 

45 

47 

48 

40.1 

See  Relerence  Notes  Following  SlaUon  [ndex 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

o 

0* 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8  9 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

01 

> 

< 

PRATTVILLE 

MAX 
MIS 

6* 

29 

69 
29 

73 
35 

79 
53 

80 
54 

80 
64 

72 
36 

65 
30 

7  1 
41 

79 
52 

86 
55 

87 
62 

66 

60 

65 
58 

80 
59 

67 
47 

63 

30 

58 
30 

62 
29 

73 
37 

75 
59 

70 
38 

78 
33 

62 
37 

83 
41 

81 

53 

77 
58 

80 
61 

61 

52 

78 

52 

78 

52 

75.5 
45.7 

THORSBV  EXP  STATION 

MAX 
MJN 

62 
32 

67 
33 

72 
43 

77 

50 

78 
60 

76 
65 

73 
33 

62 
29 

72 
40 

72 
55 

81 
63 

65 
62 

81 
60 

82 
59 

79 
62 

71 
35 

61 
34 

60 
27 

62 
33 

69 
40 

73 
58 

69 
39 

76 
41 

62 

43 

76 
46 

76 
56 

76 
56 

77 
53 

83 
53 

79 
55 

77 
64 

73.9 

47.4 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
29 

70 
29 

71 

40 

60 
50 

61 
62 

77 
38 

55 
34 

64 
29 

73 
37 

75 
53 

82 
61 

87 
56 

79 
56 

66 
58 

75 

66 

64 

30 

54 

29 

65 
33 

70 
38 

66 
43 

11 

79 
36 

63 
40 

82 
44 

77 
61 

70 
60 

60 
54 

65 
52 

80 
57 

80 
60 

73.9 
44.7 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 

MIN 

59 
29 

60 
30 

70 
3* 

73 
43 

79 
53 

61 
65 

78 

32 

53 
29 

63 
33 

65 
42 

76 
56 

62 
58 

8' 
51 

79 
55 

85 
62 

75 
36 

66 
29 

52 
26 

55 
31 

65 
36 

71 
45 

65 
36 

69 
36 

76 
40 

83 
45 

60 
49 

79 
56 

77 
52 

79 
62 

84 
56 

65 
60 

73.3 
43.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

65 
2<> 

7* 

28 

76 
38 

62 
54 

83 
60 

79 
41 

56 
31 

65 
24 

29 

69 
47 

82 
59 

68 
56 

86 

52 

86 
55 

62 
55 

68 
34 

60 
25 

57 
25 

66 
32 

67 
40 

61 
55 

73 

30 

80 
30 

85 
36 

84 
43 

78 
59 

70 
66 

83 
53 

86 
47 

83 
63 

62 
59 

■■5.2 
43.0 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

57 
31 

69 

32 

73 
32 

78 
42 

78 
51 

79 
41 

46 

31 

62 
29 

71 
33 

62 
51 

eo 

57 

87 
57 

87 
56 

83 
55 

72 
43 

63 
36 

60 
29 

54 
25 

59 
32 

65 
40 

70 
45 

65 
38 

77 
32 

61 
39 

83 
42 

82 
53 

76 
56 

75 
57 

80 
62 

77 
64 

78 
54 

71.9 
42.7 

CALERA  2  Sh 

MAX 
MIN 

62 
25 

66 
2* 

75 
36 

78 
42 

79 

57 

76 
52 

70 
32 

24 

34 

74 
56 

78 
63 

84 

58 

7B 
62 

65 
64 

74 
58 

62 

34 

62 
24 

56 
25 

65 
26 

66 
38 

67 
39 

67 
32 

77 
30 

82 
36 

80 
44 

60 
51 

73 
56 

76 
56 

80 
48 

62 
51 

76 
50 

73.4 
43.0 

CENTkE  5  Sh 

MAX 
MIN 

52 
26 

56 
28 

68 
30 

72 
39 

76 
46 

76 
64 

80 
33 

25 

30 

71 
43 

63 
51 

79 
51 

84 
52 

69 
55 

61 
56 

72 
35 

62 
30 

56 
24 

51 
26 

59 
39 

63 
46 

67 
31 

65 
30 

76 
37 

81 

40 

62 
63 

60 
66 

74 
56 

73 
49 

79 
61 

75 
52 

70.1 
41.6 

CM  I lderssuRg  wTR  plant 

MAX 
MIN 

59 
25 

69 

26 

73 
35 

79 
42 

80 
62 

78 
66 

74 

36 

27 

33 

72 
50 

63 
64 

67 
60 

82 
62 

84 
60 

62 
62 

63 
38 

61 
26 

55 
27 

62 
26 

68 
37 

72 
57 

67 
32 

76 
31 

62 
36 

82 
39 

60 
53 

77 
67 

76 
56 

80 
49 

80 
49 

60 
57 

74.2 
44,6 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

56 
27 

66 
29 

70 
34 

74 
43 

74 
56 

75 
56 

68 
33 

60 
26 

70 
32 

67 
46 

80 
54 

64 
" 

62 
52 

62 
55 

76 
62 

62 
36 

56 
31 

49 
28 

57 
32 

61 
4? 

64 
53 

64 
34 

75 
33 

80 
39 

81 
43 

80 
57 

76 
66 

72 
66 

77 
64 

77 
54 

76 
63 

70.7 
43.9 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 

MIN 

53 
26 

57 
26 

68 

26 

71 

32 

76 
42 

77 
59 

78 
34 

54 
27 

60 
26 

72 
32 

65 
51 

79 
54 

65 
54 

62 
53 

82 

70 
36 

60 
26 

59 
24 

50 
24 

60 
27 

64 
35 

67 
29 

64 

31 

74 
31 

81 
37 

80 
40 

61 
51 

72 
56 

74 
49 

79 
48 

78 

47 

70.1 
38.4 

SVLACAuGA  4  NE 

MAX 
MIN 

59 
25 

69 
27 

73 
35 

77 
45 

76 
57 

78 
66 

72 
35 

62 
26 

74 
34 

73 
55 

82 
66 

86 
55 

61 
56 

63 
59 

72 
60 

64 
37 

62 
26 

54 
26 

61 
27 

67 
36 

71 
57 

67 
34 

76 
31 

82 
38 

81 
43 

61 
53 

74 
44 

73 
60 

81 
49 

78 
66 

77 
58 

73.1 
44.5 

T All  ADEGA 

MIN 

59 
27 

70 
30 

73 
35 

78 
44 

77 
56 

77 
65 

66 
35 

28 

35 

69 

55 

82 
58 

86 
56 

83 
60 

62 
60 

76 
57 

64 
36 

63 
29 

54 

25 

63 
29 

66 
40 

72 
56 

66 
35 

76 
33 

63 
40 

62 
44 

61 

55 

76 

57 

74 

59 

83 
62 

79 
66 

78 
57 

73.6 
45.3 

PIEDMONT  Plateau  os» 

ALEXANDER  C I T V  6  NE 

MAX 
MIN 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

33 

61 

22 

55 
25 

60 
35 

64 

45 

72 
36 

66 
37 

74 
42 

80 
48 

60 
53 

61 

54 

73 
56 

73 
51 

79 
61 

76 

50 

AUBURN  3  Sw 

MAX 

MIN 

60 

30 

61 
30 

63 
31 

69 
35 

73 
45 

61 

52 

76 
36 

28 

35 

78 
47 

60 
55 

84 
61 

85 
56 

82 
57 

63 

54 

76 
37 

66 
38 

67 
27 

56 
32 

63 
40 

71 
47 

74 
40 

71 

33 

77 
41 

82 
42 

82 
50 

60 
54 

69 

67 

77 
55 

60 
56 

76 
54 

73,5 
43.6 

CAMP  MILL  2  Nw 

MAX 
MIN 

57 
27 

59 
30 

67 
36 

71 
39 

77 
44 

75 
63 

80 
34 

50 
25 

62 
30 

74 
41 

76 
57 

63 
64 

85 
65 

80 
62 

62 
62 

73 
36 

65 
27 

64 

24 

54 

27 

61 
40 

69 
44 

74 
36 

67 
33 

75 
39 

61 
40 

60 
50 

80 

54 

72 
62 

75 
62 

76 
53 

77 
51 

71.7 
43.1 

HEFL  1  N 

MAX 
M|N 

54 
21 

59 
21 

67 
26 

72 
32 

78 
40 

76 
56 

72 
33 

53 
33 

61 
26 

71 
36 

67 
45 

64 
47 

85 
52 

85 
45 

77 
44 

56 
33 

46 
25 

45 
20 

55 
23 

53 
31 

64 
43 

71 
30 

74 

28 

75 

29 

76 
36 

76 
35 

82 
39 

68 
49 

72 

59 

81 
46 

61 
46 

69.0 
36.5 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

61 
32 

»9 

33 

74 
34 

78 
51 

76 
60 

80 
64 

68 
36 

64 
31 

75 
42 

76 
55 

85 
62 

86 
62 

83 
58 

83 
49 

74 
60 

66 
36 

65 
34 

54 
26 

60 
28 

69 
41 

75 
60 

69 
40 

78 
40 

62 
47 

82 
49 

82 
64 

73 
56 

77 
56 

77 
56 

74 
61 

77 
50 

74.1 
47.3 

MABTIN  DAM 

MAX 
MIN 

60 
36 

67 
30 

73 
36 

78 
42 

77 

58 

81 

63 

71 
37 

59 
29 

73 
40 

79 
54 

85 
56 

67 
61 

81 
59 

82 
58 

76 
62 

66 
42 

62 
29 

56 
33 

61 

32 

70 
40 

72 
59 

67 
45 

72 
36 

82 
41 

80 
42 

61 
53 

76 
56 

77 
56 

76 
66 

77 
54 

83 
56 

73.8 
46.8 

OPELIKA 

MAX 

MIN 

60 
32 

62 
30 

70 
33 

75 
40 

81 
45 

79 
60 

79 
36 

51 
26 

65 

32 

75 
43 

80 
58 

88 
58 

82 
56 

84 
56 

77 
37 

66 
26 

66 
27 

55 
26 

6? 
37 

72 
46 

76 
40 

69 
31 

76 
38 

83 
46 

63 
50 

84 

66 

71 
68 

60 
56 

79 
63 

76 
64 

73.7 
42.9 

ROCKFORO   2  NNw 

MAX 
MIN 

56 
29 

60 
33 

68 

35 

72 
46 

76 
56 

76 
63 

78 
33 

48 
28 

63 
34 

75 
44 

73 
58 

63 
63 

85 
60 

78 
56 

63 
61 

75 
36 

67 
34 

63 
25 

55 
27 

61 
35 

69 
44 

72 
36 

67 
40 

76 
48 

61 
46 

81 
56 

80 
55 

71 
55 

76 

64 

80 
53 

78 
51 

71.6 
46.1 

ROCK  MILLS 

•          •  • 

MAX 
MIN 

56 
25 

60 
25 

67 
26 

70 
30 

77 
38 

75 
62 

76 
36 

51 
26 

63 
26 

73 
33 

70 
53 

62 
56 

65 
52 

81 
50 

61 
55 

71 
36 

67 
26 

65 
23 

55 
23 

60 
24 

66 
36 

73 
38 

69 
30 

76 
30 

63 
36 

82 
40 

81 

62 

72 
66 

76 
64 

79 
46 

76 
46 

71.6 
36.3 

PRAIRIE  06 

MAX 
MIN 

60 
31 

61 

37 

72 
46 

76 
53 

81 
62 

61 
67 

76 

35 

52 
31 

63 
46 

70 
56 

80 
63 

63 
62 

60 
60 

81 
61 

85 
54 

60 
34 

67 
29 

56 
33 

62 
32 

64 
42 

75 
52 

72 
39 

70 
40 

77 
48 

63 
48 

82 
55 

75 
57 

72 
56 

82 
66 

62 
67 

82 
55 

73.6 
48.2 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

MAX 
HIN 

57 
33 

63 
30 

70 
30 

75 
50 

78 
52 

81 
63 

60 
34 

53 
33 

63 
32 

70 
42 

60 
59 

86 
61 

66 

56 

SO 
58 

86 

60 

76 
3B 

66 
33 

65 
33 

57 
32 

62 
37 

74 
42 

68 
45 

69 
36 

77 
36 

82 
43 

61 
44 

73 
56 

72 
67 

79 
53 

62 
52 

81 
57 

73.4 
44.9 

GAINESVILLE 

MAX 

MIN 

55 

30 

63 
31 

72 
36 

75 
47 

80 
56 

82 
66 

79 
34 

53 
32 

64 

36 

73 
46 

60 
61 

66 

60 

68 
59 

82 
58 

86 

60 

75 
37 

65 
33 

65 

30 

57 
32 

64 
37 

71 
46 

63 
37 

70 
36 

77 
40 

82 
45 

61 
52 

76 
59 

73 
56 

78 
51 

84 

62 

82 
59 

73.5 
45.6 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

MArNEV I LLE 

MAX 
MIN 

61 
31 

60 
31 

69 
31 

75 
47 

79 
50 

79 
67 

60 
36 

53 
32 

65 
35 

75 

40 

79 
59 

86 
64 

68 
60 

80 
59 

65 
63 

61 
36 

66 
32 

70 
30 

66 
34 

61 
40 

73 
46 

75 
39 

71 
35 

75 
40 

44 

83 

73 
53 

76 
57 

60 
57 

80 
55 

73.7 
44.9 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

62 

32 

71 

29 

74 
42 

79 
49 

80 
60 

80 
66 

72 
34 

63 

30 

71 
41 

77 
57 

84 

63 

84 

61 

79 
59 

83 
64 

78 

62 

76 
35 

66 

33 

56 
26 

62 

32 

74 
41 

71 
57 

70 
36 

75 
36 

62 
40 

62 
46 

78 
55 

72 
59 

79 

63 

61 

52 

60 
66 

79 
66 

74.6 
47.4 

MINTER  3  N» 

MAX 
MIN 

57 
34 

62 
33 

70 
34 

75 
48 

76 
47 

80 
62 

78 
35 

52 
32 

65 
32 

75 
46 

76 
56 

84 
64 

85 
61 

78 
60 

63 
62 

79 
36 

66 
36 

66 

30 

57 
29 

65 

75 
44 

71 

37 

69 
37 

43 

60 
46 

60 
47 

77 
56 

72 

52 

73 
54 

82 
54 

79 
57 

73,1 
45,5 

HONTGOHERY  MB  AP 

MAX 
MIN 

61 
35 

70 
35 

74 
42 

79 
46 

60 
62 

81 
43 

52 
37 

62 
35 

72 
46 

79 
59 

86 
65 

67 
67 

81 
64 

85 
64 

84 
49 

66 
40 

68 
37 

57 
34 

62 
35 

74 
45 

74 
52 

70 
42 

76 
40 

61 
45 

82 
48 

61 
59 

72 
60 

78 
57 

60 
59 

79 
58 

79 
57 

74.6 
49.0 

SELMA 

MAX 
MIN 

6* 

36 

72 
35 

71 
46 

79 
49 

61 
63 

60 
66 

74 

35 

65 
34 

70 

44 

79 
58 

86 

66 

87 
65 

87 
62 

85 
62 

66 
65 

78 
40 

66 
37 

67 
32 

63 
37 

77 
43 

76 
59 

72 
44 

78 

35 

85 

44 

82 
48 

81 

56 

78 
60 

76 

71 

84 

56 

60 
57 

81 
58 

77.1 
50.6 

5««  R*l«r*QC«  NolM  FoUowlng  SUHon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month 

• 

D) 

E 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

TUSKEGEE  3  S 

MAX 

64 

72 

74 

80 

80 

80 

72 

69 

73 

82 

85 

87 

82 

84 

82 

74 

65 

60 

61 

72 

75 

71 

77 

83 

82 

82 

76 

78 

83 

79 

80 

76,1 

HIN 

27 

32 

37 

45 

97 

66 

32 

30 

40 

54 

95 

60 

58 

57 

59 

37 

30 

29 

30 

41 

55 

40 

32 

38 

42 

54 

61 

56 

56 

55 

54 

45,5 

UNION  SPRIN6S 

MAX 

60 

63 

70 

76 

79 

79 

80 

54 

65 

78 

82 

87 

88 

82 

85 

82 

67 

69 

58 

64 

74 

75 

72 

77 

84 

82 

83 

73 

78 

82 

80 

75,1 

tt          ft  • 

MIN 

38 

36 

37 

60 

98 

58 

38 

36 

29 

34 

40 

50 

40 

38 

38 

37 

98 

66 

56 

56 

55 

54 

46,5 

COASTAL  Plain  07 

ANDALUSIA    1  NM 

MAX 

61 

62 

72 

79 

80 

81 

82 

72 

69 

80 

80 

85 

87 

62 

89 

87 

87 

75 

68 

67 

79 

76 

72 

76 

84 

89 

82 

77 

79 

82 

82 

77,9 

MIN 

29 

29 

35 

47 

55 

63 

37 

32 

36 

42 

62 

62 

59 

62 

41 

30 

30 

32 

36 

47 

42 

32 

35 

39 

40 

55 

60 

52 

60 

55 

43.9 

ATMORE    I  5W 

MAX 

64 

70 

77 

79 

79 

78 

72 

67 

76 

81 

83 

86 

86 

84 

87 

84 

72 

70 

66 

74 

78 

77 

78 

86 

80 

78 

76 

80 

84 

84 

82 

78,0 

MIN 

33 

31 

44 

53 

60 

68 

36 

38 

42 

56 

65 

65 

63 

60 

64 

41 

33 

35 

36 

37 

58 

45 

37 

37 

40 

66 

64 

53 

54 

53 

67 

48,5 

BRANTLEY 

MAX 

63 

63 

71 

76 

80 

79 

81 

54 

65 

79 

82 

68 

69 

81 

87 

68 

70 

60 

59 

66 

75 

74 

72 

80 

81 

64 

85 

74 

80 

82 

81 

75,8 

MIN 

28 

28 

36 

46 

60 

64 

36 

30 

36 

47 

49 

60 

56 

59 

63 

39 

28 

32 

26 

35 

48 

40 

32 

36 

40 

46 

55 

51 

56 

52 

66 

44,4 

BREwTON  3  SSE 

MAX 

66 

74 

80 

82 

80 

81 

74 

69 

81 

63 

67 

89 

80 

87 

67 

81 

72 

68 

68 

80 

79 

76 

81 

86 

86 

60 

76 

79 

83 

64 

83 

79,5 

MIN 

27 

27 

39 

49 

65 

68 

37 

32 

37 

53 

66 

66 

64 

54 

63 

39 

28 

35 

28 

33 

60 

39 

32 

34 

36 

49 

66 

59 

52 

60 

52 

46,0 

CAMDEN   3  Nh 

MAX 

62 

73 

77 

79 

81 

79 

73 

65 

78 

78 

86 

87 

80 

65 

80 

70 

68 

62 

69 

77 

73 

71 

77 

83 

83 

77 

76 

80 

83 

84 

81 

76,7 

MIN 

31 

33 

46 

52 

52 

67 

35 

31 

42 

56 

65 

63 

62 

61 

64 

37 

32 

31 

31 

40 

59 

39 

38 

43 

43 

54 

59 

52 

54 

55 

56 

47,6 

CHATOH  3  N 

MAX 

6; 

74 

80 

80 

82 

78 

74 

69 

78 

60 

88 

87 

82 

61 

84 

76 

70 

65 

69 

75 

78 

74 

80 

82 

82 

72 

70 

82 

64 

82 

80 

77,5 

MIN 

36 

37 

49 

52 

62 

57 

36 

33 

43 

53 

64 

65 

60 

61 

64 

39 

35 

33 

33 

40 

58 

41 

44 

44 

43 

67 

52 

54 

52 

56 

58 

46.7 

CLAYTON 

MAX 

60 

60 

69 

74 

79 

77 

81 

52 

64 

76 

76 

85 

86 

79 

82 

83 

65 

66 

66 

60 

72 

69 

71 

72 

78 

78 

81 

69 

77 

78 

76 

73,1 

MIN 

34 

39 

42 

48 

56 

62 

36 

37 

42 

51 

60 

64 

61 

59 

62 

38 

37 

30 

37 

47 

49 

41 

46 

45 

46 

45 

57 

59 

58 

56 

55 

46,2 

oothan  faa  airport 

MAX 

64 

71 

74 

78 

80 

83 

96 

67 

76 

79 

64 

66 

77 

82 

87 

68 

70 

59 

66 

76 

75 

73 

75 

81 

62 

81 

67 

78 

79 

79 

80 

75,3 

MIN 

38 

42 

51 

59 

60 

50 

42 

43 

52 

59 

66 

64 

62 

61 

60 

44 

41 

37 

39 

49 

59 

47 

46 

51 

53 

69 

61 

62 

60 

60 

59 

52,8 

ENTERPRISE  3  Nn 

MAX 

62 

62 

70 

75 

77 

79 

79 

54 

65 

76 

81 

85 

86 

79 

84 

86 

67 

68 

57 

64 

75 

74 

71 

75 

82 

82 

80 

68 

78 

79 

78 

74.1 

MIN 

33 

34 

37 

48 

59 

61 

36 

36 

39 

49 

57 

64 

61 

60 

61 

41 

39 

33 

34 

41 

47 

42 

43 

48 

50 

52 

60 

56 

68 

66 

57 

48.1 

eufaula  wildlife  REF 

MAX 

63 

63 

70 

79 

78 

80 

80 

53 

63 

76 

79 

86 

89 

80 

85 

85 

68 

68 

55 

65 

73 

75 

71 

74 

82 

85 

63 

73 

77 

80 

76 

74.7 

HIN 

29 

30 

34 

45 

53 

56 

40 

33 

38 

49 

56 

60 

60 

53 

62 

39 

31 

31 

29 

38 

47 

40 

32 

36 

41 

42 

58 

69 

56 

63 

53 

44.6 

EVERGREEN 

MAX 

63 

96 

72 

78 

82 

79 

76 

56 

66 

78 

79 

89 

86 

79 

66 

86 

66 

72 

61 

67 

77 

76 

73 

78 

83 

83 

61 

76 

76 

81 

82 

75,8 

MIN 

30 

29 

33 

49 

54 

65 

36 

33 

35 

47 

60 

65 

63 

60 

63 

40 

30 

33 

31 

36 

49 

42 

35 

36 

37 

42 

57 

49 

51 

63 

55 

45,1 

FRISCO  CITY 

MAX 

62 

63 

71 

76 

78 

76 

76 

54 

67 

77 

78 

85 

65 

79 

84 

84 

69 

69 

60 

66 

74 

77 

73 

76 

82 

61 

72 

75 

78 

83 

81 

74,7 

MIN 

32 

33 

40 

51 

54 

65 

35 

36 

38 

50 

61 

65 

63 

60 

64 

38 

36 

32 

32 

38 

49 

43 

42 

46 

44 

49 

56 

55 

65 

56 

67 

47,6 

GENEVA 

MAX 

63 

63 

71 

75 

78 

81 

82 

56 

67 

77 

83 

86 

88 

83 

86 

89 

68 

72 

59 

66 

76 

76 

74 

77 

62 

82 

80 

68 

76 

80 

61 

76,6 

MIN 

32 

33 

37 

61 

63 

38 

36 

42 

48 

57 

63 

62 

61 

59 

42 

33 

36 

36 

44 

46 

42 

38 

41 

43 

53 

61 

54 

58 

66 

56 

47.8 

6IlBERT0wN 

MAX 

69 

74 

78 

79 

84 

80 

73 

66 

76 

81 

88 

87 

61 

86 

84 

76 

69 

65 

67 

74 

76 

71 

79 

62 

81 

77 

73 

79 

84 

82 

79 

77.4 

MIN 

29 

29 

42 

47 

62 

63 

37 

29 

39 

57 

64 

64 

57 

63 

67 

38 

29 

34 

28 

34 

59 

37 

34 

36 

39 

51 

65 

54 

49 

51 

50 

46.0 

GREENVILLE 

MAX 

63 

71 

75 

78 

78 

73 

66 

65 

78 

75 

87 

88 

83 

85 

83 

78 

68 

65 

65 

74 

74 

72 

77 

84 

82 

81 

73 

76 

82 

81 

79 

76.2 

MIN 

34 

39 

42 

49 

61 

65 

34 

35 

43 

59 

62 

64 

62 

69 

63 

27 

38 

31 

34 

43 

58 

42 

42 

42 

47 

64 

56 

63 

56 

56 

56 

46.8 

HEADLAND 

MAX 

62 

62 

70 

74 

79 

80 

83 

55 

67 

77 

61 

88 

87 

79 

83 

88 

67 

69 

64 

65 

75 

75 

73 

76 

82 

83 

82 

67 

73 

79 

79 

75.0 

MIN 

34 

36 

42 

49 

55 

60 

38 

36 

40 

48 

59 

64 

60 

59 

63 

41 

36 

34 

34 

45 

46 

42 

42 

45 

51 

63 

58 

59 

67 

56 

56 

48.5 

HIGHLAND  HOHE 

MAX 

60 

61 

70 

75 

78 

79 

80 

53 

64 

82 

84 

86 

87 

81 

85 

82 

62 

69 

57 

76 

72 

77 

83 

82 

60 

69 

77 

81 

80 

74.9 

MIN 

36 

37 

39 

48 

52 

62 

35 

34 

38 

48 

52 

58 

62 

59 

62 

38 

36 

30 

32 

40 

42 

49 

52 

56 

68 

53 

57 

55 

55 

47.5 

NATCHEZ 

MAX 

64 

72 

77 

78 

79 

79 

74 

64 

76 

76 

85 

85 

79 

60 

82 

76 

66 

65 

65 

74 

73 

71 

78 

83 

82 

79 

76 

80 

82 

81 

60 

76.3 

MIN 

29 

28 

43 

50 

62 

68 

36 

31 

38 

58 

66 

67 

64 

62 

66 

36 

29 

32 

29 

45 

66 

37 

33 

37 

36 

52 

60 

51 

62 

52 

58 

47.4 

OZARK  6  NNn 

MAX 

63 

70 

75 

79 

78 

82 

72 

66 

77 

80 

85 

87 

64 

86 

77 

69 

62 

65 

74 

71 

74 

76 

82 

82 

60 

79 

80 

78 

79 

78 

76 

76,4 

MIN 

34 

35 

46 

55 

58 

63 

35 

35 

45 

52 

61 

59 

57 

60 

36 

41 

31 

32 

43 

40 

59 

42 

50 

54 

56 

60 

57 

55 

59 

56 

56 

49,1 

PHENIX   CITY    2  NNM 

MAX 

61 

62 

68 

74 

79 

77 

79 

52 

65 

74 

77 

65 

86 

80 

82 

79 

62 

62 

61 

63 

72 

74 

69 

75 

82 

63 

72 

77 

79 

75 

72,9 

MIN 

34 

36 

42 

45 

50 

60 

37 

35 

37 

49 

59 

60 

60 

57 

62 

39 

42 

29 

28 

35 

43 

42 

41 

47 

51 

52 

58 

58 

56 

55 

46.6 

THOMASVILLE 

MAX 

62 

63 

72 

77 

78 

81 

75 

53 

67 

76 

79 

66 

86 

80 

89 

79 

67 

69 

59 

66 

73 

74 

70 

78 

82 

82 

72 

75 

79 

83 

61 

74,5 

MIN 

34 

33 

35 

51 

61 

66 

35 

33 

34 

46 

58 

64 

64 

60 

64 

37 

35 

31 

34 

40 

46 

43 

43 

44 

46 

56 

58 

66 

57 

57 

57 

47.4 

TROY 

MAX 

62 

70 

75 

78 

78 

80 

71 

65 

77 

78 

86 

87 

79 

84 

84 

72 

66 

57 

63 

72 

73 

70 

76 

83 

81 

60 

70 

78 

81 

79 

79 

75,4 

MIN 

34 

38 

42 

52 

61 

65 

35 

35 

47 

56 

62 

64 

62 

58 

62 

38 

36 

31 

35 

44 

59 

41 

44 

48 

53 

57 

57 

65 

57 

97 

55 

49.7 

whATlEy 

MAX 

70 

73 

77 

60 

82 

80 

73 

69 

79 

64 

65 

86 

81 

83 

86 

70 

72 

65 

69 

76 

80 

78 

82 

86 

81 

77 

75 

77 

84 

66 

86 

78,4 

. 

MIN 

30 

29 

40 

48 

60 

62 

36 

31 

42 

58 

62 

66 

63 

61 

62 

40 

30 

32 

31 

40 

57 

39 

34 

38 

39 

46 

55 

52 

52 

60 

49 

46,3 

Gulf  oe 

BAY  HINETTE 

MAX 

66 

72 

79 

80 

80 

77 

70 

70 

78 

78 

82 

86 

78 

83 

88 

77 

72 

64 

70 

75 

78 

76 

BO 

82 

81 

72 

76 

62 

86 

80 

78 

77,3 

MIN 

38 

40 

48 

56 

60 

69 

37 

40 

48 

60 

66 

65 

64 

57 

69 

41 

40 

36 

39 

43 

53 

45 

47 

47 

48 

59 

58 

56 

56 

58 

58 

51,7 

CODEN 

MAX 

66 

70 

74 

74 

77 

76 

72 

67 

74 

77 

75 

77 

76 

76 

79 

78 

73 

66 

66 

76 

75 

78 

78 

79 

79 

73 

77 

79 

83 

79 

77 

75,2 

MIN 

34 

36 

45 

52 

62 

65 

36 

39 

41 

61 

64 

64 

63 

59 

67 

43 

37 

39 

38 

40 

55 

4a 

40 

41 

45 

63 

59 

66 

54 

55 

61 

50.4 

FAIRhOPE  2  NE 

MAX 

66 

72 

78 

79 

79 

77 

71 

66 

76 

81 

77 

81 

76 

62 

60 

74 

71 

66 

68 

77 

76 

77 

76 

79 

80 

72 

76 

78 

82 

79 

75 

75.6 

MIN 

36 

38 

47 

59 

62 

68 

37 

39 

4<, 

62 

64 

64 

63 

60 

62 

42 

38 

38 

40 

42 

58 

48 

45 

43 

48 

61 

60 

56 

55 

59 

60 

51.5 

FORT  MORGAN 

MAX 

63 

67 

69 

72 

74 

73 

66 

61 

69 

75 

74 

74 

74 

74 

76 

72 

71 

64 

63 

71 

73 

70 

70 

76 

73 

71 

75 

78 

75 

74 

75 

71,5 

MIN 

46 

47 

53 

58 

61 

64 

40 

47 

51 

61 

62 

61 

61 

62 

65 

47 

53 

40 

49 

55 

60 

51 

56 

56 

68 

62 

63 

62 

62 

61 

61 

55,9 

MOBILE  w8  AIRPORT 

MAX 

67 

70 

76 

80 

76 

76 

60 

70 

76 

78 

82 

64 

79 

83 

89 

71 

74 

62 

67 

75 

60 

77 

81 

62 

80 

72 

77 

81 

84 

62 

79 

76.6 

MIN 

41 

41 

52 

96 

65 

44 

36 

40 

45 

62 

67 

65 

63 

60 

57 

44 

40 

40 

40 

47 

58 

50 

48 

48 

52 

62 

62 

69 

57 

58 

61 

52.3 

ROBERTSDALL  I  E 

MAX 

65 

67 

70 

77 

79 

78 

77 

60 

69 

76 

78 

61 

82 

78 

83 

82 

70 

72 

63 

67 

74 

78 

76 

80 

80 

79 

71 

79 

79 

84 

77 

75.2 

MIN 

36 

39 

45 

49 

61 

67 

37 

38 

43 

50 

68 

63 

62 

55 

59 

42 

35 

37 

37 

40 

54 

46 

42 

39 

42 

57 

61 

54 

54 

55 

58 

49.  1 

See  Relerence  Note*  Following  Slation  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


«L«BAH> 

H«RCH  1967 


Day  ol  month 


SUHon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

n 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m      m  m 

NORTHERN  VALLEY  01 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  MB  AP 
MOULTON  2 

HU5CLE  SHOALS  FAA  AP 
mATERLOO 

•      •  * 

APPALACHIAN 
HOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  5SW 
BIRMINGHAM   WB  AP 

VALLEY  HEAD 

SNOHFALL 
SN  ON  6H0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Ol  Month 

SUUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.10 

.12 

.09 

.05 

.18 

.15 

.17 

.10 

.12 

.09 

.11 

.20 

.18 

.16 

.08 

.02 

.15 

.22 

.14 

.08 

.09 

.24 

.17 

.16 

.22 

.20 

.11 

.08 

.15 

.17  .18 

4.28 

WIND 

«2 

17 

15 

17 

28 

68 

85 

31 

15 

14 

23 

19 

19 

18 

18 

154 

49 

148 

21 

20 

32 

133 

38 

26 

28 

34 

44 

7 

26 

20  24 

1233 

•       •  11 

PRAIHIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EvAp 

.13 

.12 

.19 

.12 

.U 

.10 

.22 

.09 

.09 

.12 

.09 

.21 

.21 

.10 

.22 

.19 

.11 

.25 

.15 

.20 

.16 

.18 

.19 

.19 

.25 

.28 

.06 

.10 

.13 

.17  .23 

4.95 

WIND 

68 

18 

♦7 

37 

88 

146 

194 

47 

10 

24 

55 

69 

51 

63 

88 

136 

40 

142 

48 

61 

74 

93 

18 

27 

57 

75 

16 

23 

n  69 

1940 

MAX 

48 

54 

59 

75 

77 

78 

64 

62 

67 

66 

75 

82 

80 

80 

84 

62 

61 

55 

63 

67 

69 

74 

82 

81 

70 

76 

78 

88  82 

71.1 

MIN 

37 

36 

*0 

50 

55 

62 

36 

36 

38 

47 

57 

63 

61 

60 

60 

40 

39 

31 

35 

38 

42 

47 

45 

41 

51 

52 

57 

60 

60 

60  60 

48.3 

•      •  • 

GULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.IS 

.10 

.11 

.08 

.1* 

.07 

.18 

.12 

.15 

.10 

.08 

.16 

.08 

.15 

.19 

.22 

.19 

.17 

.18 

.22 

.02 

.23 

.19 

.17 

.24 

.06 

.14 

.17 

.22  .15 

4.43 

WIND 

12 

3 

5 

5 

14 

36 

105 

12 

3 

3 

13 

37 

2 

7 

47 

34 

22 

15 

5 

12 

23 

20 

9 

7 

1 1 

9 

7 

8 

8  9 

507 

MAX 

70 

75 

81 

80 

80 

87 

75 

72 

73 

86 

76 

88 

85 

87 

87 

80 

73 

72 

73 

80 

85 

80 

83 

79 

81 

82 

83 

85 

85 

82  80 

80.2 

MIN 

*2 

♦3 

51 

61 

64 

67 

37 

41 

46 

62 

67 

65 

65 

60 

66 

45 

45 

38 

41 

46 

60 

50 

47 

50 

52 

51 

52 

60 

58 

60  60 

53.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

t 

d 
z 

Q 

DIVISION 

rniiNTv 
^^un  X I 

NAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

SPECIAL 

OBSLRVEn 

ABBCVILLE  1  NSW 

31  35 

65  15 

66 

7 

JOHN  S  R1CH9URG 

0C6 

WINSTON 

31.  13 

87  11 

79 

: 

OlUC 

0 

WILCOX 

8 

SIDNEY  J.  HARDY)  SR. 

0 

1 

34  lA 

86  10 

5 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

0 

1 

32  59 

85  52 

66 

5 

5 

DOUGLAS  M,  SANFORD 

1 

33  07 

88  07 

16 

7 

7 

MRS.  CHERRY  J.  HERNOON 

0 

31  19 

C6  30 

26 

6 

JAMES  P.  GILLIS 

33  35 

e5  51 

59 

MI 

MI 

FED.   AVIATION  ASENC 

2 

3b  Ob 

50 

MR^.  DORA  fi.  DAVIS 

I 

85  5! 

105 

4 

NORMA  K  WILLIS 

ASNVILLC   4  W 

0* 

■}^  51 

86  20 

59 

7 

JOHN  T,  SWINOALL 

ATHENS  2 

o395 

0 

LIMESTONE 

1. 

3a  bS 

86  59 

72< 

9 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE  1  SW 

OtOT 

ESCAMBIA 

4 

HUGH  H.  WIGGINS 

i: 

32  3A 

85  31 

7  3' 

8 

e 

H 

MRS.   MARTHA   1.  MOORE 

03 

AUTAUGA 

32  2S 

86  61 

20' 

6 

J.   e.  NEIGHBORS 

03 

; 

33  29 

87  20 

2ec 

CORPS  OF  ENGINEERS 

06 

30  53 

87  67 

26 

7 

GfiOVER  W.  WOODWARD 

01 

12 

3*.  <.2 

86  53 

5 

AUi^DRN  UNIVERSITY 

03 

2 

33  -.O 

87  36 

Miss  claRa  r.  olive 

02 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

533 

6t: 

JAvES  E.   "C  CRAVY 

13 

3A  IC 

88  07 

57C 

: 

OSCAR  W.  LOCKfllDGE 

aitLlNGSLEV  I  SE 

C823 

03 

AUTAUGA 

32  39 

86  62 

42C 

6t 

aifiMINGHAM  WB  BP 

cesi 

JEFFERSON 

62C 

MIC 

MIC 

U.S.   WEATHER  3UREAU 

o; 

MARSHALL 

; 

13 

86  10 

I07n 

7* 

: 

DAVID  S.  3URNS 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86  16 

276 

81 

6t 

R.   E.  HENDERSON 

ESCAHa 1 A 

3]  Ot 

P7  03 

95 

if 

iH 

MRS.    CLARA   T.  PEAVY 

02 

12 

31.  56 

65 

660 

5e 

5P 

MIS?  M.   LOUISE  JONES 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87  17 

605 

MR<.  MflLLIE  M.  STYRON 

5 

31  ft3 

85  69 

695 

7* 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

0*. 

7 

3'  05 

66  66 

540 

5P 

5P 

PIERCE  a.  GASRETT 

1 

32  02 

87  20 

225 

5P 

5P 

au<iURN  UNIVERSITY 

CAMP3ELL 

1515 

07 

CLAPKE 

31  55 

87  59 

93 

c 

JOE  PICKEnS 

CAkP  MILL  2 

172'. 

TALLAPOOSA 

Jj 

660 

aURURN  UNIVERSITY 

03 

: 

33  5ii 

87  32 

6  301 

7A 

MRc  anna  MAE  GARRISON 

7 

3*.  06 

35  65 

620 

7A 

7A 

DON  R.  WATSON 

03 

3 

32  57 

226 

7A 

7A 

HUFY  COLBuRN 

WASHI NGTON 

13 

31  3? 

P8  15 

285 

5P 

GR40Y  C.  YOUNG 

TALLAC'EGA 

33  17 

86  22 

6A 

BLflBAMA  POwe=>  CO. 

o*. 

TALLADf G* 

7 

33  17 

86  2C 

Iv 

5P 

5P 

C  [  TY   'JATER  PLANT 

oa 

31  05 

ee  14 

331 

6P 

6P 

CLOSED  3/7/67  | 

CLA I  BORNE 

OT 

1 

31  32 

87  31 

TOlLIE  L.  HASKEw 

CLANTON 

169*. 

03 

CHILTON 

32  51 

86  38 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1  725 

BARBOUR 

596 

eA 

MRS  EL12ABETH  M  WESTON 

09 

9 

S8  13 

12 

5P 

ariNES  c.  ChRistensE^' 

07 

n  il 

85  56 

250 

henpy  F.  KELLEY 

01 

C0L3ERT 

12 

87  50 

: 

TVa-462 

02 

36  IS 

95  »2 

736 

B.    W.    APPLETON  I 

COLUMB I A 

07 

HOUSTON 

31  17 

85  ^7 

95 

INACTIVE  8/1/66  I 

03 

2 

37  66 

87  11 

336 

73 

MRS.   C.  GRESHAM 

ft5  06 

217 

7A 

HUGH  S.  K[TE 

06 

13 

32  26 

88 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

OADEVlLLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  65 

760 

7* 

WILLIAM   L.    aARTLETT  1 

OflOEVllLE  2 

212'> 

TALLAPOOSA 

730 

c 

H.    CLAY  PlESS 

03 

13 

33  0* 

88  17 

207 

INACTIVE  7/12/65  | 

06 

13 

32  21 

87  39 

225 

7A 

JAMES         CREWS  J 

01 

MORGAN 

12 

3a  35 

16  59 

580 

BA 

8A 

ROSS  A,  HAWKINS 

2235 

05 

11 

3?  26 

85  62 

1030 

7A 

MRS  VERNA  B.  LANDERS  1 

Dc^^^P^LlS  LOCK  ANO  DAK 

06 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

8A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN  FAA  AIRPOPT 

07 

HOUSTON 

5 

31  19 

''5  27 

371 

«I0 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OOTHAN  *  SE 

HOUSTON 

5 

31  10 

85  21 

308 

c 

PAUL  a.  SMITH 

1 

P3 

il  I  NSTON 

2 

36  10 

87  26 

e-'o 

7a 

7A 

"ITCHfLL  OPAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31  25 

86  06 

195 

7a 

ARTHUR  C.  9RUNS0K  1 

£LfiO£> 

2632 

TUSCALOOSA 

7A 

i 

MRS.  BELLE  BERRY 

07 

5 

31  20 

85  53 

409 

7A 

7a 

T.    HARRIS  MOATS 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

07 

OASncus 

3]  59 

85  06 

215 

fiA 

8A 

WTL  WILDLIFE  REF 

EVEflCEEN 

07 

C0N5C JH 

6 

31  26 

66  56 

22C 

7A 

7A 

V.    DAVE   SIMONTON  1 

08 

3"  33 

^7  53 

23 

5P 

5P 

5P 

J&"ES  E.   9APRETT.  JR. 

C7 

C  OV 1 N  &  T  0  N 

31  06 

86  33 

232 

flA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

630 

7A 

EOGBERT  M.  HARDIN 

03 

13 

33  61 

87  69 

365 

7A 

7A 

r.ORMAN  J.  SLACK 

FLOW ENCE 

01 

12 

36  68 

87  61 

578 

5r 

5f 

HEnPY  G.  RICHARDS 

FOOT  DEPOSIT 

3r2'. 

06 

LOWNDES 

31  59 

66  35 

503 

c 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

10 

8P 

WM.   H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

02 

7 

36  27 

85  63 

936 

Of 

z 

CARL  PARKER 

FRESCO  CITY 

07 

MONROE 

B 

31  26 

97  26 

410 

MRS.    NELIA  MCKENIIE 

GACSDEN 

M  01 

86  OC 

a.    G.  WILLIAMS 

o<. 

86  00 

565 

8A 

SO,  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMTER 

13 

89  09 

130 

7A 

7fl 

MACK  c.  Fields 

GAROEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

36  01 

86  45 

500 

BA 

MRS.   5.  MC  KENZIE 

07 

3!  C2 

85  51 

107 

7fl 

7A 

RE9ECCA  CAMPBELL 

86  64 

285 

7A 

T.   E.  MASON 

SUSE'TOWN 

D7 

CHOCTAW 

1  3 

31  53 

««»  20 

128 

6F 

6F 

CORGAS 

3*.  30 

03 

WALKER 

2 

33  39 

87  1? 

300 

&« 

aLa?flyrpn„E»  CO. 

GREENS90R0 

06 

2 

'ij  62 

87  36 

220 

6C 

6E 

N.    HA'INFr.  COB'fS 

5REENV1LLE 

«6  38 

56 

CFCILE    T.  LEWIS 

09 

3n  17 

87  61 

GILBERT  W.  MELCHER 

02 

12 

36  20 

86  19 

576 

4P 

^AOIO  STATION  WOSV 

02 

MARSHALL 

12 

36  22 

86  17 

605 

z 

TVA-765 

2 

36  16 

67  37 

6<i 

Z  M 

RADIO  STATION  WJ8B 

03 

13 

3A  06 

518 

7fl 

MAYNEVlLLc 

06 

LOW NOES 

1 

32  11 

Bf.  3t 

18C 

6A 

8/ 

I'lSS  ANNE  OOSWELL 

HEAOlAHD 

JT61 

HENOY 

31  21 

85  20 

370 

7A 

AUOURN  UNIVERSITY 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

850 

8A 

SA 

C  I  T'"  OF  HEFL  1  N 

HIGHLAND  HO«E 

3S16 

11 

CRENSHA.4 

31  57 

86  19 

596 

7a 

7fl 

CMHWLES  R.  POPTEP 

HlGHTOwER 

3fl(.2 

CLEauRNE 

U 

33  32 

65  24 

1175 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

01 

FRANKLIN 

87  56 

845 

FRftNK   L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  wa  AP 

'•Cfc'. 

CI 

MADl SON 

12 

36  62 

e6  35 

too 

viD 

:  Hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

0^ 

CLARKE 

31  31 

7a 

T.  M.  GAILLARO.  JR. 

JACKSONVILLE   ;  ='V 

<.2"9 

CALHOUN 

33  6fl 

6-50 

MRS.    ELLA  M.  AYERS 

n  "■■  

STATION 

INDEX  NO. 

1  DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

OBSERVER 

JASPER  4  N 

6226 

WALKER 

2 

33  54 

67  16 

52 

6 

JAHE5  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

6306 

7 

32  37 

86  15 

29 

ALABAMA  Power  co» 

KINSTON 

COFFEE 

IC 

31  14 

86  11 

27 

J.   L.  KIMBRO 

LAFAYETTE 

450; 

0' 

CHAMBERS 

32  54 

85  24 

83 

5 

5 

CLARENCE  H.  FINCMER 

LAV  DAM 

4603 

CHILTON 

32  58 

96  31 

42 

6/ 

z 

ALABAMA  Power  co. 

LEEDS 

4519 

02 

JEFFERSON 

: 

33  33 

86  33 

53 

7/ 

MRS.  -'-lAPY  K.  LEE 

LEES9URG 

CHEROKEE 

RUFUS  M.  <.EWELL 

LIVINGSTON 

6798 

06 

SUMTER 

32  35 

ea  11 

16C 

7F 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOUISVILLE 

6886 

BARSCJR 

5 

31  48 

85  33 

47C 

8a 

JOHN  3.  ARD 

MAC  I  SON 

6976 

:i 

MADISON 

12 

34  42 

86  65 

5ec 

9E 

SF 

JOHN  D  STONEH  JR 

HAGELLA 

02 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

65* 

7/ 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  1  H 

5108 

06 

2 

32  38 

87  le 

21C 

7a 

c 

H09ERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

DALLAS 

3 

32  27 

87  13 

20* 

7i 

R.   L.  SIMONTON 

MAf<ION  JUNCTION  2  NE 

5121 

C6 

DALLAS 

AUBURN  UNIVERSITY 

MAkTIN  0AM 

5160 

05 

EL KOBE 

i: 

32  40 

85  55 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

C6 

MONTGOMERY 

11 

32  15 

86  01 

19i 

7a 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

ERN^M   H.  1 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5382 

o: 

3160 

5397 

B'JLLOCK 

32  04 

MILLERS  FERRY 

5617 

WILCOK 

MILSTEAD 

5639 

06 

MACON 

1 1 

32  27 

JA-'E'.         uUL'  ei- 

56*9 

06 

1 

32  06 

97  03 

370 

7a 

7A 

C  H 

MITCHELL  DAM 

5465 

C3 

CHILTON 

32  46 

86  27 

350 

ALABAMA  POWER  CO. 

M06ILE  W3  AIRPORT 

5678 

08 

MOBILE 

30  61 

88  15 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MONTEVALLC 

06 

SHELBY 

: 

33  06 

86  52 

66; 

M.   P.   JETER,  JR. 

montgo;<£Ry  wa  ap 

5550 

06 

MCNTGOI'.ERY 

I 

32  18 

86  26 

196 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

12 

34  29 

87  17 

6&C 

c 

TVA-3ei 

MOULTON  2 

563^ 

01 

LAURENCE 

34  29 

87  18 

645 

5P 

JOHN   M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  Faa  AO 

01 

COLBERT 

i: 

34  45 

97  37 

536 

Mil 

FEO.  Aviation  acENCY 

NATCHEZ 

5785 

07 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

192 

50 

7A 

S.   B,  HELTON 

5842 

O"? 

5 

31  24 

85  66 

660 

c 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

NEW  MAi<KET  2 

o! 

MADISON 

5P 

5P 

"IS"^.  LUCRE  W.  HEREFORC 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

22< 

ONEONTA 

6121 

02 

3L0UNT 

33  57 

86  29 

7A 

■  ■        .  lORRIS 

OPELIKA 

6129 

C5 

LEC 

11 

^Z  38 

85  23 

750 

7A 

li 

■    '  1  ON  W JHO 

O'RVILLE 

6161 

C6 

DALLAS 

32  18 

07  16 

-  "BPREN 

DZPRK  6  NNW 

6218 

07 

5 

31  31 

P5  41 

47( 

5P 

5P 

-ARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34  42 

86  20 

635 

PALMERDALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33  44 

96  41 

796 

7a 

GEORGE   T.  POSEY 

PELL  CITY  1  KNE 

06 

ST  CLAIR 

33  36 

86  16 

955 

7A 

7A 

NORVAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

06 

3 

3?  36 

87  09 

5-10 

5A 

PEIERMAN 

MONPOE 

1 

31  35 

87  16 

195 

c 

MRS.  MjNTa  ECDINS 

PHENIK  CITY  2  NN',-1 

6398 

Of 

RUSSELL 

ea 

8fl 

PMENIX   CITY  WATER  WKS 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

MRS  MARY  a.  MEDRICK 

PINE  HILL 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

IK 

7a 

MRS.   DELLft  L.  OAKLEY 

tUf.Z  LEVEL 

06 

MONTGOMERY 

32  04 

96  04 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

OLANTEflSVILl-E  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

1 

32  37 

86  54 

23C 

7A 

THO"AS  E.  FISCHER 

PRATTVILLL 

AUTAUGA 

1 

32  28 

CONTINENTAL  MOSS  GARDEN 

PUSHMATAHA 

5719 

07 

CHOCTAW 

13 

INACTIVE  12/31/64 

PED  9AY 

6905 

CI 

FRANKLIN 

12 

34  26 

86  08 

680 

7* 

It 

MRS  AUTIE  KILSURN 

6833 

01 

12 

34  35 

66  36 

57  3 

MIC 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

ficFOOf 

6867 

03 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

226 

7A 

CUPRY  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  HE 

t.942 

07 

CCVINGTON 

ALABAMA  Electric  coop 

ROEEPTSOALE   1  E 

6983 

BALDWIN 

MICHA'L  W.  BALDWIN 

RCCKFORO  2  NNW 

7020 

COOSA 

CHaRLES  W.  MCEWEN 

ROCK  WILLS 

7025 

35 

RANDOLPH 

JOHN  T.  eaiLEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34  31 

7* 

n 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

-fZ 

2 

7A 

ST,   BERNARD  COLLEGE 

SANO  MT  SUBSTA  AU 

72C7 

02 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1195 

6f 

6F 

Auburn  university  , 

7282 

02 

2 

33  43 

86  58 

306 

7a 

MRS.   M,   W,  PRIOMORE 

SCOTTSBORO 

02 

JACKSON 

12 

34  41 

85  03 

615 

7* 

7a 

RADIO  STATION  WCRl 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

85  10 

INACTIVE  12/3/65 

SEL^ta 

7366 

1 

32  25 

87  no 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SL0C0M6 

7576 

C-ENEVA 

5 

31  07 

85  36 

268 

J  T  KIRKLAND 

SNO.<  HILL 

7620 

Wl  LCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

7* 

MRS.   EVA  P,  RAY 

suttle 

7963 

06 

PERFY 

3 

32  32 

87  11 

145 

7a 

J,   F.   SUTTLE.  JR.  1 

SYLACAUGA  6  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

?6  12 

69C 

tt 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

33  27 

85  06 

565 

C.   D.  WEAVER 

THOMASVILLE 

6178 

07 

CLAOKE 

13 

31  55 

87  44 

405 

7a 

7* 

LEROY  GATTS 

TH0RS3Y  1  SW 

8206 

0) 

1 

32  54 

86  44 

200 

c 

AUBURN  UNIVERSITY 

TH0RS2Y  EXP  STATION 

CHILTON 

86  62 

680 

6P 

6F 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  DA" 

6215 

05 

FLMORE 

11 

32  32 

35  54 

288 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

Mil  CI  SON 

12 

34  54 

750 

TVA-506 

TR/.FFORD 

8285 

02 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  46 

670 

7A 

c 

MRS.   LILLIE  MAE  JONES 

TRCV 

6323 

07 

PIKE 

10 

31  69 

85  59 

580 

6P 

6A 

C  H 

THOMAS  J.  CILLARO 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8360 

C3 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

17C 

HID 

MIC 

H 

FEO.   AVIATION  AGENCY 

Tuscaloosa  oliver  dam 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  EflGINEERS 

TUSKEGEE  3  S 

84  C  3 

-16 

MACON 

11 

3?  23 

95  39 

620 

5P 

5P 

H 

PAOIO  STATION  WAST 

UNION  SPPINCS 

06 

BULLOCK 

6 

32  08 

85  63 

455 

8a 

LESTER  L.  "EEDER 

UN  1 ONTOWN 

1 

32  26 

■?7  31 

265 

VALLEY  HEAD 

9469 

02 

DC  KALe 

34  36 

85  37 

1060 

i; 

r    .    H  LU-'fEO  COMPANY 

VERNON 

8517 

LAMAR 

C  H 

.    LEILA  H.  WHEELER 

WADLEV 

8605 

randclph 

11 

33  ce 

es  34 

7* 

WALLACE  2  E 

6637 

07 

ESCAM9IA 

31  13 

?7  12 

205 

■"D.-  .                    .      .■  .--5* 

WALNUT  GRCVE 

8668 

ETOWAH 

Z 

96  19 

950 

7a 

MB... 

WARRIOR  LOCK  AND  DA^ 

9673 

06 

GREENE 

2 

3?  47 

87  50 

110 

6A 

c 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

36  55 

88  04 

458 

50 

5P 

Plf'-. 

WIST  BLOCTON 

8809 

3 

33  07 

97  C7 

500 

0^ 

32  33 

65  13 

7* 

MARION  H.  SANFORD 

WHATLEV 

8867 

CLARKE 

31  39 

ET  63 

170 

5F 

7a 

MRS.  VELMA  G.  COLEMaN 

WINFIELO  2  SW 

8998 

13 

ir  55 

87  5" 

668 

W.  W,  COTrEY 

YATES  HYDRO  PL'.NT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  56 

ALABAilA  POWER  CO, 

CLOSED  STATIONS 

CITRONELLE 

16G5 

08 

MOBILE 

31  05 

88  14 

„> 

6P 

60 

CLOSED  3/7/57 

EUFAULA 

07 

8ARR0UR 

31  52 

202 

8A 

sa 

CLOSED  1/18/67 

NEW  STATION 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

1 

31  59 

85  06 

215 

BA 

8A 

NATL  WILDLIFE  REF 

t    DRAINAGE  CODE;     1-ALABAMA  2-BLACK  WARRIOR  3-CAHABA  4-CHATTAHOOCHEE  5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  8-ESCAMBIA  9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA  12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
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Additional   Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Envtronnental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,    RFD  2,   Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     §now  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
tatle .     Hax  and  mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  suowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    Include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

it    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,    Government   Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 
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0 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

61 

•  9 

59 

•  3 

70. 

6 

6.5 

86 

23 

29* 

2 1 

0 

0 

0 

0 

1.05 

3.84 

.62 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

SELMA 

63 

.9 

59 

•  6 

71. 

6 

5.9 

90 

6 

44 

28 

6 

1 

0 

0 

0 

1.11 

4.43 

.40 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

TUSKEGEE  3  S 

63 

.4 

54 

.3 

66. 

9 

4.3 

86 

16* 

41 

29 

19 

0 

0 

0 

0 

2 

.33 

- 

2.31 

.63 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

UNION  SPRINGS 

63 

.0 

55 

•  4 

69, 

2 

4.2 

86 

24* 

44 

28 

16 

0 

0 

0 

0 

1 

.65 

• 

3.49 

.60 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

69. 

6 

4.5 

1.63 

3.39 

.0 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NM 

86 

.1 

54 

.6 

70, 

4 

91 

24* 

37 

29 

6 

2 

0 

0 

0 

.35 

.32 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

ATMORE  1  SW 

85 

•  1 

57 

.4 

71. 

3 

90 

9* 

43 

29 

6 

2 

0 

0 

0 

2.27 

1.64 

14 

.0 

0 

3 

1 

I 

BRANTLEY 

8S 

•  2 

53 

•  8 

69, 

5 

91 

24 

35 

29 

23 

4 

0 

0 

0 

.11 

5.06 

.11 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

BREWTON  3  SSE 

87 

.3 

54 

.9 

71, 

1 

5.8 

92 

23* 

36 

29* 

13 

8 

0 

0 

0 

1.42 

- 

4.48 

1.11 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

CAMDEN  3  NM 

8« 

.1 

56 

.6M 

70, 

4M 

90 

9* 

41 

28 

13 

2 

0 

0 

0 

1.75 

1.07 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

CHATOM  3  N 

8'* 

.8 

58 

.9 

71, 

9 

89 

22* 

45 

29 

6 

0 

0 

0 

0 

1.93 

1.54 

14 

.0 

0 

2 

1 

1 

CLAYTON 

61 

.4 

58 

.8 

70, 

1 

69 

12 

45 

26 

14 

0 

0 

0 

0 

1 

.56 

3.76 

.90 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

6* 

•  1 

62 

•  6 

73, 

4 

91 

22 

49 

29* 

4 

1 

0 

0 

0 

.54 

4.34 

.32 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

8^ 

.1 

56 

.9 

71, 

s 

69 

27* 

46 

28 

10 

0 

0 

0 

0 

.16 

.10 

27 

•  0 

0 

I 

0 

0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

63 

«4 

54 

.1 

68. 

8 

90 

24* 

37 

29+ 

23 

2 

0 

0 

0 

.91 

.46 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVERGREEN 

6* 

.8 

55 

•  1 

70. 

0 

89 

24* 

40 

29* 

16 

0 

0 

0 

0 

1.35 

1.24 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

FRISCO  CITY 

63 

.9 

58 

.7 

71. 

3 

90 

9 

45 

28 

9 

1 

0 

0 

0 

1.65 

4,16 

1.43 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

GENEVA 

64 

•  2 

58 

•  0 

71. 

1 

89 

24* 

42 

29 

15 

0 

0 

0 

0 

.20 

5.X7 

.08 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

G 1 LBERTOWN 

6<> 

•  0 

56 

,7 

70. 

4 

86 

23* 

36 

29 

19 

0 

0 

0 

0 

1.40 

1.21 

14 

.0 

0 

2 

I 

1 

GREENVILLE 

63 

.9 

58 

.1 

71. 

0 

4.7 

90 

8 

44 

28 

9 

1 

0 

0 

0 

1.25 

■ 

4.30 

.78 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

HEADLAND 

.6 

59 

•  5 

72. 

2 

92 

18* 

45 

28 

9 

4 

0 

0 

0 

.94 

.80 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

82 

.5M 

57 

.2M 

69. 

9M 

4.3 

69 

24* 

43 

28 

19 

0 

0 

0 

0 

.90 

4.56 

.38 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

NATCHEZ 

64 

.2 

56 

.2 

70, 

2 

90 

8 

36 

29 

18 

1 

0 

0 

0 

1.58 

1.44 

15 

.0 

0 

1 

1 

I 

OZARK  6  NNM 

64 

,4 

56 

.1 

71. 

3 

4.5 

89 

22* 

43 

26 

8 

0 

0 

0 

0 

.52 

- 

4.66 

.50 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

PHENIX  CITY  2  NNM 

61 

57 

•  3 

69  • 

5 

68 

24* 

20 

0 

0 

0 

0 

.77 

.48 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

THOMASVILLE 

6 1 

.9 

59 

.0 

70, 

5 

5  •  5 

87 

24* 

45 

26 

14 

0 

0 

0 

0 

1.34 

- 

4.37 

.92 

15 

.0 

0 

2 

1 

Q 

TROY 

84 

.1 

58 

.9 

71. 

5 

5.9 

90 

23 

45 

28 

9 

1 

0 

0 

0 

.63 

- 

4.56 

.38 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

WHATLEY 

84 

«4 

55 

.4 

69. 

9 

92 

7 

39 

29 

14 

4 

0 

0 

0 

2 

.11 

1.68 

15 

.0 

0 

2 

1 

I 

DIVISION 

70. 

7 

4.6 

1 

.12 

4.43 

•  0 

•  HA 

GULF  oe 

BAY  MINETTE 

84 

.6 

61 

.3 

73. 

1 

91 

8 

48 

28 

3 

2 

0 

0 

0 

1.87 

1.51 

14 

.0 

0 

2 

1 

1 

CODEN 

62 

,7 

63 

,  I 

72. 

9 

87 

18* 

49 

29 

I 

0 

0 

0 

0 

2 

.29 

1.63 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

FAIRMOPE  2  NE 

83 

.1 

61 

.8 

72. 

5 

5.7 

89 

8 

48 

29 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

.68 

4.34 

.79 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

FOPT  MORGAN 

79 

.5 

67 

.7M 

73. 

6M 

84 

26* 

56 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

.90 

1.60 

14 

.0 

0 

2 

1 

1 

MOBILE  MB  AIRPORT 

65 

.1 

64 

.1 

74. 

6 

7.0 

90 

8* 

50 

26 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

.26 

4.10 

2.<2 

14 

.0 

0 

2 

1 

1 

ROBERTSDALE  1  E 

63 

.9 

59 

.3 

71. 

6 

90 

5 

46 

29 

9 

1 

0 

0 

0 

1 

.74 

3.82 

1.67 

15 

.0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

73. 

1 

6.1 

1 

.96 

3,99 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4  STATIONS 

92 

DATE 

23* 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

30 

DATE 

28 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BOAZ 

7,44 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
COFFEE  SPRINGS  2  NW 

T 

GREATEST   1  DAY  PRECIPITATION 
SAINT  BERNARD 

5,10 

DATE 

26 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  ol  Month 


NORTHERN  VALLEY  0 

ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE    1  N 
FLORENCE 

HODGES 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MADISON 

MOULT ON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  *P 

NEM  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM   W6  AP 
60  AZ 

bridgeport  2  m 

collinSville 
fort  payne 
garden  city 

GUNTEBSvILLE 
LEEDS 

MAGELLA 
ONEONTA 

PALMEROALE  2  H 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT   SueSTA  AU 

SAYHE 

SCOTTSBORO 
VALLEV  HEAD 
WARRIOR 


UPPER  PLAINS 


03 


ALlCEVlLLE 
ARLEY   3  S 
AUTAUGAVILLE    3  N 
8ANKHEAD  LOCK   AND  DAM 
8ILLINGSLEY    1  SE 

BROOK WOOD 
CARBON  HILL 
CENTHEVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

GOftGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  «  N 
LAY  DAM 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE   2  SSE 
PHATTVILLE 
REFORM 

TMOflSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
WINFIELD  2  SW 


EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  Ap 
ASHVILLE  4  W 
CALERA  ?.  Sn 
CENTRE  5  SW 
CHILDERSBURG 

CHILDERSeufiG  WTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sw 
LEESBURG 

HONTEVALLO 
PELL  CITY    I  NNE 
SYLACAUGA  fe  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


pieqhont  Plateau  os 
alekander  city  6  ne 

ASHLAND 
AUBURN  3  SW 
CAMP  HlLL  2  NW 
DADEvILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOHER 
JORDAN  DAN 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  OAM 

WADLEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


5.77 

2.  «2 
1.35 
T.*« 
4.09 

A.96 
3.02 

3.  T1 
2.01 


4.59 
2*90 
1.12 


2.04 
&*05 
3*74 


U07 

U29 
UT3 
1.10 
1.20 
t»69 

•  60 


9      10  I  H  I  12     13  I  14  I  15      16  I  17  I  18  ~19"|  20|2l[22|23|  24     25  |26|  27     28  [29|  30  31 


,02      ,01      T  T 


.07 
.70  .02 


l.«>0  .0<* 
.17  1.66 
l.*3 


•65  1.90  .05 


•TO     .26  ,46 


1.32  .28 
•  21     .Z'.  1.66 
•12  2.90 


•  16     .71  U25 


,58  2.00  T 


.34  2.50 
1.12 
.60  t.65 


.26  1.54  .07 


.26     .34  1,05 


.15     .04  ,42 


•06  1.03 
.03  ,90 
.27  ,42 


.05 
.02 
.09 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


PRAIftlE 


06 


CUBA 
DAYTON 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
HAYNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEmS   I  SSM 
MILSTEAO 
MINTER  3  NH 
MONTGOMERY  MB  AP 

ORRV'ILLE 
PERRYVlLLC 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTLE 

TUSKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOHN 

WARRIOR  LOCK  AND  OAH 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE  1  NNM 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NW 
ATMOHE   1  SW 
BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CMATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 
COTTONTON 

OOTHAN  EAA  AlRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE  3  NH 
EUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GRBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

HELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SL0C0M8 
SNOW  HILL 
THOMASVILLE 


TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 


GULF 

BAY  MINETTE 
COOEN 

FAIflHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 


1.93 
2.62 

1*81 


U65 
1.71 
1.30 


1.79 
1*93 
2.03 


12 

13  1  14  1 

15 

16  { 

17  1 

18 

19  1  20  21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26^ 

27 

28     29  1  ^ 

Ai 

.09 

.01 

'I06 

.10 

.20 

• 

.so 

1 06 

.36 

.22 

.90 

.10 

1.10 

.34 

.19 

.85 

.05 

.40 

.11 

.01 

.94 

7 

.02 

.43 

.26 

.16 

.22 

.29 

.16 

.15 

.19 

1.00 

.15 

.28 

.29 

.08 

.61 

.25 

.08 

T  23 

.02 

.75 

.19 

.22 

.20 

.75 

1.00 

.81 

.97 

.01 

.71 

.90 

.07 

.09 

•  07 

.42 

.27 

T 

.0, 

T 

.62 

7 

.01 

.06 

.28 

7  7 

.61 

.14 

.19 

.09 

.11 

.03 

.91 

.12 

.03 

.30 

.22 

.53 

.21 

.16 

.40 

7 

.14 

.13 

7 

.IS 

.03 

.43 

.13 

T 

.0* 

T 

T 

.81 

.81 

.37 

•  11 

.03 

.14 

.50 

.45 

.10 

.60 

•  09 

IlO 

I27 

.48 

.26 

!o5 

.57 

.11 

1I02 

1 24 

T 

.32 

•  03 

1.64 

T 

.19 

7 

7 

.11 

.02 

.29 

'ilO 

7 

.74 

.34 

7 

1.07 

.02 

T 

.05 

.12 

.48 

.01 

.04 

.39 

.28 

.40 

.90 

T 

7 

.68 

.08 

.12 

.07 

T 

.02 

.01 

7 

.04 

7 

.08 

.06 

.10 

.08 

.20 

.02 

.04 

.03 

.39 

.46 

.01 

1 06 

T 

1.24 

.11 

.Ot 

1.43 

.18 

05 

1 33 

T 

7 

1.21 

.07 

T 

.12 

7 

.22 

.16 

7 

.78 

.09 

•  07 

.05 

.02 

.80 

.02 

l',5l 

!o2 

*09 

Io4 

^03 

.13 

.21 

.17 

.09 

.02 

.09 

.03 

.45 

.34 

.57 

.75 

.09 

.01 

.02 

.21 

1I44 

!o3 

loe 

.03 

.78 

.10 

.02 

.50 

.28 

.48 

.S4 

.70 

.80 

.20 

.53 

.04 

.OS 

.36 

.13 

.67 

.79 

.19 

.62 

.19 

.92 

.04 

7 

.05 

.31 

.02 

.07 

.36 

.38 

.78 

'.It 

.43 

l.Sl 

.36 

1.63 

.02 

.53 

.11 

.79 

.69 

.11 

.09 

l.SO 

.10 

.40 

7 

2.12 

.01 

.13 

.67 

.03 

.04 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StatioD 

wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number 

of  daya  writh  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Avwage 

1  . 

Direction 
of 

faateit  mile 

Jg 

B 

0  to 

0  « 

si 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

1.00-199 

200 
and  over 

0 
H 

BIRMTN6HAM  WR  AIRPORT 

21 

1.7 

7.9 

29 

sw 

2b 

78 

84 

bl 

52 

5 

2 

3 

1 

0 

0 

11 

70 

6.1 

HIPNTSVILLE  WB  AIRPORT 

17 

i.e 

10.  1 

2i** 

11 

23 

62 

68 

48 

46 

4 

3 

0 

1 

2 

0 

10 

6.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

11 

4.1 

9.4 

23*+ 

2 

27-v 

87 

65 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

5 

5.5 

MONTfiOwERY  WB  AIRPORT 

2n 

1.9 

7.9 

2b 

NW 

26 

76 

86 

52 

54 

5 

4 

1 

1 

0 

0 

11 

69 

6.0 

S««  relerenco  nolea  toUowing  Station  IndCK. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS  I 

1 

18 

19  1 

20  ' 

21 

22  ' 

23  ! 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

3a 

31 

II         ft  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

MIN 

78 
i* 

SO 
*7 

S5 
51 

84 

50 

82 
52 

86 
61 

85 
61 

80 
55 

83 
51 

82 
61 

76 
58 

75 
43 

80 
64 

82 
63 

83 
56 

84 

53 

87 

65 

87 
49 

76 
42 

7ft 

47 

82 
56 

84 
65 

82 
50 

70 
49 

62 
43 

60 
ftS 

75 
46 

62 
36 

69 
35 

7ft 
40 

78.3 
51.7 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

MIN 

SO 
52 

Sft 

♦7 

S* 

50 

82 
45 

S3 
53 

S3 
60 

84 

60 

83 
49 

83 
57 

79 

57 

77 
5B 

81 
53 

83 
63 

78 
64 

83 
57 

88 
54 

85 

65 

80 
50 

76 
43 

82 
44 

85 
58 

S3 
61 

78 
50 

70 
50 

59 
41 

75 
50 

73 
47 

69 
37 

76 
40 

77 
57 

79.4 
52.4 

DECATUR 

MAX 

MIN 

86 
»9 

85 
47 

84 

54 

89 
62 

88 
61 

85 
53 

81 

60 

80 

58 

77 
45 

87 
55 

76 
45 

76 
44 

83 
61 

85 
66 

82 

46 

64 

42 

61 
50 

76 
48 

63 
34 

FALKVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

7S 
53 

80 
50 

65 
51 

83 
ftft 

83 
49 

87 
61 

87 
63 

80 
45 

85 
50 

77 
6ft 

82 
58 

76 
41 

82 
57 

83 
65 

76 
58 

84 
53 

87 
67 

85 
48 

74 
41 

76 
38 

82 
57 

84 
66 

83 
55 

72 
52 

63 
36 

60 
46 

75 
48 

62 
35 

69 
36 

75 
52 

78.5 
51. ft 

FLORENCE 

MAX 

MIN 

83 
5ft 

87 
52 

88 
56 

Sft 
»5 

88 
59 

87 
62 

84 
64 

88 
50 

87 
60 

80 
6ft 

80 
59 

81 
" 

84 
66 

80 
63 

87 
58 

88 
59 

86 
69 

SO 
57 

77 
40 

85 
42 

86 
66 

78 
50 

70 
50 

64 

43 

78 
50 

74 
47 

72 
38 

80 
39 

81.6 
54.3 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MIN 

81 
57 

85 
51 

87 
55 

84 
»9 

89 
58 

89 
64 

85 
61 

86 
52 

81 
62 

82 
65 

80 
57 

82 
46 

86 
66 

80 
62 

86 
61 

92 
58 

87 
67 

SO 
51 

78 
46 

81 
45 

85 
65 

82 
62 

71 
52 

69 
43 

56 
42 

74 

52 

61 
42 

68 
36 

75 
40 

78 
57 

80.0 
54.1 

MADI SON 

MAX 
MIN 

80 
52 

Sft 

52 

86 
53 

82 
45 

88 
56 

88 
59 

83 
59 

84 
51 

77 
60 

79 
64 

7ft 

59 

80 
43 

82 
64 

79 
64 

83 
59 

88 
56 

85 

66 

82 
48 

73 
43 

83 
44 

84 
60 

83 
63 

78 
51 

70 
50 

58 
39 

74 
51 

73 
46 

68 
36 

76 
41 

78 
51 

79.4 
52.8 

mOULTON  2 

MAX 
MIN 

83 
52 

85 
»9 

86 
55 

85 
4ft 

88 
6l 

87 

61 

82 
65 

88 
49 

80 
56 

80 
62 

79 
59 

81 
42 

84 

55 

79 
52 

86 

60 

87 
55 

85 
66 

80 
48 

78 
41 

84 

36 

85 
ftft 

85 
54 

77 
52 

68 
50 

60 
40 

77 
50 

73 
48 

72 
37 

76 
40 

80 
59 

80.7 
51.4 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
5* 

86 

53 

86 
5* 

82 
49 

88 
58 

87 
64 

82 
62 

85 
54 

86 
61 

78 
63 

77 
56 

82 
48 

84 

68 

77 
60 

86 
60 

89 
58 

85 
62 

79 
50 

75 
45 

85 
*7 

86 
63 

Sft 
65 

73 
53 

65 
49 

56 
45 

77 
55 

65 
47 

69 
41 

76 
44 

80 
62 

79.8 
55.0 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MtN 

80 
57 

82 
♦  5 

S3 
♦9 

80 
43 

86 
43 

86 

62 

83 
62 

83 
48 

82 
55 

82 
66 

76 
58 

78 
40 

81 
62 

78 
61 

84 
53 

85 
53 

78 
39 

82 
6ft 

80 
59 

7ft 

50 

68 
48 

59 
37 

75 
51 

72 
46 

67 

33 

73 
37 

77 
59 

78.3 
51.1 

RED  BAy 

MAX 

MIN 

80 
56 

8ft 
56 

85 
59 

85 
*7 

85 
49 

88 
60 

86 
62 

82 
55 

88 
54 

85 
63 

82 
58 

77 
52 

83 
56 

81 
63 

72 
60 

86 
61 

84 

67 

82 
52 

72 
43 

75 
ftft 

85 
52 

Sft 
6ft 

85 
5* 

74 
48 

66 
45 

60 
46 

78 
46 

64 
41 

72 
44 

77 
51 

79.6 
53.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

MIN 

79 
52 

79 
*7 

80 
51 

79 
46 

80 
53 

79 
62 

76 
57 

78 

47 

72 
65 

73 
61 

71 
48 

72 
43 

76 
64 

72 
58 

77 
56 

SO 
54 

77 
65 

71 
48 

69 
43 

75 
41 

78 
65 

77 
58 

66 
52 

7ft 
ftl 

54 
38 

69 
40 

66 
40 

67 
35 

73 
38 

76 
55 

73.8 
50,6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

77 
5* 

82 
*5 

82 
ftft 

84 
44 

80 
45 

84 
55 

85 
55 

80 
51 

84 
49 

80 
58 

78 
58 

79 
47 

80 
" 

82 
62 

73 
59 

84 
51 

85 
50 

84 
50 

84 
48 

83 
ftl 

81 
ftl 

82 
60 

82 
52 

73 
47 

63 
41 

63 
42 

63 
40 

62 
39 

69 
37 

7ft 
54 

78.1 
ft9.1 

WATERLOO 

ft          •  ft 

MAX 
MIN 

85 
«8 

86 
♦  7 

86 
50 

80 
45 

88 
53 

89 
61 

88 
62 

79 
51 

82 
53 

79 
64 

79 
58 

79 
49 

86 
63 

75 
67 

s; 

60 

85 
56 

85 
67 

78 
43 

75 
38 

8ft 
ftft 

S3 
57 

Sft 

67 

78 
51 

65 
47 

77 
43 

66 
53 

65 
47 

74 
34 

75 
39 

79 
58 

79,8 
52.5 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

76 
5* 

79 
5* 

81 
5* 

81 

48 

83 
48 

84 
59 

83 
59 

80 
51 

84 
51 

76 
57 

78 
59 

76 
46 

76 
46 

82 
62 

75 
59 

82 
59 

85 
60 

81 

73 
43 

75 
43 

82 
48 

S3 
60 

SO 
52 

70 
52 

63 
40 

57 
40 

69 
49 

60 
37 

68 
37 

75 
40 

76.6 
50.7 

BESSEMER  3  SSw 

MAX 

MIN 

80 
56 

8» 

*7 

8* 
50 

85 
51 

87 
53 

86 
55 

85 
60 

86 
47 

78 
60 

83 
63 

82 
58 

83 
49 

82 
66 

77 
64 

85 
57 

85 
56 

85 
67 

79 
59 

77 
45 

83 
40 

82 
63 

85 
66 

77 
62 

71 
59 

63 
43 

78 
5* 

72 
51 

71 
3e 

77 
39 

79 
56 

80.4 
54.5 

BIRMINGHAM  W6  AP 

MAX 
MIN 

81 
55 

8* 

«9 

85 
51 

84 
49 

88 
55 

88 
61 

66 
53 

87 
48 

78 
63 

83 
63 

81 
52 

83 
50 

84 
66 

78 
6ft 

85 
58 

86 

56 

87 
71 

80 
54 

79 
45 

Sft 

42 

85 
65 

85 
62 

72 
59 

72 
46 

60 
46 

78 
54 

65 
41 

72 
38 

77 
40 

80 
59 

80  .6 
53.8 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

MiN 

80 
*6 

S3 
*3 

Sft 

ft6 

82 
44 

85 
49 

85 
53 

S3 
62 

84 
47 

7ft 
57 

75 
49 

78 
57 

82 
42 

75 
58 

SO 
63 

S3 
53 

86 
48 

83 
55 

79 
47 

76 
41 

81 
42 

82 
52 

Sft 
6ft 

79 
*7 

71 
51 

63 
39 

68 
50 

69 
46 

70 
33 

75 
35 

50 

78.5 
49.0 

GUNTERSVILLE 

MIN 

80 
52 

85 
49 

86 
52 

83 
52 

88 
54 

87 
60 

84 

62 

85 
49 

83 
58 

82 
60 

80 
61 

77 
47 

85 
57 

84 

55 

85 
57 

88 
56 

85 
67 

83 

57 

77 
46 

82 
46 

85 
59 

Sft 
65 

S3 
51 

72 
53 

64 
45 

69 
51 

70 
48 

70 
39 

77 
43 

51 

53)4 

ONEONTA 

MAX 
MtN 

77 
5* 

80 
ft6 

8* 

*8 

83 
58 

63 
50 

87 
53 

85 
65 

84 
46 

85 
55 

78 
61 

82 
60 

78 
55 

81 
56 

82 
62 

78 
54 

84 

52 

87 
56 

83 
56 

76 
ftl 

76 
42 

81 
52 

Sft 

62 

85 
Sft 

69 
53 

68 
42 

60 
44 

75 
49 

60 
34 

69 
37 

45 

78.6 
51.4 

SAINT  BERNARD 

MAX 

MiN 

78 
♦S 

81 
ft? 

63 
50 

82 
47 

82 
53 

88 
57 

86 
60 

SI 
51 

86 
52 

77 
63 

81 
60 

82 
47 

SO 
57 

82 
64 

76 
56 

83 
55 

86 
61 

83 
54 

72 
42 

75 
43 

83 
56 

86 
65 

83 
5* 

70 
52 

64 
43 

59 
48 

72 
46 

60 
39 

68 
ftO 

75 

50 

76.1 
52.1 

SAnO  mt  substa  au 

MAX 
MIN 

77 
♦9 

82 
5* 

81 
53 

81 
45 

85 
57 

85 
63 

82 
59 

81 
47 

79 
55 

79 
58 

77 
57 

76 
4ft 

79 
59 

76 
60 

81 
55 

85 
52 

82 
65 

78 
51 

77 
40 

78 
47 

84 

52 

80 
61 

78 
ft9 

67 
51 

59 
39 

68 
47 

68 
43 

67 
33 

72 
42 

75 
54 

77,3 
51,4 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

VALLEY  HEAD 

ft          •  ft 

MAX 
MIN 

7* 
50 

78 
ft2 

81 
ftft 

82 
43 

80 
48 

85 
46 

84 
52 

80 
48 

80 
55 

75 
57 

75 
55 

77 
42 

71 

58 

74 

58 

76 
50 

81 
45 

84 

55 

80 
43 

71 
39 

74 
40 

78 
56 

80 
62 

80 
ft9 

66 
47 

60 
37 

56 
48 

65 
47 

69 

30 

66 
34 

46 

47I5 

UPPER  PLAINS  0} 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
51 

82 
59 

83 
5ft 

86 
55 

86 

57 

89 
60 

88 
62 

86 
53 

88 
57 

82 
67 

84 
64 

82 
54 

86 
60 

85 
69 

74 
63 

87 
66 

84 
68 

86 
64 

79 
49 

80 
47 

83 
5* 

Sft 
69 

86 
70 

80 
68 

75 
48 

62 
5ft 

78 
51 

68 
43 

71 
40 

76 
48 

81,3 
57.5 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MtN 

79 
51 

83 
ftS 

8* 

51 

84 

51 

85 
52 

86 
54 

84 
59 

86 
49 

88 
45 

78 
61 

82 
59 

82 
52 

85 
58 

84 
65 

75 
61 

87 
58 

85 
59 

85 

58 

78 
47 

77 
47 

Sft 
ft6 

82 
61 

86 
62 

75 
58 

71 
45 

62 
47 

77 
52 

65 
39 

64 
38 

76 
41 

80.0 
52.5 

CENTREVILLE 

MAX 
MtN 

80 
50 

«2 
ft7 

85 
ftS 

86 
54 

87 
52 

89 
52 

87 
51 

89 
47 

90 
55 

80 
58 

85 
61 

85 
53 

87 
60 

85 
64 

75 
60 

88 
57 

88 
66 

88 
63 

84 
47 

82 
44 

85 
59 

85 
67 

87 
66 

87 
63 

85 
46 

6ft 
ftS 

80 
52 

67 
38 

73 
39 

80 
51 

83.2 
53.9 

CLANTON 

MAX 
MIN 

78 
53 

79 
50 

82 
51 

84 

55 

85 
54 

86 
54 

84 
59 

88 
47 

85 
55 

77 
57 

S3 
61 

85 
55 

83 
65 

82 
65 

79 
59 

85 
58 

85 
65 

85 
64 

83 
51 

81 
45 

82 
57 

83 
63 

84 
66 

84 
67 

78 
ftft 

62 
50 

82 
53 

68 
40 

72 
39 

76 

55 

81.0 
55.2 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

MIN 

78 
*8 

SO 
»5 

85 

49 

85 
43 

84 
45 

87 
54 

87 
56 

82 
49 

86 
54 

78 

56 

81 
57 

79 
47 

82 

51 

S3 
61 

71 
56 

85 
53 

84 
61 

82 
49 

72 
40 

75 
42 

83 
ft6 

Sft 
60 

S3 
52 

70 
48 

65 
39 

57 
41 

75 
45 

62 
35 

70 
38 

75 
42 

78,3 
48.7 

FAYETTE 

MAX 

MIN 

55 

85 
50 

86 
50 

88 

52 

86 
60 

86 
63 

46 

87 
63 

80 
57 

84 
51 

83 
62 

73 
65 

57 

84 
66 

78 
53 

77 
44 

84 
42 

84 
62 

66 

55 

60 
ftft 

79 
53 

50 

73 
37 

39 

53,7 

HALEYVILLE 

MAX 
MiN 

78 
♦9 

82 

50 

Sft 

50 

85 
46 

83 
46 

86 
52 

85 
59 

80 
50 

86 
52 

SO 
52 

81 

60 

77 
51 

80 

53 

81 
65 

73 
59 

85 
61 

84 
62 

83 
52 

73 
43 

76 
44 

82 
48 

Sft 
60 

84 

57 

74 
52 

65 
ft3 

58 
43 

74 
48 

63 
38 

71 
38 

75 
41 

78,4 
50,8 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MtN 

80 
♦7 

82 
ft2 

ft4 

45 

Sh 
46 

49 

•  Ik 
86 

56 

44 

50 

S3 
52 

60 

47 

53 

66 

73 
57 

85 

53 

84 
56 

85 
47 

7ft 

ftO 

77 

38 

43 

84 

63 

84 
58 

77 
52 

66 
ftO 

58 
43 

79 
49 

65 

32 

72 
33 

76 
39 

79,8 
48.  1 

JASPER  ft  N 

MAX 
MIN 

83 
Aft 

88 
ft2 

88 
45 

86 
47 

90 
48 

89 
58 

86 
59 

87 
46 

80 
48 

86 
60 

79 
57 

85 
46 

84 
65 

74 
63 

86 
57 

84 

53 

83 

65 

75 
52 

74 
44 

84 

37 

83 
53 

85 
65 

70 
57 

70 
52 

60 
39 

70 
5* 

69 
49 

72 
33 

76 
35 

78 
52 

80.2 
50.8 

S««  Relerence  Notes  Following  Sisllon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
APRIL 


Station 

Day  Ot  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

78 

51 

82 
*7 

86 
46 

86 
52 

87 
52 

86 
46 

90 
57 

84 
48 

79 
53 

89 

63 

87 

64 

83 
53 

84 

66 

81 
64 

86 
48 

87 
46 

87 
54 

86 
67 

84 
49 

83 
44 

85 
53 

87 
54 

88 

52 

81 

53 

67 
47 

82 
60 

75 
54 

74 

46 

79 
40 

82 

58 

83.2 

53,0 

THORSBy  EXP  STATION 

MAX 
MlN 

78 
56 

82 
51 

85 
54 

86 
57 

87 
58 

84 
55 

87 
60 

66 
53 

60 
57 

83 
59 

84 
61 

83 
55 

82 
64 

81 
62 

85 
58 

84 
62 

85 
68 

63 
62 

81 
49 

82 
47 

81 
56 

84 
58 

82 
58 

84 
58 

78 
43 

61 
53 

75 
51 

72 
41 

76 
42 

76 
57 

81.9 
55,6 

Tuscaloosa  faa  ap 

MAX 

MIN 

83 
51 

83 
51 

85 
54 

86 
54 

86 
57 

88 
59 

87 

60 

88 
54 

81 
58 

85 
67 

82 
64 

85 
55 

85 
69 

74 

65 

86 
62 

85 
62 

67 
70 

78 
55 

80 
48 

84 
47 

83 
61 

86 
68 

1 

85 
66 

75 
52 

63 
46 

60 
60 

68 
46 

72 
43 

77 
43 

61 
63 

81.7 
57.1 

Tuscaloosa  oliver  dam 

MAX 
MIN 

86 
5<i 

86 
52 

84 

55 

84 
53 

67 
54 

88 
56 

86 
61 

87 
55 

81 

59 

82 
64 

83 
62 

83 
53 

66 
51 

66 
64 

74 

60 

86 
64 

87 
68 

82 
58 

82 

87 
51 

84 
61 

63 
65 

86 
61 

87 
59 

74 
46 

65 
50 

86 
49 

66 
41 

73 
41 

78 
45 

62.3 
55.5 

VERNON 

•          *  * 

MAX 

MIN 

85 
52 

86 
*6 

88 
49 

86 
48 

89 
50 

87 
57 

86 
59 

89 
49 

85 
56 

85 
63 

79 
59 

86 
55 

86 

65 

60 
63 

65 
57 

88 
58 

65 
65 

81 

54 

78 
42 

86 
40 

85 
55 

85 
63 

61 

60 

74 

52 

70 
45 

82 
55 

70 
50 

76 
36 

79 
39 

83 
57 

82.9 
53.3 

EASTERN  VALLEY  0* 

anniston  faa  ap 

MAX 
MIN 

81 
<>8 

85 

<.7 

85 
46 

86 
52 

88 
53 

87 
54 

65 
57 

85 

51 

80 
58 

85 
58 

83 
56 

85 
51 

82 
61 

83 
62 

87 
56 

89 
52 

88 
63 

79 
60 

78 
47 

85 
42 

83 
57 

65 
62 

67 
57 

70 
49 

64 
44 

77 
53 

63 
42 

71 
34 

78 
41 

80 
55 

80.6 
52.4 

CALERA  2  Sh 

MAX 
MIN 

80 
52 

76 
46 

82 
50 

64 
48 

88 
48 

86 
56 

87 

58 

86 
56 

76 
53 

84 

55 

83 
53 

84 

50 

82 
56 

79 
56 

68 
55 

85 
54 

87 
65 

82 

60 

82 
45 

80 
40 

64 
58 

82 
63 

80 
64 

74 

60 

67 
42 

80 
54 

75 
50 

72 
33 

78 
37 

80 
46 

81.2 
52.2 

CENTRE  5  SM 

MAX 
MIN 

77 
*9 

88 
44 

65 
47 

84 
46 

83 
49 

69 
56 

88 
61 

87 
46 

84 

49 

79 
53 

83 
60 

82 
49 

77 
60 

62 
62 

81 
53 

86 
49 

89 
61 

86 
56 

45 

79 
39 

62 
49 

86 
60 

85 
52 

69 

50 

70 
45 

61 

50 

71 
51 

64 
36 

69 
39 

77 
54 

80.0 
50.8 

CHILDER5BURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

81 
»9 

84 
45 

83 
47 

64 

51 

88 
51 

87 
58 

66 
61 

67 
45 

86 
53 

63 
58 

82 
58 

82 
46 

83 
65 

62 
67 

85 
57 

86 
54 

87 
66 

85 
58 

78 
44 

83 
38 

64 
59 

84 
66 

83 
59 

73 
63 

71 
41 

76 
55 

77 
53 

70 
35 

77 
37 

79 
56 

81.9 
53,2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

80 
51 

80 
45 

83 
50 

82 
50 

86 
51 

86 
54 

85 
63 

85 
51 

76 
54 

61 
57 

79 
62 

79 
50 

80 
50 

76 
62 

85 
52 

84 
53 

82 
62 

75 
58 

78 
45 

81 
41 

64 

55 

84 
67 

80 
53 

66 
57 

64 
44 

71 
51 

61 
51 

67 
37 

74 
38 

75 
55 

78.4 
52,3 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

76 
♦6 

80 
♦5 

81 
45 

83 
♦9 

82 
51 

86 
51 

85 
51 

85 
49 

84 
51 

76 
57 

80 
61 

80 
47 

80 
47 

61 
64 

78 
55 

82 
52 

84 
52 

83 
55 

76 
44 

78 
40 

81 
40 

84 

55 

82 
55 

70 
55 

69 
39 

62 
40 

75 
51 

61 
34 

67 
35 

75 
36 

78,3 
46,4 

SYLACAUGA  A  NE 

MAX 
MIN 

80 
51 

84 
46 

83 

47 

85 

50 

86 
53 

86 
51 

87 
57 

86 
46 

79 
57 

82 
55 

84 

59 

80 
47 

81 
59 

61 

65 

64 

58 

65 
55 

85 
63 

60 
59 

79 
45 

81 
33 

83 
58 

84 
66 

77 
58 

73 
65 

66 
40 

79 
55 

73 
53 

72 
35 

76 
36 

76 
55 

60,7 
52.6 

TALLADEGA 

tt          #  tt 

MAX 
MIN 

SI 
55 

65 
49 

86 

50 

85 
54 

88 
55 

86 
55 

68 
60 

86 
54 

78 
60 

83 
60 

83 
54 

61 
50 

62 
64 

61 
66 

67 
56 

87 
55 

87 
66 

61 
61 

80 
49 

83 
43 

85 
61 

84 
64 

74 
57 

75 

62 

65 
45 

76 
53 

74 

52 

72 
36 

77 
40 

77 

56 

61.2 
54.6 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

Alexander  city  6  ne 

MAX 

MIN 

85 
60 

88 
60 

86 
46 

86 
56 

86 
43 

85 
63 

65 
66 

80 
66 

81 
66 

82 
61 

66 
61 

82 
60 

81 
42 

82 
37 

64 

50 

64 
64 

63 
60 

62 
64 

72 
36 

80 
53 

75 
51 

73 
33 

76 
33 

62.0 
53.6 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

77 
'•6 

79 
48 

83 
49 

82 
54 

64 
53 

86 
51 

84 
61 

86 
56 

84 

54 

75 
58 

81 

58 

83 
55 

60 
57 

79 
63 

62 
57 

63 
51 

84 
64 

83 
58 

76 
42 

79 
47 

80 
54 

81 
62 

60 
56 

74 
60 

73 
44 

59 
48 

74 
50 

64 
40 

70 
40 

73 
52 

78.7 
52.9 

AUBURN  3  SM 

MAX 
MIN 

80 
53 

79 
48 

82 
45 

85 
54 

86 
54 

87 
48 

85 
54 

88 
49 

87 
56 

82 
54 

84 
58 

86 
55 

84 

50 

83 
62 

84 
60 

86 
55 

87 
«2 

86 
63 

67 
46 

84 
47 

84 
51 

87 
62 

83 
62 

87 
66 

83 
44 

69 
55 

84 
53 

42 

75 
39 

78 
50 

83.1 
53.2 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

78 
*9 

78 
SO 

82 
45 

84 
48 

82 
54 

85 
52 

83 
57 

68 
45 

84 

51 

79 
56 

82 
58 

82 
49 

80 
54 

62 
62 

80 
56 

83 
52 

85 
60 

85 
62 

83 
46 

80 
41 

61 
51 

83 
52 

80 
60 

84 
60 

77 
42 

65 
50 

80 
52 

66 
36 

71 
35 

76 
50 

80,3 
51,3 

HEFL I N 

MAX 
MIN 

77 
<•! 

84 
46 

85 
43 

82 
46 

64 

51 

83 
47 

86 
51 

84 
47 

82 
48 

80 
45 

84 

55 

83 
44 

78 

50 

61 

53 

78 
54 

83 
46 

76 
47 

83 
45 

77 
41 

81 

39 

77 
51 

80 
46 

61 
45 

81 
46 

72 
39 

72 
39 

70 

71 
33 

74 
39 

77 
45 

79.5 
45.6 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

78 
*« 

82 
59 

87 
51 

87 
55 

88 
58 

85 
54 

68 
58 

84 
53 

79 
53 

84 
60 

86 
61 

76 
54 

76 
62 

64 
63 

85 
61 

87 
60 

86 
64 

84 
64 

82 
50 

82 
46 

85 
56 

60 
56 

63 
62 

60 
64 

71 
44 

79 
43 

73 
53 

72 
43 

77 
42 

79 
55 

61.8 
55.2 

MARTIN  DAM 

MAX 

MIN 

78 
53 

81 
48 

81 
47 

82 
57 

86 
53 

84 
48 

85 
59 

85 
57 

80 
57 

85 
57 

82 
62 

80 
57 

80 
64 

60 
63 

81 
60 

63 
56 

65 
64 

80 
68 

79 
56 

81 
52 

83 
51 

81 
69 

86 
61 

82 
67 

72 
46 

81 
57 

76 
55 

70 
52 

77 
41 

77 
53 

80.8 
56.3 

OPELUA 

MAX 
MIN 

71 
38 

80 
47 

84 
44 

85 
51 

85 
53 

88 
55 

85 
56 

86 
57 

86 
55 

81 
55 

83 
56 

83 
56 

79 
58 

82 
60 

85 
60 

65 
54 

65 
64 

86 
62 

64 
49 

82 
49 

83 
51 

85 
62 

82 
61 

66 
65 

62 
46 

69 
53 

82 
53 

69 
43 

74 
38 

78 
46 

81,9 
53.2 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

78 
♦9 

80 
49 

82 
56 

85 
55 

63 
55 

86 

53 

85 
56 

67 
48 

65 
58 

77 
60 

62 
59 

83 

55 

81 

55 

61 
63 

80 
57 

84 

56 

84 
65 

84 

60 

81 
46 

78 
46 

62 
51 

62 
62 

80 
63 

83 
63 

75 
44 

63 
50 

79 
52 

67 
43 

73 
39 

77 
54 

80.2 
54.2 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

78 

81 
42 

86 
42 

87 
42 

87 
SO 

87 
50 

86 
55 

89 
54 

87 
48 

80 
54 

83 
55 

88 
46 

82 
52 

60 
63 

83 
59 

89 
51 

86 
54 

85 
60 

85 
45 

86 
40 

83 
42 

84 

48 

82 
60 

76 

60 

60 
42 

64 

42 

77 
52 

69 
38 

77 
35 

76 
36 

82.1 
48.6 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

MIN 

80 

53 

81 

53 

80 
54 

83 
54 

87 

57 

86 

55 

82 

62 

88 
55 

81 

61 

84 

60 

86 
64 

81 

60 

86 

65 

87 

65 

70 

60 

85 
64 

86 
66 

87 
64 

80 
46 

78 

50 

68 
61 

66 

70 

80 
69 

88 
62 

76 
47 

75 
50 

64 
52 

79 
44 

73 
47 

80 

60 

82.4 
57.8 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

80 
58 

78 

53 

82 
52 

85 
55 

65 
56 

87 
57 

86 
57 

85 
55 

86 
55 

83 
62 

86 
65 

81 
61 

86 
61 

85 
66 

69 
62 

85 
62 

87 
67 

86 

67 

80 

53 

77 
50 

86 
54 

85 

63 

86 
69 

87 
66 

75 
49 

66 
49 

80 
55 

68 

47 

72 
46 

79 
47 

61.4 
57.4 

GAINESVILLE 

MAX 

MiN 

81 
5* 

80 
52 

82 
53 

85 

56 

86 

55 

86 

57 

87 
62 

84 
52 

86 
56 

85 
63 

85 

63 

80 
56 

85 
62 

86 
65 

66 
60 

83 
61 

86 
67 

86 
62 

77 
49 

75 
48 

66 
56 

63 
67 

87 
69 

66 
60 

74 
47 

70 
50 

80 
52 

67 
44 

72 
44 

77 
51 

81.2 
56.4 

GREENSBORO 

MAX 

MIN 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

79 
49 

81 
50 

85 
54 

85 
55 

86 
52 

66 
60 

89 
53 

85 
58 

SO 
61 

88 
64 

60 
59 

64 
62 

64 
62 

61 
61 

87 
61 

85 
68 

87 
67 

85 
49 

84 
41 

84 
55 

84 
65 

88 
69 

84 
48 

84 
54 

85 
54 

72 
43 

74 
40 

78 
48 

83.4 
55.8 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

78 
51 

82 
51 

82 
51 

86 
56 

86 
56 

85 

53 

85 

58 

85 

53 

81 
57 

85 
58 

80 
64 

86 

57 

86 
64 

60 
61 

83 

60 

87 
63 

86 
68 

83 
65 

80 
49 

86 
47 

86 
58 

85 
65 

87 
68 

80 
64 

66 
46 

83 
57 

76 
51 

73 
41 

80 
41 

83 
56 

62.4 
56.4 

MINTEfi  3  NN 

MAX 
MIN 

77 
5« 

79 
52 

82 

52 

80 
55 

85 
56 

86 
50 

64 
52 

84 
60 

88 
59 

80 
60 

84 

60 

75 
59 

84 

59 

85 
62 

76 
60 

62 
61 

85 
68 

84 
68 

80 
49 

78 
49 

84 
S3 

83 
57 

64 
67 

87 
69 

76 
51 

64 
51 

83 
53 

69 
45 

73 
46 

78 
50 

80.7 
56.2 

MONTGOMERY   MS  Ap 

MAX 
MIN 

78 
5* 

80 
53 

84 

" 

84 

57 

87 
59 

85 
54 

86 
64 

85 
57 

81 

62 

85 
66 

60 
66 

81 
59 

85 

67 

S3 
65 

66 
64 

87 
65 

67 
72 

66 
65 

82 
55 

84 
52 

84 
56 

83 
69 

88 
71 

81 
59 

62 
51 

84 
61 

69 
51 

71 
46 

79 
46 

81 
59 

81.9 
59.3 

SELMA 

MAX 

MiN 

80 
50 

81 
S3 

83 

84 

57 

83 
58 

90 
56 

86 

62 

85 
61 

8« 

58 

86 
62 

62 
66 

64 

62 

87 
65 

82 
64 

86 

60 

89 
62 

89 
69 

83 
70 

81 
52 

83 
50 

82 
5, 

65 
70 

87 
71 

89 
71 

66 
50 

61 
59 

80 
55 

74 
44 

79 
53 

83 
63 

83.9 
59.6 

See  Reference  Notes  Following  Slatioo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  »t»B*H* 

ConUnusd  APRIL  1947 


SUIion 

Day  Oi  Month 
15  j  16  ,  17 

20 

 L 

21 

& 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 r 

13 

14 

18 

19 

 r 

22 

 r 

23 

24 

2S 

1  r 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSKEGEE  }  S 

MAX 

7S 

81 

89 

87 

88 

87 

88 

89 

85 

86 

62 

81 

83 

85 

85 

88 

87 

85 

83 

82 

67 

81 

87 

82 

78 

66 

76 

73 

•6 

MIN 

»7 

66 

91 

56 

68 

58 

69 

57 

95 

62 

96 

60 

57 

63 

57 

68 

68 

66 

64 

53 

70 

66 

62 

66 

98 

55 

66 

61 

54.3 

UNION  SPRINCS 

MAX 

■0 

83 

86 

89 

87 

88 

87 

67 

88 

82 

83 

79 

62 

66 

85 

86 

86 

86 

86 

82 

86 

85 

80 

88 

83 

68 

86 

72 

75 

80 

03,0 

■          »  tt 

MIN 

SA 

93 

91 

91 

50 

50 

91 

50 

69 

90 

61 

98 

66 

63 

62 

60 

60 

60 

56 

53 

58 

63 

67 

68 

50 

90 

56 

66 

68 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA   1  NW 

MAX 

a2 

86 

82 

89 

89 

88 

89 

87 

91 

86 

85 

83 

87 

89 

87 

82 

87 

88 

86 

84 

89 

S7 

89 

91 

87 

81 

89 

87 

89 

86 

MIN 

♦8 

66 

66 

69 

50 

67 

93 

56 

56 

55 

63 

56 

61 

60 

63 

66 

67 

63 

51 

46 

52 

62 

66 

69 

50 

99 

57 

69 

37 

45 

ATMORE   1  SH 

MAX 

81 

82 

89 

89 

88 

86 

87 

90 

90 

86 

86 

88 

86 

83 

66 

86 

88 

68 

86 

85 

86 

67 

87 

85 

63 

86 

81 

79 

79 

81 

89»  I 

MIN 

92 

♦9 

68 

96 

53 

69 

69 

51 

58 

61 

66 

60 

59 

59 

62 

68 

66 

70 

56 

51 

51 

66 

70 

67 

99 

69 

56 

66 

43 

56 

97.6 

BRANTLEY 

MAX 

83 

81 

86 

89 

89 

87 

87 

90 

86 

85 

86 

89 

67 

85 

68 

90 

66 

90 

89 

84 

86 

87 

88 

91 

67 

74 

89 

72 

70 

82 

89.2 

MIN 

♦« 

*7 

66 

68 

50 

66 

56 

59 

55 

52 

63 

98 

66 

59 

61 

58 

62 

69 

69 

44 

52 

62 

63 

65 

67 

59 

65 

62 

39 

52 

93.8 

BRENTON  3  at 

MAX 

82 

86 

88 

92 

90 

90 

89 

92 

87 

88 

87 

92 

88 

65 

68 

89 

89 

69 

85 

69 

87 

92 

92 

66 

80 

90 

81 

77 

89 

85 

87.3 

MIN 

A6 

*9 

62 

47 

69 

68 

57 

55 

56 

60 

62 

59 

60 

56 

63 

66 

62 

68 

51 

46 

51 

69 

69 

66 

90 

66 

58 

36 

36 

52 

96.9 

CAMDEN  J  NM 

MAX 

82 

86 

85 

88 

88 

87 

68 

90 

90 

85 

76 

85 

86 

79 

65 

87 

86 

83 

79 

88 

86 

86 

89 

82 

77 

85 

79 

73 

81 

82 

86.  1 

MIN 

♦» 

50 

51 

93 

57 

56 

60 

55 

55 

60 

65 

60 

62 

61 

61 

66 

68 

68 

49 

57 

58 

98 

66 

68 

58 

52 

61 

42 

59 

56.6 

ChATOM  3  N 

MAX 

82 

86 

86 

89 

89 

87 

68 

69 

86 

89 

65 

89 

86 

81 

65 

89 

86 

65 

81 

87 

86 

89 

87 

83 

78 

89 

83 

76 

81 

82 

86.8 

MIN 

S* 

93 

90 

96 

58 

56 

60 

57 

61 

60 

61 

59 

63 

61 

61 

68 

68 

69 

53 

52 

60 

68 

70 

63 

56 

67 

96 

67 

45 

62 

58.9 

CLAYTON 

MAX 

77 

81 

80 

82 

85 

86 

69 

86 

85 

80 

83 

89 

63 

63 

63 

86 

89 

86 

85 

SO 

80 

82 

86 

88 

82 

70 

76 

77 

69 

67 

81.6 

MIN 

93 

96 

55 

60 

61 

55 

57 

59 

57 

99 

63 

60 

65 

62 

63 

66 

67 

68 

56 

55 

55 

67 

68 

67 

51 

59 

97 

65 

91 

58.8 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

79 

80 

85 

86 

86 

86 

66 

87 

83 

89 

89 

89 

85 

66 

67 

86 

88 

87 

86 

85 

85 

91 

86 

87 

75 

88 

79 

75 

79 

81 

86.1 

MIN 

98 

98 

56 

61 

60 

60 

61 

66 

61 

62 

67 

66 

69 

67 

68 

71 

71 

70 

61 

61 

60 

70 

73 

66 

99 

68 

97 

69 

69 

58 

62.6 

ENTERPRISE  3  NN 

MAX 

78 

78 

81 

86 

87 

87 

67 

86 

88 

82 

83 

86 

86 

85 

86 

87 

88 

86 

87 

83 

83 

66 

89 

89 

86 

63 

89 

72 

73 

80 

86.1 

MIN 

9A 

93 

93 

96 

58 

56 

59 

61 

61 

58 

61 

61 

66 

65 

66 

66 

66 

66 

56 

56 

57 

61 

70 

71 

96 

57 

95 

66 

68 

52 

58.9 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

79 

82 

83 

89 

87 

86 

86 

88 

87 

65 

86 

82 

86 

86 

85 

68 

83 

83 

87 

64 

63 

85 

90 

90 

66 

73 

81 

73 

74 

76 

83.6 

MIN 

A8 

66 

66 

69 

56 

68 

56 

66 

56 

53 

63 

96 

65 

63 

62 

56 

69 

66 

62 

43 

53 

60 

61 

70 

69 

68 

56 

37 

37 

56 

56.1 

EVERGREEN 

MAX 

82 

81 

82 

86 

88 

87 

83 

88 

89 

62 

87 

86 

86 

86 

86 

87 

87 

67 

86 

83 

68 

66 

88 

89 

86 

78 

87 

73 

76 

86 

86.8 

MIN 

♦e 

68 

66 

69 

51 

67 

51 

56 

55 

55 

63 

60 

60 

61 

63 

63 

65 

66 

60 

69 

53 

66 

68 

72 

91 

55 

55 

60 

40 

99.1 

FRISCO  CITY 

MAX 

79 

81 

83 

86 

87 

86 

87 

87 

90 

62 

87 

69 

87 

86 

79 

65 

86 

87 

86 

82 

87 

83 

87 

88 

83 

78 

86 

76 

75 

81 

63.9 

MiN 

53 

92 

69 

99 

56 

92 

63 

58 

62 

60 

65 

62 

66 

66 

62 

63 

69 

70 

53 

54 

55 

63 

71 

71 

55 

59 

53 

65 

46 

58 

98,7 

SENEVA 

MAX 

80 

79 

80 

89 

88 

86 

86 

87 

88 

83 

85 

85 

86 

86 

86 

65 

87 

87 

89 

85 

66 

83 

89 

89 

65 

77 

88 

73 

76 

80 

86.2 

MIN 

93 

69 

69 

93 

56 

91 

95 

57 

61 

57 

66 

61 

65 

63 

65 

66 

66 

69 

57 

52 

56 

67 

70 

71 

53 

60 

59 

63 

62 

51 

58.0 

GILBERTOHN 

MAX 

81 

82 

89 

87 

87 

86 

86 

88 

88 

86 

86 

86 

85 

81 

89 

88 

86 

86 

80 

85 

85 

88 

88 

82 

76 

83 

82 

72 

80 

81 

86.0 

MIN 

♦6 

66 

69 

50 

53 

92 

61 

98 

52 

65 

66 

56 

59 

62 

62 

66 

67 

67 

50 

68 

58 

69 

70 

63 

69 

62 

96 

39 

36 

63 

96.7 

GREENVILLE 

MAX 

80 

82 

89 

86 

88 

87 

86 

90 

86 

86 

63 

86 

89 

86 

87 

65 

86 

83 

82 

86 

63 

85 

88 

86 

80 

S3 

79 

76 

79 

62 

83.9 

MIN 

92 

91 

92 

58 

57 

69 

56 

59 

58 

61 

66 

59 

66 

60 

62 

66 

67 

68 

54 

53 

57 

66 

67 

71 

52 

98 

93 

66 

65 

57 

98.1 

HEADLAND 

MAX 

79 

79 

82 

86 

87 

87 

68 

87 

87 

82 

65 

66 

89 

66 

85 

89 

92 

92 

89 

89 

66 

87 

91 

61 

88 

77 

90 

76 

76 

80 

86.8 

MIN 

94 

53 

56 

58 

58 

56 

60 

60 

57 

56 

65 

61 

66 

65 

65 

66 

66 

69 

57 

94 

57 

63 

70 

71 

56 

61 

97 

65 

66 

54 

59.5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

80 

SO 

82 

83 

87 

87 

66 

86 

89 

80 

83 

79 

65 

66 

65 

86 

86 

89 

86 

82 

85 

86 

89 

82 

69 

69 

70 

74 

80 

82.9 

MIN 

91 

56 

92 

57 

59 

93 

58 

58 

59 

60 

63 

61 

65 

61 

63 

66 

67 

66 

51 

53 

55 

62 

70 

68 

96 

93 

43 

69 

53 

97.1 

NATCHEZ 

MAX 

81 

86 

89 

88 

88 

89 

88 

90 

62 

85 

86 

80 

66 

67 

79 

87 

86 

63 

61 

87 

86 

66 

66 

83 

66 

89 

80 

74 

61 

86 

86.2 

MiN 

91 

68 

66 

50 

93 

67 

61 

55 

57 

61 

59 

65 

56 

66 

62 

62 

62 

69 

47 

46 

56 

70 

70 

67 

57 

63 

69 

38 

36 

61 

96.2 

OZARK    6  NNH 

MAX 

79 

82 

86 

87 

66 

87 

87 

88 

86 

66 

63 

85 

83 

82 

68 

87 

89 

68 

85 

63 

83 

69 

86 

86 

78 

87 

80 

75 

79 

81 

86,6 

MIN 

91 

56 

99 

58 

59 

56 

59 

59 

56 

57 

66 

60 

65 

62 

62 

69 

65 

66 

55 

53 

56 

67 

66 

69 

50 

56 

93 

63 

46 

52 

98.1 

PhENIX  CITY  2  NNK 

MAX 

79 

76 

82 

81 

86 

88 

87 

88 

86 

62 

83 

82 

81 

81 

63 

89 

82 

86 

86 

82 

62 

81 

85 

88 

81 

69 

66 

69 

73 

78 

81,7 

MIN 

95 

96 

96 

52 

58 

56 

59 

58 

55 

59 

63 

56 

63 

61 

66 

60 

62 

67 

53 

54 

58 

65 

66 

66 

67 

67 

99 

65 

46 

56 

97,3 

THOMASVILLE 

MAX 

81 

81 

83 

85 

86 

87 

87 

67 

87 

83 

86 

76 

69 

83 

70 

83 

85 

85 

61 

60 

85 

63 

86 

87 

80 

76 

83 

70 

71 

80 

81,9 

MIN 

9A 

93 

93 

96 

59 

57 

61 

61 

60 

61 

66 

61 

63 

66 

62 

69 

70 

68 

52 

54 

62 

67 

71 

67 

92 

56 

93 

65 

47 

54 

99,0 

TROY 

MAX 

79 

82 

89 

88 

88 

87 

86 

89 

81 

86 

80 

67 

86 

85 

69 

88 

86 

87 

63 

85 

86 

86 

90 

66 

72 

68 

77 

73 

60 

80 

86.1 

MiN 

53 

99 

96 

97 

59 

56 

60 

59 

59 

99 

66 

60 

61 

66 

69 

69 

50 

57 

59 

69 

68 

67 

91 

60 

93 

65 

90 

56 

98.9 

WHATLEY 

MAX 

78 

79 

86 

87 

89 

89 

92 

91 

89 

90 

87 

89 

82 

76 

80 

82 

66 

68 

86 

89 

SO 

69 

90 

86 

78 

87 

78 

71 

80 

66 

66.6 

•          •  • 

MIN 

A9 

90 

67 

90 

51 

69 

56 

53 

96 

97 

62 

61 

57 

99 

62 

61 

62 

66 

69 

47 

56 

66 

66 

65 

92 

62 

92 

63 

39 

59 

99,6 

GULF 

oe 

BAY  MINETTE 

MAX 

82 

83 

87 

90 

66 

86 

86 

9l 

86 

65 

85 

86 

66 

80 

85 

67 

68 

67 

86 

88 

86 

88 

66 

66 

80 

87 

77 

76 

60 

83 

86  8 

59 

96 

92 

59 

59 

56 

60 

61 

69 

65 

65 

63 

66 

62 

66 

70 

58 

56 

61 

69 

69 

66 

61 

70 

97 

68 

53 

62 

61^3 

COOEN 

MAX 

7$ 

78 

82 

86 

80 

80 

81 

87 

62 

63 

83 

83 

63 

79 

83 

86 

89 

87 

66 

65 

83 

65 

85 

85 

89 

65 

81 

76 

80 

86 

82  7 

MIN 

97 

52 

90 

96 

56 

58 

66 

61 

63 

66 

66 

67 

70 

63 

63 

72 

71 

58 

56 

70 

72 

76 

75 

63 

76 

62 

92 

69 

63 

ti'.l 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

78 

79 

81 

86 

83 

82 

83 

89 

81 

64 

86 

86 

83 

60 

83 

89 

86 

87 

86 

65 

83 

85 

86 

82 

83 

85 

78 

76 

80 

65 

83  1 

MIN 

99 

93 

91 

57 

59 

93 

62 

63 

69 

66 

65 

66 

65 

63 

63 

70 

70 

72 

59 

57 

62 

68 

73 

71 

63 

69 

98 

50 

46 

62 

6l!8 

FORT  MORGAN 

MAX 

74 

74 

79 

81 

78 

79 

79 

79 

78 

79 

81 

80 

80 

61 

80 

81 

81 

62 

80 

79 

61 

83 

66 

82 

81 

86 

78 

73 

76 

76 

79  9 

MIN 

62 

63 

60 

66 

67 

66 

68 

69 

69 

68 

70 

70 

71 

66 

65 

69 

72 

76 

67 

67 

71 

79 

77 

75 

56 

60 

71 

67I7 

MOBILE  HB  AIRPORT 

MAX 

80 

80 

89 

90 

66 

86 

88 

90 

89 

85 

89 

88 

86 

78 

66 

86 

88 

88 

67 

67 

86 

69" 

88 

83 

'86 

87 

76 

79 

61 

85 

MIN 

98 

56 

93 

58 

61 

60 

66 

67 

67 

67 

67 

71 

69 

65 

71 

71 

69 

63 

60 

69 

71 

73 

67 

63 

71 

98 

SO 

56 

69 

ROBERTSDAlE  I  E 

MAX 

76 

77 

78 

85 

90 

83 

86 

86 

86 

69 

85 

89 

87 

86 

79 

86 

86 

87 

89 

85 

85 

83 

87 

86 

86 

83 

87 

76 

78 

80 

MIN 

93 

52 

68 

53 

53 

50 

56 

59 

61 

62 

63 

60 

60 

69 

62 

67 

65 

70 

59 

56 

57 

69 

70 

73 

60 

67 

98 

67 

66 

58 
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EVAPORATION  AND  WIND  *t»e»M» 


Day  Oi  Month 

station 

1 

2 

3 

« 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

09 

maptin  dam 

EVAP 

•  18 

.17 

.18 

.16 

20 

.23 

.08 

•  26 

18 

10 

.11 

.16 

•  16 

.23 

.10 

.24 

.06 

•  1* 

•'26 

.18 

.05 

.00 

• 

22 

.16 

4.75 

WIND 

\2 

20 

22 

20 

14 

27 

14 

10 

10 

23 

•     tt  « 

)EMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EvAP 

.27 

.23 

.20 

.21 

.19 

.28 

.25 

.21 

.23 

.20 

.16 

.16 

.21 

.30 

.01 

.20 

.20 

.16 

.29 

.18 

.23 

.29 

.07 

.43 

.29 

.14 

.15 

.29 

.23 

.26 

6.44 

NIND 

*9 

23 

28 

16 

61 

19 

96 

33 

63 

<.7 

2* 

66 

129 

57 

23 

60 

7» 

38 

37 

102 

61 

100 

86 

SO 

102 

110 

39 

62 

1789f 

MAX 

82 

86 

90 

91 

92 

88 

89 

kI 

83 

^5 

86 

a? 

90 

92 

91 

88 

86 

87 

85 

91 

90 

88 

62 

78 

80 

80 

83 

MIN 

6 1 

58 

58 

58 

60 

57 

58 

6 1 

61 

62 

61 

65 

62 

62 

68 

66 

94 

54 

58 

64 

69 

68 

54 

52 

57 

90 

48 

54 

"8.9 

m      .  . 

GULF 

08 

FAIPhOPE  2  NE 

EvAP 

.21 

.1* 

.20 

.20 

.22 

.20 

.19 

.24 

.20 

.18 

.22 

.24 

.19 

.09 

.08 

.20 

.22 

.25 

.36 

.15 

.19 

.22 

.21 

.16 

.18 

.20 

.29 

.23 

.23 

.20 

6.13 

WIND 

8 

5 

16 

1* 

8 

19 

16 

5 

10 

10 

17 

6 

31 

16 

8 

5 

11 

* 

38 

5 

12 

21 

22 

30 

9 

26 

53 

11 

10 

19 

461 

MAX 

8S 

88 

88 

90 

90 

90 

92 

92 

90 

93 

95 

95 

87 

82 

90 

97 

96 

92 

89 

90 

87 

93 

93 

88 

85 

85 

85 

84 

89 

89 

89.4 

MIN 

57 

57 

52 

60 

62 

58 

65 

63 

69 

65 

69 

65 

6« 

67 

65 

62 

71 

72 

63 

60 

64 

70 

69 

72 

62 

69 

62 

90 

92 

62 

63.3 
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STATION  INDEX 


d 
z 

Q 
6 
5 

1 

Z 

o 

DRAINAGE  ; 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

WDbbnVLn 

I 

ei 

O 

s 

i 
& 

specialI 

ABBEVILLE   1  HH¥ 

46! 

7A| 

c 

JOHN  5  RICM8URG 

ADDISON 

006^ 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

OlAO 

3*  14 

87  25 

17! 

c 

SIDNEY  J.  HAROYt  SR. 

ALBERTVtLLC  2  SE 

l: 

3*  14 

86  10 

1140 

ALA.  COMMUNITY  NETWORK 

ALCXANOER  CITY  ft  HZ 

TALLAPOOSA 

11 

09  52 

660 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVlLLE 

IS 

35  07 

88  07 

140 

7A 

7/ 

MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 

ANCALUSIA  1  HV 

07 

COVINGTON 

86  30 

260 

JAMES  P*  GILLIS 

CALHOUN 

33  35 

89  51 

999 

MIC 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

03 

WINSTON 

34  04 

87  13 

900 

MRS,  DORA  n.  DAVIS 

05 

CLAY 

11 

33  15 

85  90 

1080 

7* 

:  M 

GEORGE  M.  BURNS 

ASMVILLE  *  W 

33  51 

86  20 

590 

ATHENS  2 

0399 

01 

LIMESTONE 

i: 

34  48 

86  59 

720 

9A 

91 

Radio  station  hjmw 

ATMOBE  J  5W 

0*0T 

ESCAMBIA 

40 

'  H 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUBURN  3  SW 

0*22 

05 

LEE 

1] 

32  34 

89  31 

730 

8A 

6A 

H 

MRS.  MARTHA   I.  MOORE 

AUTAUCAVILLE   3  N 

AUTAUGA 

32  26 

86  41 

200 

J.  B.  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  0AM 

01 

3)  29 

87  20 

280 

7»( 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

08 

BALDWIN 

31  93 

266 

7( 

GROVER  H.  WOODWARD 

BELLE  NINA  I  f4 

LIMESTONE 

34  42 

86  53 

600 

9^ 

AUeURN  UNIVERSITY 

C3 

FAYETTE 

3)  AO 

87  36 

492 

: 

Miss  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  J  SSW 

02 

JEFFERSON 

31  22 

933 

6P 

6J 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

MARION 

13 

34  10 

88  07 

9  TO 

: 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

BILLINCSLEV  I  SE 

0B2: 

AUTAUGA 

86  42 

JOHN  R.  Thomas 

BIR<4|NOUM  WS  A0 

0831 

32 

JEFFERSON 

33  34 

62( 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

107( 

: 

OAVIO  *.  BURNS 

CRENSHAW 

31  39 

86  16 

274 

8*1 

6/ 

fl.   E.  HENDERSON 

6P 

JACKSON 

9P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

B^OOKWOOO 

0) 

TUSCALOOSA 

87  17 

409 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

BRUNO 1 DGE 

07 

PIKE 

49" 

7/ 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

CALEPA   ?  SW 

04 

52  02 

87  20 

22! 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAHPBELL 

131! 

: 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL  2  NW 

132b 

TALLAPOOSA 

1] 

3?  90 

85  41 

6e( 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

33  94 

87  32 

43( 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CHEROKEE 

65  49 

DON  R.  WATSON  1 

32  97 

87  08 

224 

It 

7A 

HUEY  COLBURN 

WASH) NGTON 

13 

31  30 

89  19 

265 

9P 

GRaDY  C.  YOUNG 

CMJ  LDEnSBURO 

04 

TALLADEGA 

33  IT 

86  22 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

04 

33  IT 

66  20 

418 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

07 

MONROE 

31  32 

87  31 

163 

7* 

32  91 

66  38 

960 

^^ 

7/ 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1729 

BARBOUR 

31  93 

69  28 

99* 

6A| 

MRS  Elizabeth  m  weston 

CODEN 

1803 

08 

MOB I LE 

9P 

AGNES  C.  CMfllSTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  nk 

07 

GENEVA 

31  11 

65  96 

25( 

6/ 

HENRY  F.  KELLEY 

colsert  steam  plant 

1919 

01 

COLBERT 

i: 

87  90 

470 

TVA-452 

collinsville 

1849 

°1 

OE  KALB 

34  19 

89  52 

73* 

B.  W.  APPLETON 

COLUMBIA 

HOUSTON 

85  07 

69 

7* 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

33  46 

87  11 

334 

MRS.  C.  GRESHAM 

COTTONTON 

Vi 

RUSSELL 

85  04 

217 

li 

HUGH  S.  KITE 

06 

SUMTER 

1; 

32  26 

219 

REUBEN  P.  HARRIS 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

65  45 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OAOEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

\l 

65  46 

c 

oanCt  a  h 

21<>1 

03 

PICKENS 

33  04 

20- 

INACTIVE  7/12/65 

06 

MARENGO 

li 

32  21 

67  39 

225 

7* 

7A 

H 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  39 

86  ^8 

560 

8«< 

8A 

2235 

D5 

33  26 

65  42 

1030 

7A| 

MRS  VERNA  B.  LANDERS 

OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

06 

MARENGO 

I  3 

32  31 

67  50 

91 

6A 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

HOUSTON 

31  19 

65  27 

371 

FED.  AVIATION  AGENCY  1 

OT 

HOUSTON 

31  10 

85  21 

306 

PAUL  B.   SMITH  1 

DOUBLE  SPft 1 N6S 

0^ 

34  10 

87  24 

600 

7A 

MITCHELL  DRAKE  | 

COFFEE 

10 

31  25 

66  04 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELfiOD 

III] 

TUSCALOOSA 

i: 

MRS.  BELLE  BERRY  ' 

ENTERPRISE  3  NW 

267; 

31  20 

89  53 

40< 

It 

euFAUL*  NATL  WOLIFE  REFj 

eufaula  wildlife  ref 

BARBOUR 

31  99 

89  06 

21! 

8A 

Evergreen 

CONECUH 

t 

31  26 

66  56 

220 

W*  DAVE  SIMONTON  ' 

FAIHMOPE  2  HE 

23 

JAMES  E.  BARRETT,  JR.  ' 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

31  06 

06  33 

232 

8« 

U.S.  FOREST  SERVICE 

01 

MORGAN 

630 

7* 

FAYETTE 

7* 

FLORENCE 

01 

LAUDERDALE 

FORT  DEPOSIT 

LOWNOE  S 

WOOOROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

30); 

30  14 

88  01 

10 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

02 

: 

69  43 

CARL  PARKER 

MONROE 

8 

31  26 

87  24 

41C 

SA 

H 

MRS.   NELIA  MCKENZIE 

7 

34  01 

86  00 

970 

GADSDEN  &*S  PLANT 

34  m 

86  00 

565 

6A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

i: 

32  49 

88  09 

130 

'7A 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

02 

CULLMAN 

34  01 

86  49 

500 

07 

GENEVA 

5 

31  02 

65  91 

107 

7* 

REBECCA  Campbell 

07 

BUTLER 

31  3(1 

66  44 

269 

7* 

T.   E.  MASON 

Gl  L SEP TOWN 

01^ 

CHOCTAW 

13 

31  53 

66  20 

126 

6P 

CORGAS 

343C 

03 

2 

33  39 

67  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

3511 

06 

HALE 

; 

32  42 

87  36 

220 

frP 

N.  HAMMER  COBBS 

3519 

07 

BUTLER 

31  50 

86  38 

444 

CECILE  T.  LEWIS 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

30  n 

6 

7A 

GILBERT  W.  MELCMEB 

GUNTERSVILLE 

02 

MARSHALL 

i: 

34  20 

66  19 

97B 

RADIO  STATION  WCSV 

GUNTERSV ILLE  TVA 

02 

MARSHALL 

12 

34  22 

66  n 

605 

c 

TVA- 769 

MALEYVILLE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

6A 

6A 

:  H 

RADIO  STATION  WJBB 

HAMILTON  3  S 

03 

MARION 

13 

34  06 

67  59 

918{ 

7A 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

MAYNCVILLE 

06 

LOWNDES 

1 

32  11 

66  36 

ISC 

aA 

MISS  ANNE  DOSWELL 

HEADLAND 

01 

HENRY 

9 

31  21 

370 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

377* 

CLEBURNE 

11 

S3  39 

89  36 

890 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

CRENSHAW 

86  19 

994 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGH TOWER 

33<>2 

09 

CLEBURNE 

33  32 

89  24 

1179 

8A 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3899 

01 

FRANKLIN 

1; 

34  20 

8T  56 

645 

7A 

FRANK  L.  MAYNES 

MUHTSVILLE  we  AP 

01 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

600 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

OT 

CLARKE 

31  31 

87  53 

210 

7A 

: 

T.  H.  GAILLARD.  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

04 

CALHOUN 

: 

33  46 

690 

7A 

c 

MRS.    ELLA  M.  AYERS 

JASPER  *  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33  54 

87  It 

925 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,    Uontgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  In  '■HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  DUITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight" 
saving  time .     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"   table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .     Hax  and  mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  E9UIVALKWT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

TIRI.AYED  DATA  AND  CORKECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-I-4    Bluest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  la  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  ^  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  incii  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    leas  than  10  days  record  is  miaalng.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payabl<)  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DA' 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE  ^^5//^ 


ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINL 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE  / 


CLIMATOLOGICAL  DATA  -'UL  13  19b/ 


ALABAMA 

MAY  1967 
Volume  73       No.  5 


Tempera 

ure 

\\ 

Averoge 

ft  E 

>  ^ 
<  S 

0 
< 

Deporture 
From  Normal 

Highest 

J 

t 
-* 

1 
a 

Degree  Days 

No.  of  Dal 

>  

6 

V 

X 

0 

'  /f  Sno 

-v,  SIcci 

No.  of  Doys 

Mo». 

Min\ 

a 

•D 

(5 

° 

0 

.10c, 

1 

1 .00  or  More 

S  • 

sl 

-o5 

tt      «  • 

NORTHERN  VALLEt  01 

ATHENS  2 

77»2 

S*.6 

65.9 

69 

30 

*2 

10* 

76 

0 

0 

0 

0 

8.98 

2.00 

2 

,0 

1 0 

7 

BELLE  MINA  2  N 

79«2 

55.3 

67.3 

88 

29. 

*2 

10 

53 

0 

0 

0 

0 

7.20 

1.70 

7 

,0 

0 

77, IM 

-  5.1 

90 

0 

0 

0 

1.56 

1.56 

7 

,0 

0 

; 

FALKVILLE   I  N 

78.* 

5*. 6 

66,5 

90 

30. 

*1 

10. 

61 

* 

0 

0 

0 

7.5* 

2.74 

7 

,0 

0 

10 

6 

2 

FLORENCE 

81.0 

56.2 

68.6 

91 

26 

*2 

3 

37 

6 

0 

0 

0 

11.92 

3.*5 

I 

,0 

0 

11 

6 

5 

HUNTSVIULE  WB  AP 

78.3 

57.0 

67.7 

_  2,7 

9  1 

27 

*3 

16* 

66 

3 

0 

0 

0 

6.*e 

3.09 

1.10 

7 

,0 

Q 

J  2 

HAD  ISBN 

79.* 

55.5 

67.5 

-  2.2 

89 

29. 

*2 

10* 

57 

0 

0 

0 

0 

7.69 

*.*1 

1.54 

15 

,0 

0 

11 

5 

* 

80.3 

55.7 

91 

*2 

51 

* 

0 

0 

0 

7.32 

7 

,0 

0 

8 

5 

5 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

78.6 

57.5 

68.  1 

89 

26* 

*5 

16 

** 

0 

0 

0 

0 

9.13 

3.08 

1 

,0 

0 

15 

6 

2 

NEW  MARKET  2 

77. ON 

53. OM 

65. OM 

39 

10* 

67 

0 

0 

0 

7.69 

1.52 

21 

,0 

0 

g 

5 

RED  BAY 

79.7 

55.2 

67.5 

9 1 

29. 

*1 

16 

6* 

5 

0 

0 

0 

9.52 

4.35 

7 

,0 

0 

5 

REDSTONE  ARSENAL 

7*.8 

5*,* 

6*. 6 

8* 

27. 

*2 

10 

68 

0 

0 

0 

0 

6.36 

1.23 

15 

,0 

0 

1  \ 

7 

RUSSELLVILLE  2 

76.8 

51.3 

6*  ,  1 

89 

1  * 

*0 

17* 

111 

0 

0 

0 

0 

3.53 

7 

,0 

0 

6 

5 

4 

WATERLOO 

eo.t 

5*. 2 

67.2 

91 

27 

*0 

9* 

51 

* 

0 

0 

0 

10.96 

2.63 

1 

,0 

0 

12 

9 

* 

DIVISION 

66.7 

_  3  ,  ^ 

6.22 

*.75 

,0 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

76.0 

5*. 8 

65.* 

_  3,3 

87 

29* 

** 

3 

90 

0 

0 

0 

0 

9.77 

6.12 

3.29 

7 

,0 

0 

5 

BESSEMER  3  SSW 

60.9 

55.9 

66.* 

91 

12 

39 

3 

*7 

7 

0 

0 

0 

5.65 

1.86 

22 

,0 

0 

2 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 

79.* 

55.9 

67  7 

-  *.l 

91 

1  ** 

*C 

3 

65 

* 

0 

0 

0 

5  90 

6 

,0 

0 

6 

3 

BRIDGEPORT  2  W 

76.0 

52,9 

65I5 

90 

27» 

38 

10 

71 

2 

0 

0 

0 

7I65 

3I9* 

2!l6 

13 

,0 

0 

9 

* 

3 

GUNTERSVILLE 

80.9 

56.7 

68.8 

90 

26* 

*3 

10 

36 

* 

0 

0 

0 

6,9* 

,0 

0 

ONEONTA 

78.2 

53.0 

65.6 

96 

30 

39 

3 

9* 

2 

0 

0 

0 

*.57 

1.00 

22 

.0 

0 

10 

1 

SAINT  BERNARD 

77.7 

5*. 6 

66.2 

-  2.6 

90 

30. 

*3 

10 

8* 

2 

0 

0 

0 

5.35 

1.6* 

1.61 

7 

.0 

0 

9 

3 

1 

76.9 

*.0 

87 

80 

0 

0 

0 

0 

1.78 

7 

.0 

0 

11 

3 

2 

SCOTTSeORO 

VALLEY  HEAD 

7*. 2 

50.9 

62.6 

_  5,1 

88 

30 

36 

10* 

138 

0 

0 

0 

0 

5.11 

1.51 

1.05 

22 

,0 

0 

1 1 

4 

DIVISION 

66,2 

6,77 

3.2* 

,0 

•       «  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

81.9 

57.7 

69.8 

93 

26 

36 

* 

39 

6 

0 

0 

0 

3.5* 

2.00 

22 

,0 

0 

3 

3 

1 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

80.1 

5  3.8 

92 

J  3 

17* 

62 

5 

0 

0 

0 

22 

,0 

0 

9 

it 

1 

CENTREVILLE 

82.2 

55.9 

69.1 

-  2.6 

93 

28. 

*1 

3 

*9 

9 

0 

0 

0 

3.77 

-  .37 

1I28 

5 

,0 

0 

7 

2 

2 

CLANTON 

80,5 

56.6 

68.7 

-  2.9 

92 

29 

*2 

3 

*7 

6 

0 

0 

0 

*.62 

.56 

1.63 

5 

,0 

0 

7 

2 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

76.* 

50.* 

63,* 

68 

1* 

36 

** 

126 

0 

0 

0 

0 

6.25 

1,70 

15 

,0 

0 

FAYETTE 

82. 2N 

S*.9M 

68. 6M 

*1 

3 

*2 

0 

0 

0 

,0 

0 

HHLCiVlLLt 

78.1 

90 

90 

1 

0 

0 

0 

7 

,0 

0 

4 

HAMILTON  3  S 

79.1 

5U0 

65.1 

on 

1*. 

37 

3 

102 

2 

0 

0 

0 

6!22 

2I25 

7 

,0 

0 

6 

JASPER  «.  N 

52.9 

66.7 

26. 

39 

10* 

5 

0 

0 

0 

5.*2 

1  .65 

6 

.0 

01 

4 

PRATTvILLE 

8  3.8 

57.5 

70.7 

98 

28 

** 

17 

1 6 

8 

0 

0 

0 

6.29 

2.50 

2,15 

22 

.Oj 

0 

3 

THORSBY  EXP  STATION 

82.0 

57.7 

69.9 

92 

26 

45 

3 

29 

Q 

*.6I 

1,63 

22 

,0 

0 

7 

2 

2 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

58.5 

70.5 

29. 

** 

3 

22 

9 

0 

0 

Q 

*.*6 

,65 

22 

,0! 

0 

4 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

82.2 

56.* 

69.3 

_  _ 
»  ** 

Q7 

I* 

*6 

17. 

*3 

9 

0 

0 

Q 

*.33 

.1* 

1,26 

22 

,ol 

0 

VERNON 

8*.l 

55.1 

69.6 

95 

12 

39 

3 

11 

0 

0 

0 

5.** 

1,20 

2 

,oj 

0 

7 

2 

DIVISION 

68.1 

-  3.1 

5.15 

1.32 

,0 

*       •  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

80.5 

66.0 

92 

29* 

*  1 

3 

52 

6 

0 

0 

0 

6.81 

1,99 

22 

,0 

0 

9 

3 

CALERA  2  SW 

81.6 

"l* 

69.0 

92 

29. 

*0 

16* 

»3 

8 

0 

0 

0 

6.20 

2.56 

,0 

0 

CENTRE  5  SW 

78.7 

55.1 

66.9 

92 

30 

*2 

10. 

65 

* 

0 

0 

0 

6.37 

2,52 

7 

,0 

0 

7 

4 

3 

CMILDERSBURG  WTR  PLANT 

82.2 

56.7 

69.5 

91 

30. 

39 

3 

38 

6 

0 

0 

0 

6.00 

2,70 

22 

,0 

0 

7 

5 

4 

GADSDEN  GAS  PLANT 

79.1 

55,6 

67.5 

-  2.* 

91 

29 

*1 

10 

5* 

5 

0 

0 

0 

7.62 

3,22 

22 

.0 

0 

8 

4 

2 

PELL  CITY   1  NNE 

78.3 

65.3 

90 

30* 

*0 

'3 

93 

3 

0 

0 

0 

2,72 

22 

.0 

0 

* 

2 

SYLACAUGA  »  NE 

81.1 

55!* 

68.3 

91 

27 

*0 

*5 

5 

0 

0 

0 

7l*5 

2,62 

22 

,0 

0 

I 

3 

3 

TALLADEGA 

80.8 

56.7 

66.8 

-  2.1 

91 

27. 

*2 

** 

*7 

7 

0 

0 

0 

8.56 

5.18 

3,17 

22 

.0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

67.9 

-  2.* 

7.30 

3.97 

,0 

tt       •  ft 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

M 

M 

M 

36 

3 

0 

0 

0 

6.62 

2,33 

22 

.0 

0 

6 

* 

4 

ASHLAND 

77.5 

5*. 3 

65.9 

89 

1* 

*2 

18* 

90 

0 

0 

0 

0 

6.92 

1,95 

22* 

,0 

0 

6 

4 

3 

AUBURN  3  SW 

81.9 

56.0 

69.0 

-  2.9 

9* 

29 

*2 

10 

38 

7 

0 

0 

0 

5.23 

1.61 

1,60 

5 

.0 

0 

9 

4 

2 

CAMP  HILL  2  NW 

79.6 

55.2 

67.* 

91 

29 

39 

10 

72 

6 

0 

0 

0 

5.37 

2,35 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

HEFLIN 

79.8 

50.0 

6*. 9 

9* 

29 

37 

* 

92 

3 

0 

0 

0 

7.81 

2,00 

22 

.0 

0 

10 

6 

3 

LAFAYETTE 

62.2 

57.2 

69.7 

93 

26 

*5 

3 

31 

6 

0 

0 

0 

6.36 

2.10 

23 

.0 

0 

6 

4 

3 

MARTIN  DAM 

61.5 

57,2 

69.* 

92 

29 

*2 

17 

28 

5 

0 

0 

0 

*.53 

1.12 

1,47 

22* 

.0 

0 

5 

3 

2 

OPELIKA 

81.7 

5*. 5 

68.1 

93 

29. 

*0 

10 

51 

6 

0 

0 

0 

*.95 

1,76 

5 

.0 

0 

5 

3 

3 

ROCKFORO  2  NNW 

79.* 

55.1 

67.3 

91 

28 

*3 

16 

6* 

* 

0 

0 

0 

6.7* 

2,50 

22 

,0 

0 

8 

4 

3 

ROCK  MILLS 

80. 3M 

51. OM 

65. 7M 

*0 

17* 

67 

0 

0 

0 

6.95 

2,82 

23 

,0 

0 

5 

4 

3 

DIVISION 

67.5 

-  3.9 

6.15 

2.59 

,0 

1 

S«o  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


CONTINUED 


Temperature 

Precipitation 

Stotlon 

Average 

Maximum 

Averoge 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

6 
° 

1 

.  1 0  or  More  1 

.50  or  More  | 

1 .00  or  More 

o  ^ 

0  ) 

°s 

OB. 

•       •  • 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

83.3 

59.6 

71.5 

93 

31* 

45 

3 

17 

10 

0 

0 

0 

4.82 

1.64 

4 

.0 

0 

6 

4 

1 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

61*^ 

57.9 

69,7 

9 1 

12 

47 

17* 

28 

5 

0 

0 

0 

5,13 

1 .05 

2.11 

5 

.0 

0 

g 

3 

GA I NE5V I LLE 

80.7 

58,3 

69,5 

91 

12 

45 

3 

39 

5 

0 

0 

0 

4,72 

1.22 

2 

.0 

0 

8 

5 

2 

GREENSBORO 

83.7 

59.3 

71,5 

- 

1.7 

92 

28. 

45 

3 

11 

9 

0 

0 

0 

3.83 

-  .39 

2.04 

4 

.0 

0 

6 

2 

1 

HAYNEVILLE 

82. CM 

56. IM 

69.  IM 

93 

28 

41 

17 

29 

0 

0 

0 

6.11 

1.99 

5 

.0 

0 

7 

3 

3 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

83.4 

58.0 

70,7 

93 

27 

45 

3 

16 

9 

0 

0 

0 

4.44 

1,84 

4 

.0 

0 

^ 

2 

2 

MINTER  3  NW 

81. 2 

57.3 

69,3 

91 

15 

45 

17 

36 

5 

0 

0 

0 

5.51 

1,90 

5 

.0 

0 

5 

4 

2 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

82,5 

60.2 

71.4 

- 

1,0 

94 

14 

50 

17* 

16 

8 

0 

0 

0 

5.46 

2,01 

2,59 

4 

.0 

0 

4 

3 

2 

SELMA 

85,5 

61.5 

T3,5 

- 

.1 

93 

28. 

50 

16* 

2 

10 

0 

0 

0 

4.66 

,82 

1.98 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

TUSKEGEE   3  S 

83.'. 

56.8 

70.1 

- 

2,2 

93 

29. 

44 

10* 

24 

10 

0 

0 

0 

5.39 

2.10 

2.60 

4 

.0 

0 

4 

3 

2 

UNION  SPRINGS 

82.7 

55.3 

69.0 

3,9 

94 

28 

47 

10* 

39 

9 

0 

0 

0 

5,03 

1  .64 

1.71 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

70.5 

2.6 

5.03 

1.35 

.0 

•       •  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

87.0 

54,4 

70.7 

96 

15 

42 

17 

3 

1 1 

0 

0 

0 

4.14 

1.67 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

ATMORE   1  SW 

85.2 

58,7 

72.0 

92 

29. 

47 

17* 

3 

9 

0 

0 

0 

3.62 

1.75 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

BRANTLEY 

85. 2 

54,8 

70.0 

96 

29 

40 

3 

27 

1 1 

0 

0 

0 

4,43 

.38 

2.35 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

BREWTON   3  SSE 

88.1 

56,1 

T2.1 

- 

.5 

96 

13. 

40 

17 

12 

16 

0 

0 

0 

3,07 

-  1,70 

1.48 

5 

.0 

0 

3 

2 

2 

CAMDEN   3  NW 

58,9 

71.7 

92 

29* 

45 

3 

14 

10 

0 

0 

0 

6.61 

3.36 

4 

.0 

0 

7 

3 

3 

CHATOM   3  N 

8'), 8 

58.5 

71.7 

93 

12 

46 

3 

11 

12 

0 

0 

0 

5.55 

2.68 

4 

.0 

0 

5 

3 

2 

CLAYTON 

80.8 

60,1 

70.5 

90 

29. 

50 

16 

22 

4 

0 

0 

0 

3.74 

-  .31 

1.97 

5 

.0 

0 

4 

3 

1 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

82.9 

64,0 

T3.5 

93 

14 

55 

17 

5 

5 

0 

0 

0 

4,54 

1.14 

1.90 

22 

.0 

0 

5 

2 

2 

ENTERPRISE   3  NW 

83.4M 

59. 2M 

71. 3M 

49 

1  6 

13 

9 

0 

0 

0 

3,89 

1.87 

5 

.0 

0 

4 

3 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

82.6 

56.3 

69.5 

94 

29 

43 

17* 

33 

8 

0 

0 

0 

3,49 

1.92 

5 

.0 

0 

2 

2 

2 

EVERGREEN 

85.0 

56,4 

70.7 

94 

15. 

45 

18* 

14 

11 

0 

0 

0 

5.17 

1.98 

22 

.0 

0 

6 

4 

2 

FR I  SCO  CITY 

83.1 

60,1 

71.6 

93 

13 

49 

16 

11 

6 

0 

0 

0 

6.54 

2.36 

1.67 

5 

.0 

0 

8 

5 

2 

GENEVA 

85.7 

58,7 

72.2 

96 

29* 

48 

1 7 

7 

12 

0 

0 

0 

2.43 

-  1.60 

1.30 

22 

.0 

0 

3 

2 

J 

6ILBERT0WN 

84.0 

58,1 

71.1 

95 

12 

44 

17* 

13 

9 

0 

0 

0 

5.03 

2.11 

4 

.0 

0 

5 

3 

2 

GREENVILLE 

83.0 

59,0 

71.0 

- 

2.9 

92 

27. 

49 

17* 

18 

6 

0 

0 

0 

6.23 

1.89 

1.74 

5 

.0 

0 

6 

4 

3 

HEADLAND 

8<>.5 

59,9 

72.2 

96 

30* 

51 

18* 

12 

10 

0 

4.09 

2.00 

5 

.0 

0 

4 

2 

2 

HIGHLAND  HOME 

82.1 

58,6 

70.4 

- 

2.8 

93 

29 

48 

16 

24 

7 

0 

0 

0 

7.07 

3.22 

2.88 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

NATCHEZ 

83.4 

57,4 

70.4 

92 

29. 

42 

J7 

23 

6 

0 

0 

0 

6.43 

1.68 

5 

.0 

0 

7 

3 

OZARK  6  NNW 

84.5 

59,8 

72.2 

- 

2,0 

96 

28 

49 

16 

12 

10 

0 

0 

0 

3.97 

-  .22 

1.38 

4 

.0 

0 

4 

4 

2 

PHENIX  CITY  2  NNW 

81.9 

59.0 

70.  5 

93 

30. 

50 

17* 

31 

7 

0 

0 

0 

5.92 

2.16 

23 

.0 

0 

7 

3 

2 

THOMASVILLE 

81.0 

59.5 

70,3 

2,4 

92 

13 

46 

3 

29 

3 

0 

0 

0 

6.33 

1.97 

2.11 

5 

.0 

0 

7 

^ 

2 

TROY 

83.4 

59.3 

Tl,4 

1,9 

94 

14 

48 

16 

19 

8 

0 

0 

0 

4.23 

.00 

1.96 

22 

.0 

0 

5 

2 

2 

WHATLFY 

85,4 

55.5 

70,5 

94 

27 

42 

17 

22 

12 

0 

0 

0 

6.17 

1.80 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

71,2 

2.3 

4.90 

.72 

.0 

•       ft  » 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

83.9 

62.0 

73,0 

92 

28. 

52 

16 

2 

7 

0 

0 

0 

5.16 

1.93 

4 

.0 

0 

5 

3 

2 

COOEN 

84,3 

62.8 

73,6 

88 

31. 

48 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

2.73 

1.24 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

FAIRHOPE   2  NE 

83.9 

63.0 

73,5 

.8 

90 

13 

51 

16 

2 

1 

0 

0 

0 

2.86 

-  2.16 

1.76 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

FORT  MORGAN 

80.9 

68.1 

74.5 

86 

27 

58 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

3.07 

1.65 

22 

.0 

0 

4 

3 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

85.1 

64.1 

74.6 

1.0 

93 

28* 

54 

16 

3 

12 

0 

0 

0 

5.05 

.17 

1.33 

.0 

0 

8 

4 

3 

ROBERTSDALE  1  E 

84.8 

60.3 

72,6 

93 

29. 

47 

17 

8 

6 

0 

0 

0 

3.20 

-  2.27 

1.97 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

73.6 

.8 

3.68 

-  1.33 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
PRATTVILLE 

98 

DATE 

28 

LOWEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

36 

DATE 

10* 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
FLORENCE 

11,92 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
COFFEE   SPRINGS  2  NW 

2.08 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
RED  BAY 

4.35 

DATE 

07 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  48  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


i2 

1 

2  1 

3 

4 

5  1 

6 

7 

I 

8  1  9 

10  I 

11  1 

12 

13  I 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

1 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  I 

30 

31 

•      •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

.02 

'I70 

.15 

,A2 

.02 

BELLE  MINA  2  N 

7I20 

.OA 

'I7I 

I12 

.21 

7 

Io3 

U20 

i!oa 

.26 

7 

i!a! 

'.iz 

.03 

.07 

DECATUR 

.9A 

.10 

.02 

1.56 

,02 

.77 

.16 

,02 

•  76 

.52 

.07 

FALKVILLE    I  N 

7.5* 

.10 

.21 

.OA 

.2A 

2.7A 

T 

1,00 

.97 

.68 

•  80 

.62 

T 

.lA 

T 

FLORENCE 

U.«2 

3.A5 

1.A6 

.06 

T 

.37 

.56 

7 

T 

,03 

,06 

1,07 

1.31 

.01 

.13 

,26 

2.60 

.21 

T 

T 

.32 

HODGES 

a. 23 

I 

1.3A 

.12 

I 

3. AO 

1.26 

1.A6 

.60 

.09 

HUNTSVtLLE  WB  AP 

6.»9 

.06 

.2A 

.11 

,75 

1,10 

.OA 

T 

,67 

7 

1.00 

.11 

.90 

•  A9 

.22 

T 

.21 

.92 

MADISON 

7.69 

.01 

1.23 

.13 

,25 

1.52 

,05 

1,00 

1,5A 

,10 

.37 

.62 

.36 

.07 

.17 

,07 

MOULTON  2 

7.32 

.OA 

1.01 

.13 

1,65 

.02 

T 

7 

1,10 

7 

•  OA 

.21 

1.31 

.32 

,02 

.02 

,01 

HUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

9.13 

3.06 

.12 

.12 

.03 

,03 

* 

,72 

.17 

•  20 

NEM  MARKET  2 

7.B9 

.05 

1.50 

.38 

,05 

1,30 

t 

.30 

1,17 

1,20 

,05 

.30 

1.52 

.03 

.OA 

RED  BAY 

9.52 

.02 

1.31 

•  07 

A, 35 

.06 

1,62 

.12 

1.32 

.63 

T 

REDSTONE  ARSENAL 

6.36 

.02 

.26 

.16 

,92 

.03 

,05 

.63 

1,23 

,50 

.A9 

.50 

.23 

.07 

.63 

RUSSELLVILLE  2 

8.SA 

•  06 

l.Al 

.06 

3,53 

1,A9 

.12 

1.5! 

.60 

T 

K  A  T  E  R  L  00 

10.96 

2.63 

02 

* 

10 

03 

1,37 

,30 

l.AO 

,63 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERT V I LLE  2  SE 

1,30 

.37 

BESSEMER  3  SSM 

i'.tf 

T 

'22 

I06 

.17 

I93 

ilie 

I 

'.ii 

7 

T 

'il' 

1.86 

.69 

!o7 

BIRMINGHAM  mB  AP  R 

9.32 

.02 

.17 

•  91 

3,85 

.26 

,A2 

7 

7 

1.31 

1.99 

.03 

T 

,36 

BOAZ 

S.  16 

.12 

•  09 

.38 

2.28 

1,30 

,21 

.3A 

•  06 

1.00 

1.3A 

.66 

.20 

BRIDGEPORT  2  m 

7.65 

T 

.13 

•  16 

,03 

2.01 

,03 

.29 

2.16 

1,38 

,12 

.OA 

•  39 

.8A 

,07 

T 

COLL  I NSV I LLE 

FORT  PAYNE 

6^03 

!l8 

!l8 

ilo 

T 

1I7A 

.OA 

!3A 

!os 

I37 

•  19 

ill 

i'ao 

I77 

!i' 

!o6 

GARDEN  CITY 

t.JS 

.08 

.28 

1.18 

,67 

.17 

•  35 

.9A 

.A8 

GUNTERSVILLE 

6.9* 

.23 

•  29 

A 

2, AO 

.13 

.AO 

,93 

T 

,02 

•  09 

•  30 

1.16 

.05 

,03 

.89 

LEEDS 

6.66 

.lA 

.20 

.71 

1.A9 

,0A 

.13 

•  10 

•  OA 

2.82 

.91 

.01 

.01 

MAGELLA 

6.16 

.lA 

•  09 

.11 

.85 

1.A9 

.35 

.10 

2.00 

1.00 

.03 

ONEONTA 

».57 

.10 

•  05 

•  12 

,57 

7 

,70 

,36 

.5A 

•  12 

1.00 

,66 

.33 

SAlNT  BERNARD 

5.35 

.12 

•  15 

.06 

.Al 

1.81 

,05 

,73 

.AO 

•  05 

Ia' 

.67 

,21 

.OA 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

6.53 

.27 

•  31 

,A9 

1.78 

,01 

.31 

.52 

.30 

.20 

1.63 

,36 

,31 

.02 

SATRE 

6.23 

.23 

•  16 

.15 

.69 

2.38 

.26 

.38 

.16 

1.20 

,96 

SCOTTSBCRO 

•  17 

.72 

,25 

t»ARRIOR 

'.95 

.10 

.25 

1.50 

leo 

',2! 

'A'l 

'I95 

loi 

'.ol 

«       •  « 

UPPER  PLAINS  03 

AL 1 CEV I LLE 

»RLE»  3  S 

'.11 

•  21 

.09 

2,06 

,81 

.67 

•  17 

.2A 

^l69 

.16 

AUTAUGAVILLE  3  N 

5.59 

.63 

.21 

l.AO 

,5A 

.lA 

2. 46 

.11 

.10 

BANKHeAD  LOCK  AND  DAM 

5.63 

.36 

•  08 

.17 

.62 

,91 

,06 

.A6 

.72 

1.90 

.AO 

.39 

BILLINGSLEV   1  SE 

4.37 

•  Al 

2.13 

.23 

1.35 

.10 

.19 

.10 

CARBON  MILL 

7!oA 

!29 

!l3 

.10 

.26 

I 

3,A9 

1,02 

!67 

.01 

.22 

1 62 

'.20 

T 

T*' 

.03 

CENTREVILLt 

3.77 

.26 

.Al 

1.26 

,26 

1.01 

.32 

.23 

CLANION 

A. 62 

.35 

.07 

.27 

1.63 

,25 

1.60 

.39 

.10 

CORDOVA 

6.56 

.10 

.10 

.15 

.58 

2,96 

,12 

,A2 

.A6 

.85 

.66 

.18 

DOUBLE  SPRINGS 

,33 

.06 

.21 

,03 

ELROD 

3I10 

IaO 

.AO 

I3O 

'lio 

!20 

1I2O 

.90 

FAYETTE 

.75 

.17 

•  18 

.AO 

,A5 

.62 

.30 

GORGAS 

5.76 

.13 

.lA 

•  20 

.56 

2,06 

,7A 

.A7 

•  9A 

.Al 

.07 

HALEYvlLLE 

6.36 

l.OA 

.37 

.22 

2,30 

,59 

,A0 

.07 

•  A3 

.76 

,ia 

.12 

,26 

JASPER  *•  N 

5l»2 

I3A 

!a5 

1,65 

^l65 

l!o8 

.02 

I3: 

'l89 

!o2 

LAY  DAM 

<>,B6 

.16 

.11 

.06 

1.19 

,23 

,38 

1.73 

.59 

.39 

HERTZ  PONOVILLE  TOMER 

3.80 

.56 

1.37 

.02 

,11 

I.IA 

.15 

.A3 

MITCHELL  DAM 

5.6* 

.30 

.10 

.07 

1.99 

,12 

2.63 

.Al 

.02 

PICKENSVILLE 

*.S9 

.90 

.AO 

.36 

.lA 

.16 

.2A 

•  lA 

1.60 

.55 

.38 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

4.A6 

.Al 

.19 

2.06 

.02 

,19 

1.19 

.21 

.19 

PRATTVILLE 

6.29 

1.35 

2.02 

.07 

r 

,A6 

•  06 

2.15 

.07 

.07 

•  02 

.27 

.51 

THORSBY  ElP  STATION 

<.l61 

1 30 

i!a9 

,02 

I32 

.03 

•  22 

1.63 

•  33 

.27 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

*.A6 

.26 

.A7 

•  69 

,06 

.30 

.30 

.16 

•  67 

•  85 

,07 

.61 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

*.33 

.52 

•  15 

•  07 

,55 

.37 

.39 

.55 

1.26 

.36 

.09 

VERNON 

5.»» 

1.20 

•  A2 

.9A 

1,11 

.05 

.72 

.75 

.29 

mEST  blocton 

,50 

MINFIELO  2  SN 

5.81 

1.66 

•  OA 

I12 

I20 

U70 

1,29 

ill 

.28 

.36 

!o9 

•       •  * 

EASTERN  VAllEy  0* 

,68 

.19 

,71 

.15 

,41 

.50 

ASHVILLE  4  ■ 

<>!22 

!o6 

'I26 

.AO 

.01 

.16 

•  7< 

,67 

CALERA  2  SM 

6.20 

U78 

.72 

2,68 

.82 

CENTRE  5  S*> 

6.37 

T 

.08 

T 

,56 

2,52 

T 

,02 

,01 

.27 

.26 

7 

•  A6 

1.05 

1,06 

.06 

CHILOEHSBURG 

8. A3 

•  16 

•  OA 

l.AO 

1,A6 

.56 

2.2A 

2.36 

.15 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

8.00 

.23 

1.35 

1,AA 

.58 

2.70 

1.99 

.15 

GADSDEN 

8.10 

.05 

.19 

.61 

1,62 

,52 

.06 

,29 

.Al 

•  3A 

2.73 

l.OA 

.OA 

GADSDEN  GAS  PLANT 

7.62 

.03 

•  06 

.17 

.53 

1.76 

,22 

,09 

,16 

,05 

.36 

3.22 

.93 

JACKSONV ILLE  2  Sw 

.06 

' 

.OA 

,27 

LEESBURG 

6.52 

I02 

Io3 

,AA 

2!60 

,33 

,31 

.A2 

lIlA 

.97 

,19 

!o7 

MONTEVALLO 

A. 60 

.lA 

.15 

7 

1,23 

7 

.19 

,18 

7 

1.68 

.70 

.33 

PELL  CITY   I  NNE 

7.35 

.16 

.97 

1,98 

,26 

.20 

2.72 

.95 

.11 

SYLACAUGA  4  NE 

7.A5 

.29 

1,10 

2,26 

.36 

7 

7 

.10 

2.62 

.37 

.19 

T All aoega 

.16 

1.23 

,5A 

•  10 

WALNUT  GROVE 

5I63 

.55 

1I55 

I30 

,36 

.10 

1.75 

1.00 

•       •  • 

PIEDMONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITy  b  NE 

•  10 

ASHLAND 

6)92 

I06 

•  10 

!l7 

.90 

1^95 

7 

I'.ll 

I'.li 

.06 

AUBURN  3  SM 

5.23 

.10 

•  56 

.20 

1,60 

.11 

T 

.13 

1.30 

.87 

.36 

CAMP  HILL  2  NX 

5.37 

.A5 

•  20 

.03 

1.56 

7 

2.39 

,78 

OADEVILLE 

5.09 

.50 

.2] 

.01 

1.30 

1,93 

1.12 

6.A1 

.21 

.10 

1.11 

1.A5 

ll" 

MEFLIN 

7,81 

.10 

.95 

1.36 

'.it 

.13 

•  22 

I'.OO 

,26 

las 

MlGHTOdER 

7.52 

.10 

.11 

.09 

.73 

1.75 

.33 

2.22 

2.1A 

.05 

JORDAN  DAM 

5.16 

.22 

•  35 

.02 

1.66 

.07 

.02 

1.86 

.76 

LAFAYETTE 

6.36 

•  66 

1.63 

.30 

1.A2 

2.10 

,29 

MARTIN  DAM 

A. 53 

.99 

1.A7 

.05 

.03 

.03 

•  lA 

1,A7 

.39 

OPELIKA 

A. 95 

T 

•  A6 

.OA 

1,76 

7 

.07 

.05 

,20 

1.20 

1.10 

T 

.02 

.05 

ROCKFORO  2  NNw 

6.7A 

•  5A 

.06 

.12 

1.75 

.18 

,21 

2.90 

I.IA 

.2A 

ftOCK  MILLS 

6.95 

.2A 

.01 

1.65 

.01 

.62 

,02 

1.96 

2.82 

.02 

THURLOM  DAM 

6.38 

•  29 

1.15 

T 

1.97 

.11 

.06 

1.96 

.81 

.03 

"ADLEY 

7.36 

•  31 

.03 

1,32 

,Al 

.29 

.12 

2.21 

2.67 

metumpka 

A. 96 

.78 

.09 

1,66 

7 

,17 

.OA 

1.70 

.36 

T 

YATES  HYDRO  PLANT 

5.72 

.22 

.77 

T 

1,92 

,05 

1.99 

.AA 

.33 

Sm  t«lw*ac«  aoi«i  following  Stailon  I&dn. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


PRAIRIE 


Day  of  Month 


06 


CUBA 
DAYTON 

DEMOPOLlS  LOCK  AND  DAM 
FOHT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
HAYNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  I  N 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEMS  1  SSb« 
MILSTEAO 
M INTER  3  NX 
MONTGOMERY  WB  AP 

ORRvlLLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTLE 

TUSKEGEE  3  S 

union  springs 
uniontown 

marrior  lock  and  dam 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNw 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NH 
ATMORE  I  Sw 
BRANTLEY 

BREHTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAHDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  m 
COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE  3  Nw 
EUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

KlNSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
THOMASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 


GULF 

BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRhOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 


S.28 
3.86 
3.64 


2.08 
3.96 
<>.S' 
3. IS 


1.1*  .79 

1.6A  .36 

.12  2.11 

.SO 


.3*  1.74 
.S3  l.SA 
.85  1.90 


•  2.26 
.2S  1.98 
.38  l.SO 


1.87 
1.92 
1.30  T 


.02 
.28 
2.11 
1.18 


1.83 
.09 
.10 

1.22 


13     14  15 


16     17     18     19     20     21     22     23     24  25 


1.67 
1.70 
.75 


2.88 
1.29 
.76 
1.21 


1.23 
2.12 
1.65 


27     28     29     30  31 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  n.p.li.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

i 

« 

s  « 

51 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

23 

1.9 

7.7 

31 

sw 

07 

87 

92 

60 

60 

3 

2 

4 

1 

2 

1 

13 

60 

5.8 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

22 

1.3 

8.0 

36++ 

25 

07 

71 

76 

57 

56 

3 

2 

6 

u 

2 

0 

17 

5.9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

21 

1.8 

8.6 

23++ 

22 

11  + 

85 

87 

56 

63 

1 

2 

1 

3 

0 

11 

5.6 

MONTGOMERY   WB  AIRPORT 

Zl> 

1.6 

8.1 

31 

E 

22 

81 

89 

50 

57 

3 

1 

1 

1 

1 

11 

59 

5.<> 

S*«  lafaiance  notei  loUowins  Statioc  \adm*. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

HAY  1967 


Day  Oi  Month  Si 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  Aval 

•         •  * 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

iMAX 
MIN 

78 
50 

78 
52 

69 
42 

68 

50 

65 
47 

75 
54 

69 
54 

71 
54 

73 
43 

74 
42 

74 
61 

65 

68 

80 
64 

67 
68 

67 
61 

65 
43 

70 
44 

76 
46 

79 
58 

84 

62 

62 

56 

66 
57 

66 

50 

75 

50 

80 
53 

85 

56 

87 
59 

87 
58 

87 
62 

89 
63 

83 
65 

77,2 
54.6 

BELLE  MINA  Z  N 

|max 

MIN 

T9 
62 

77 
53 

69 
43 

68 
51 

76 
49 

75 
61 

69 
55 

72 
49 

74 
44 

75 
42 

85 
61 

84 
71 

86 
64 

87 
66 

85 
54 

71 
44 

75 
47 

60 
48 

85 
56 

82 
59 

74 
57 

65 
56 

75 
50 

79 
60 

88 
56 

66 
54 

88 
59 

67 
60 

88 
65 

85 
62 

85 
65 

79,2 
55.3 

DECATUR 

MAX 
MIN 

T9 

79 
5* 

69 
45 

70 
50 

64 

52 

77 

54 

66 
48 

72 
47 

74 
44 

75 
54 

87 
67 

90 
64 

65 
45 

72 
48 

77 
48 

62 
58 

66 
59 

70 
57 

65 
53 

76 
51 

61 
55 

87 
58 

60 

90 

90 
65 

84 
67 

77,1 
54.3 

FALKVILLE   1  N 

MAX 
MIN 

79 
59 

80 
63 

70 
41 

71 
43 

62 
52 

76 
55 

70 
58 

66 
49 

73 
42 

74 
41 

75 
44 

87 
65 

85 
64 

90 
69 

68 
63 

66 
44 

72 
46 

77 

50 

61 
54 

86 
58 

65 

60 

71 
57 

64 

50 

74 
49 

60 
63 

87 
55 

68 
57 

90 
59 

90 
64 

90 
63 

84 
65 

78,4 
54,6 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

79 
59 

76 
52 

70 
42 

67 
52 

78 
54 

60 

70 
53 

75 
51 

76 
47 

76 
45 

87 
63 

86 

72 

90 
63 

90 
70 

80 
53 

44 

79 
50 

84 
52 

85 
61 

85 

60 

76 
55 

67 
55 

78 
48 

83 
48 

89 
56 

91 
60 

90 
60 

90 
62 

90 
67 

66 
64 

62 
66 

81,0 
56,2 

HUNTSvlLLE  wB  AP 

MAX 

MIN 

80 
65 

68 
49 

69 
43 

62 
52 

75 
50 

70 
61 

70 
51 

70 

50 

73 
43 

72 
43 

83 
64 

80 
66 

64 
65 

86 
69 

73 
49 

69 
43 

75 
47 

80 
52 

86 
61 

85 
64 

72 
62 

68 
60 

77 
53 

80 
53 

86 
57 

90 
61 

91 
64 

89 
65 

90 
68 

87 
67 

86 
69 

76,3 
57,0 

HADISON 

MAX 

MIN 

79 
62 

79 
53 

70 
44 

67 
51 

76 
48 

76 
61 

66 

55 

72 
47 

74 
42 

74 
42 

86 
60 

85 
72 

66 
63 

88 
66 

64 
53 

70 
43 

76 
47 

79 
50 

85 
56 

84 

62 

78 
57 

64 

56 

74 

51 

79 
51 

86 
54 

89 
58 

69 
61 

89 
62 

89 
65 

83 
63 

64 

65 

79,4 
55,5 

"OULTON  2 

MAX 

MIN 

80 
63 

75 
53 

72 
42 

70 
51 

77 
54 

72 
61 

70 
54 

73 
51 

75 
43 

76 
43 

88 
62 

68 
73 

91 

65 

88 
70 

85 
53 

73 
43 

76 
46 

82 
49 

86 
62 

66 
58 

69 
51 

64 
57 

78 
49 

82 
49 

87 
54 

90 
56 

90 
59 

69 
61 

90 
65 

84 
65 

64 
66 

60,3 
55,7 

MUSCLE  SHOALS  FA« 

MIN 

80 
61 

70 
51 

69 
48 

64 
55 

77 
55 

71 
63 

69 

55 

74 
55 

76 
46 

73 
47 

87 
66 

87 
66 

89 
66 

88 
67 

67 
53 

74 
47 

77 
52 

SI 
45 

66 
64 

82 
58 

64 
58 

68 
57 

76 
54 

81 
50 

87 
57 

89 
60 

88 
62 

88 
64 

87 
69 

84 

66 

84 

64 

78,6 
57,6 

NEM   MARKET  2 

MAX 
MIN 

77 
65 

76 
54 

68 
41 

67 
48 

74 
44 

73 
61 

69 
54 

70 
47 

72 
39 

73 
39 

83 
65 

83 
64 

82 
62 

85 
66 

75 
53 

70 
42 

73 
45 

77 
45 

82 
45 

83 
45 

78 
56 

64 

56 

72 
50 

77 
47 

83 

53 

87 
56 

87 
66 

87 
63 

82 
62 

82 
64 

77,0 
53,0 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

79 
62 

78 
51 

70 
43 

70 
46 

65 
51 

74 

55 

69 
53 

69 
52 

75 
49 

77 
51 

89 
56 

89 
62 

89 
63 

91 
69 

89 
57 

66 
41 

74 
51 

77 
54 

65 
57 

87 
61 

84 
56 

64 
56 

65 
42 

77 
49 

83 
50 

88 
54 

90 
63 

90 
66 

91 
68 

90 
65 

86 
59 

79,7 
55,2 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

77 
65 

72 
46 

68 
44 

56 
45 

73 
49 

67 
61 

68 
SO 

70 
49 

72 

73 
42 

64 
65 

78 
65 

64 
64 

S3 
65 

75 
52 

66 

73 
48 

76 

50 

61 
56 

82 
56 

67 
56 

62 

55 

73 
53 

76 
49 

82 
62 

83 
56 

84 
66 

80 
60 

80 
62 

75 
60 

77 
64 

74,6 
54,4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

78 
59 

76 
52 

69 
41 

68 
41 

63 
51 

74 
51 

69 
55 

66 
49 

72 
40 

73 
40 

73 
55 

85 
65 

65 
62 

89 
65 

66 
60 

64 
40 

72 
40 

74 
45 

80 
47 

83 
57 

84 
55 

64 
56 

63 
46 

74 
44 

60 
44 

86 
53 

87 
53 

86 
52 

87 
56 

87 
57 

82 
58 

76,8 
61.3 

WATERLOO 

11          *  « 

MAX 
MIN 

74 
61 

72 
57 

69 
40 

70 
46 

76 
56 

76 
56 

70 
54 

77 
53 

77 
40 

74 
41 

84 
62 

86 
64 

68 
64 

86 
64 

83 
63 

74 
43 

79 
47 

64 
50 

86 
56 

62 
60 

74 
57 

66 
53 

76 
47 

83 
43 

88 
62 

90 
54 

91 
65 

90 
59 

90 
63 

69 
61 

80 
64 

80,1 
54.2 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

MIN 

76 
56 

79 
63 

66 
44 

70 
46 

59 
52 

75 
54 

69 
54 

64 

49 

70 
47 

71 
45 

75 
46 

64 
61 

82 
64 

87 
65 

86 
62 

68 
45 

68 
45 

72 
50 

78 
52 

83 
61 

63 
59 

70 
55 

60 
51 

71 
51 

77 
51 

83 
59 

87 
59 

87 
62 

87 
64 

86 
63 

82 
64 

76.0 
64.6 

BESSEMER  3  SSn 

MAX 
MIN 

81 
66 

74 
54 

73 
39 

66 
53 

67 
55 

79 
61 

76 
61 

79 
46 

77 
44 

77 
42 

88 
63 

91 
72 

90 
69 

90 
68 

82 
57 

73 
42 

76 
43 

84 
51 

67 
56 

66 
56 

76 
60 

69 
56 

72 
54 

79 
47 

86 
52 

90 
56 

90 
57 

90 
60 

90 
64 

86 
61 

64 
66 

80.9 
65.9 

BIRMINGHAM   WB  AP 

MAX 
MIN 

82 
67 

72 
47 

73 
40 

60 
53 

68 
56 

73 
62 

70 
50 

76 
46 

75 

43 

74 
41 

87 
62 

91 

72 

91 
71 

91 
71 

76 
49 

73 
44 

75 
46 

63 
52 

se 

56 

64 
56 

75 
61 

64 

56 

71 
54 

78 
53 

66 
64 

69 
67 

69 
60 

68 

62 

90 
64 

86 
61 

86 

67 

79.4 
55.9 

BRIDGEPORT  2  w 

MAX 
MIN 

78 
65 

77 
53 

70 
42 

67 
45 

79 
50 

75 
59 

69 
55 

69 
46 

74 
40 

74 
38 

60 
57 

78 
66 

77 
60 

65 
60 

63 
53 

72 
44 

73 
43 

78 
51 

64 
49 

83 
49 

66 
55 

65 
56 

74 
52 

61 
47 

86 
51 

90 
64 

90 
56 

69 
59 

68 
61 

84 
60 

82 
64 

78,0 
52,9 

GUNTERSvlLLE 

MAX 
MIN 

80 
66 

78 
53 

72 
48 

72 
51 

75 
49 

75 
60 

70 
56 

73 
49 

75 
45 

77 
43 

87 
61 

89 
70 

84 
64 

90 
65 

87 
55 

71 
45 

79 
49 

82 
56 

65 
62 

67 
59 

60 
61 

69 
58 

75 
54 

79 
62 

67 
64 

90 
67 

90 
60 

90 
61 

89 
63 

87 
69 

84 

65 

80,9 
56.7 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

78 
55 

81 
63 

68 
39 

72 
41 

60 
50 

72 
54 

70 
60 

67 
49 

72 
44 

74 
40 

76 
44 

87 
67 

86 
64 

90 
64 

89 
64 

69 
42 

71 
42 

75 
47 

80 
52 

65 
55 

65 
55 

75 
56 

61 
52 

72 
48 

78 
48 

82 
54 

89 
57 

86 
58 

89 
60 

96 
60 

86 
60 

78.2 
59.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

78 
58 

81 
61 

69 
45 

70 
46 

64 
51 

74 
55 

68 
56 

65 
47 

72 
44 

72 
43 

77 
45 

87 
65 

85 
65 

90 
66 

86 
64 

66 
45 

70 
45 

74 
48 

81 
55 

85 
57 

65 
60 

70 
57 

62 
51 

72 
49 

78 

51 

86 
55 

86 
58 

87 

60 

89 
64 

90 
61 

85 
64 

77.7 
64.6 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

77 
61 

74 

50 

69 
41 

65 
50 

71 
51 

69 
56 

68 
53 

69 
47 

70 
44 

72 
41 

63 
56 

82 
68 

83 
62 

65 
65 

85 
53 

66 
43 

73 
45 

76 
46 

83 
59 

62 
56 

70 
57 

69 
54 

71 
51 

76 
50 

82 
54 

86 
57 

86 
56 

86 
58 

87 
62 

83 
62 

81 
63 

76,9 
64.0 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

vallEy  hEad 

•          tt  • 

MAX 
MIN 

74 

62 

77 
62 

63 
36 

67 
42 

58 
SI 

73 
52 

66 
56 

65 
40 

67 
36 

70 
36 

70 
45 

80 
64 

77 
60 

81 
56 

85 
61 

66 
39 

66 

39 

72 
43 

76 
47 

82 
52 

82 
57 

70 
55 

68 
52 

70 
49 

75 
46 

81 
51 

86 
53 

86 

55 

86 
57 

88 

60 

82 
63 

74,2 
50,9 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

81 
Sg 

82 
64 

75 
38 

75 
36 

65 
58 

71 
62 

81 
54 

70 
50 

61 
49 

80 
46 

60 

59 

92 
70 

91 
69 

91 
71 

90 
70 

76 
46 

75 
46 

79 
51 

84 

60 

65 
57 

85 
53 

74 
56 

65 
51 

80 
55 

86 
68 

93 
61 

91 
66 

90 
67 

92 
66 

86 
69 

89 
66 

81.9 
57.7 

BANKHEAD   LOCK  AND 

DAM 

MAX 

80 
50 

82 
62 

72 
43 

74 
43 

63 
53 

69 
58 

79 
55 

69 
49 

76 
46 

77 
45 

79 
48 

89 
65 

92 
66 

91 
65 

89 
64 

71 
44 

73 
43 

77 
50 

65 
55 

67 
55 

86 
55 

74 
54 

64 

52 

75 

50 

78 
49 

87 
56 

90 
56 

91 
59 

90 
56 

69 
59 

85 
62 

80.1 
63.8 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

81 
62 

83 
62 

74 
41 

70 
46 

61 
54 

69 
58 

81 
64 

72 
46 

82 
47 

79 
42 

60 
55 

93 
68 

93 
65 

93 
66 

93 
72 

76 
45 

76 
43 

60 
54 

86 
55 

87 

55 

90 
62 

61 
60 

68 
55 

72 
48 

82 
49 

68 
55 

92 
58 

93 
61 

92 
62 

92 
60 

89 
62 

82.2 
55.9 

clanton 

MAX 
MIN 

80 
60 

79 
60 

73 
42 

74 
51 

60 
54 

67 
56 

80 
61 

71 
48 

61 
50 

76 
44 

79 
53 

87 
66 

90 
70 

90 
67 

90 
68 

78 
45 

74 
45 

79 
52 

83 
56 

87 
59 

65 
61 

81 
59 

66 
66 

67 
51 

80 
55 

86 
67 

91 
60 

91 
62 

92 
63 

89 
64 

87 
66 

80.6 
66.8 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

MIN 

68 
59 

78 
59 

70 
36 

70 
38 

62 
48 

72 
51 

69 
53 

65 
43 

72 
39 

7* 

39 

74 
41 

86 
62 

86 
63 

88 
64 

65 
57 

61 
40 

70 
40 

72 
43 

80 
48 

83 
54 

61 
55 

79 
54 

69 
45 

79 
46 

78 
46 

84 

53 

82 
55 

82 
58 

87 
68 

85 
56 

87 
58 

76,4 
90,4 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

B2 
65 

62 

74 

41 

73 
51 

74 

54 

60 

76 
47 

76 
46 

80 
44 

69 
61 

91 

TO 

65 

94 

65 

78 
44 

79 
45 

85 
51 

86 
54 

55 

67 
56 

76 
52 

83 
47 

88 
61 

91 
55 

56 

91 
61 

86 

60 

84 

66 

82,2 

HAlEYVILLE 

MAX 

MIN 

78 
60 

78 
63 

70 
42 

71 
42 

61 
53 

76 
53 

69 
61 

66 
48 

74 
42 

76 
42 

75 
43 

68 
63 

68 
66 

90 
66 

88 
64 

66 
42 

73 
42 

» 
45 

'I 
50 

85 
57 

84 
54 

65 
56 

62 
49 

75 
46 

81 

51 

85 

62 

88 
" 

69 
67 

88 
59 

88 
61 

83 
61 

78,1 
53.1 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

80 
62 

81 
53 

70 
37 

73 
36 

64 

50 

72 
56 

72 
57 

68 
44 

74 
39 

77 
40 

76 
42 

90 
67 

66 
64 

90 
68 

88 
64 

67 
42 

73 
41 

76 
44 

84 
47 

86 
52 

86 
56 

67 
57 

64 
44 

77 
43 

81 
44 

86 
49 

69 
52 

89 
66 

89 
57 

89 
57 

86 
59 

79,1 
91.0 

JASPER  4  N 

MAX 
MIN 

82 
64 

73 
55 

73 
39 

67 
50 

71 
55 

71 
60 

70 
56 

75 
41 

79 
39 

77 
39 

69 
57 

88 

70 

92 
64 

89 
66 

81 
56 

11 

73 
41 

85 
49 

67 
50 

66 
51 

70 
58 

63 
57 

75 
49 

81 
45 

88 
49 

92 
51 

91 

55 

90 

57 

90 
61 

85 

57 

85 

58 

60.4 
52.9 

See  Reloronce  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


ALABAMA 
MAY 


1«6T 


10 

12 
12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PRATTVILLE 

MAX 

ai 

78 

74 

72 

69 

84 

78 

83 

80 

SO 

91 

92 

92 

93 

87 

77 

81 

87 

69 

68 

84 

TO 

67 

81 

87 

92 

93 

98 

93 

89 

89 

83.8 

MIN 

64 

63 

47 

56 

58 

62 

66 

47 

49 

45 

57 

70 

68 

62 

60 

♦7 

44 

52 

55 

57 

61 

61 

57 

55 

52 

56 

60 

61 

63 

61 

65 

57  •5 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

86 

86 

73 

73 

63 

78 

78 

79 

78 

79 

88 

88 

90 

90 

88 

76 

76 

84 

67 

66 

78 

75 

68 

76 

86 

92 

90 

90 

90 

85 

83 

82.0 

MIN 

65 

58 

45 

52 

53 

58 

'2 

51 

50 

46 

59 

71 

72 

67 

65 

46 

46 

55 

60 

60 

60 

56 

53 

52 

53 

62 

64 

65 

64 

64 

64 

57,7 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

82 

75 

75 

65 

71 

81 

79 

61 

80 

80 

92 

92 

92 

92 

78 

75 

80 

85 

90 

66 

74 

65 

76 

81 

87 

91 

92 

91 

92 

88 

86 

82.5 

MIN 

68 

51 

44 

55 

56 

65 

54 

50 

*9 

46 

67 

74 

72 

71 

52 

48 

48 

56 

60 

60 

62 

57 

53 

52 

55 

59 

63 

65 

67 

66 

67 

58.5 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

81 

86 

72 

75 

64 

69 

82 

70 

80 

78 

61 

90 

91 

97 

90 

76 

74 

79 

86 

89 

87 

87 

65 

75 

82 

87 

90 

91 

92 

90 

92 

82.2 

MIN 

57 

60 

47 

52 

51 

54 

60 

50 

46 

47 

51 

69 

67 

66 

71 

46 

46 

50 

59 

58 

60 

57 

50 

50 

52 

56 

59 

62 

64 

64 

66 

56.4 

VERNON 

MAX 

85 

78 

76 

75 

73 

82 

78 

78 

78 

80 

94 

95 

93 

92 

91 

77 

80 

86 

89 

89 

70 

67 

79 

63 

89 

90 

92 

93 

92 

92 

90 

■  4.1 

*          *  * 

MIN 

66 

52 

39 

54 

57 

62 

58 

45 

42 

41 

65 

69 

69 

69 

55 

40 

43 

51 

55 

61 

57 

49 

45 

50 

53 

56 

58 

67 

60 

66 

55.1 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

81 

74 

75 

58 

69 

72 

72 

76 

76 

80 

68 

91 

92 

91 

79 

70 

77 

84 

88 

87 

60 

64 

68 

80 

87 

91 

89 

90 

92 

87 

88 

60.5 

MIN 

66 

52 

41 

53 

55 

61 

52 

47 

47 

43 

59 

73 

67 

63 

50 

45 

43 

53 

S3 

57 

60 

57 

56 

52 

" 

58 

59 

59 

62 

62 

65 

55.5 

CAlERA  2  St* 

MAX 

eo 

78 

76 

70 

74 

78 

76 

80 

78 

78 

79 

91 

92 

91 

86 

75 

76 

75 

87 

84 

78 

69 

72 

78 

67 

91 

90 

92 

92 

90 

85 

81.6 

MIN 

64 

61 

42 

52 

54 

62 

60 

44 

41 

40 

60 

71 

67 

70 

58 

40 

46 

51 

60 

58 

63 

53 

53 

52 

54 

57 

60 

61 

62 

64 

67 

56.4 

CENTRE  5  Sh 

MAX 

74 

79 

68 

72 

59 

75 

71 

69 

73 

75 

76 

86 

83 

86 

89 

73 

72 

77 

82 

68 

67 

74 

62 

73 

80 

86 

91 

90 

90 

92 

69 

78.7 

MIN 

64 

64 

42 

49 

52 

55 

60 

48 

46 

42 

54 

65 

63 

61 

64 

44 

43 

48 

61 

55 

59 

56 

53 

51 

53 

60 

59 

56 

62 

62 

66 

55.  1 

CHlLDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

81 

79 

73 

72 

68 

78 

79 

79 

79 

89 

91 

90 

90 

88 

73 

74 

84 

87 

87 

83 

71 

69 

80 

86 

91 

90 

90 

91 

91 

87 

62,2 

MIN 

67 

57 

39 

52 

56 

61 

62 

47 

46 

43 

60 

73 

68 

67 

60 

44 

44 

52 

54 

57 

59 

59 

55 

58 

52 

66 

59 

60 

63 

62 

65 

56.7 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

75 

78 

70 

72 

62 

70 

67 

72 

74 

75 

66 

66 

60 

67 

82 

70 

73 

80 

66 

65 

SO 

70 

71 

77 

86 

90 

90 

90 

91 

90 

86 

79,1 

MiN 

64 

60 

42 

51 

63 

6l 

60 

48 

45 

41 

56 

70 

69 

63 

55 

45 

45 

50 

52 

56 

60 

58 

54 

51 

53 

56 

60 

62 

63 

64 

62 

55.6 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 

79 

80 

69 

71 

58 

69 

71 

71 

75 

75 

76 

87 

90 

86 

88 

70 

72 

73 

60 

66 

88 

75 

61 

70 

80 

85 

90 

89 

89 

90 

86 

78.3 

MIN 

4» 

63 

40 

42 

51 

54 

61 

46 

45 

40 

40 

61 

65 

63 

65 

44 

42 

42 

50 

52 

54 

57 

63 

49 

49 

51 

55 

58 

59 

60 

60 

52.3 

SYLACAUOA  *  NE 

MAX 

79 

76 

73 

72 

67 

78 

76 

77 

76 

80 

88 

90 

90 

90 

87 

74 

75 

63 

67 

86 

81 

67 

67 

79 

85 

90 

91 

89 

89 

86 

86 

81.1 

MIN 

66 

58 

40 

50 

57 

61 

63 

44 

46 

41 

63 

72 

69 

60 

60 

43 

41 

51 

54 

50 

54 

59 

56 

51 

52 

55 

58 

59 

61 

60 

63 

55.4 

TALLADEGA 

MAX 

80 

76 

72 

60 

68 

74 

71 

78 

78 

80 

87 

91 

91 

91 

86 

74 

76 

83 

87 

66 

81 

68 

67 

79 

88 

91 

91 

90 

90 

86 

85 

80,8 

ft          •  • 

MIN 

65 

57 

42 

42 

54 

61 

63 

49 

48 

44 

61 

72 

71 

67 

59 

46 

46 

53 

55 

58 

60 

58 

55 

50 

54 

58 

61 

61 

64 

62 

65 

56.7 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

80 

77 

75 

72 

65 

78 

78 

82 

80 

80 

89 

93 

92 

89 

84 

65 

65 

91 

90 

69 

MIN 

60 

60 

36 

49 

53 

59 

62 

42 

45 

38 

56 

62 

61 

56 

57 

ASHLAND 

MAX 

73 

78 

70 

71 

55 

65 

T2 

68 

76 

f* 

78 

84 

88 

89 

86 

77 

71 

74 

80 

84 

85 

78 

62 

62 

78 

84 

86 

86 

88 

88 

66 

77,5 

MIN 

53 

61 

44 

49 

53 

53 

59 

48 

47 

*2 

46 

61 

67 

63 

67 

43 

44 

42 

43 

57 

59 

57 

52 

49 

53 

59 

64 

60 

62 

60 

63 

54,3 

AUBURN  3  Sw 

MAX 

80 

82 

80 

78 

71 

70 

80 

77 

83 

79 

82 

90 

92 

92 

92 

86 

77 

83 

88 

86 

83 

63 

63 

62 

81 

87 

93 

84 

9» 

93 

89 

81,9 

MIN 

60 

63 

44 

52 

55 

56 

62 

46 

46 

42 

54 

60 

64 

60 

66 

47 

44 

52 

53 

61 

63 

56 

54 

48 

53 

58 

63 

61 

63 

62 

64 

56,0 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

77 

80 

77 

74 

58 

65 

79 

73 

80 

71 

80 

88 

90 

90 

88 

61 

74 

78 

63 

83 

67 

60 

60 

62 

76 

85 

90 

90 

91 

90 

87 

79.6 

MIN 

57 

60 

40 

50 

52 

55 

61 

48 

48 

39 

50 

64 

66 

60 

66 

42 

40 

62 

61 

63 

69 

57 

50 

45 

50 

58 

60 

65 

62 

64 

65 

65.2 

HEFLIN 

MAX 

77 

80 

72 

75 

75 

69 

67 

76 

75 

80 

86 

88 

88 

89 

83 

74 

74 

62 

85 

64 

77 

66 

66 

79 

66 

90 

91 

9* 

88 

85 

79.6 

MIN 

45 

52 

39 

37 

46 

47 

60 

44 

41 

38 

49 

63 

66 

67 

59 

39 

39 

48 

46 

50 

46 

45 

52 

46 

49 

52 

54 

55 

56 

55 

64 

50,0 

LAFAYETTE 

MAX 

82 

78 

75 

69 

65 

78 

74 

81 

78 

81 

87 

91 

91 

90 

83 

75 

79 

84 

89 

86 

84 

75 

60 

78 

87 

91 

91 

93 

92 

88 

90 

82,2 

MIN 

62 

62 

45 

53 

54 

60 

60 

50 

50 

46 

57 

69 

69 

65 

60 

47 

*6 

55 

60 

60 

60 

55 

52 

48 

51 

60 

64 

55 

66 

63 

64 

57.2 

MARTIN  DAM 

MAX 

80 

78 

73 

69 

67 

79 

75 

82 

77 

80 

87 

90 

90 

90 

87 

72 

76 

8« 

88 

86 

86 

67 

64 

78 

85 

88 

88 

91 

92 

87 

88 

61.5 

MIN 

62 

61 

52 

54 

52 

60 

66 

48 

57 

43 

51 

68 

65 

60 

62 

52 

42 

52 

52 

55 

63 

60 

55 

56 

51 

58 

68 

61 

63 

61 

63 

57.2 

OPELIKA 

MAX 

78 

82 

80 

76 

60 

66 

80 

80 

82 

79 

81 

69 

69 

90 

91 

84 

75 

80 

86 

88 

89 

86 

60 

59 

79 

87 

93 

92 

93 

91 

88 

81.7 

MIN 

58 

62 

45 

51 

55 

56 

62 

46 

47 

40 

47 

61 

66 

61 

67 

45 

41 

45 

53 

59 

60 

58 

52 

49 

49 

51 

58 

59 

60 

62 

63 

54,5 

ROCKFORD  2  NNw 

MAX 

79 

78 

71 

75 

56 

65 

79 

70 

80 

76 

79 

67 

90 

67 

89 

78 

73 

76 

81 

66 

66 

81 

64 

64 

^6 

65 

90 

91 

90 

89 

85 

79,4 

MIN 

56 

60 

44 

49 

52 

54 

61 

47 

44 

45 

50 

61 

67 

64 

69 

43 

44 

51 

57 

59 

59 

57 

53 

48 

52 

57 

59 

61 

62 

61 

62 

55.1 

ROCK  MILLS 

MAX 

78 

80 

75 

77 

57 

66 

76 

73 

79 

78 

82 

87 

91 

91 

90 

82 

78 

80 

86 

86 

89 

86 

59 

60 

84 

95 

93 

88 

80.3 

•          •  • 

MIN 

54 

65 

41 

42 

54 

52 

60 

44 

45 

40 

41 

50 

64 

59 

63 

42 

40 

42 

50 

52 

56 

57 

52 

46 

47 

51 

59 

61 

51.0 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

82 

83 

74 

75 

62 

71 

83 

75 

83 

80 

83 

91 

91 

91 

92 

68 

75 

61 

87 

90 

66 

80 

78 

73 

80 

87 

91 

92 

93 

92 

93 

83.3 

MIN 

66 

62 

45 

54 

56 

60 

64 

57 

52 

50 

53 

71 

70 

70 

72 

48 

48 

56 

61 

62 

64 

61 

67 

50 

55 

61 

64 

64 

65 

65 

66 

59.6 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

82 

81 

74 

74 

63 

70 

84 

74 

11 

78 

82 

91 

90 

90 

90 

75 

74 

80 

86 

68 

85 

79 

67 

74 

79 

86 

89 

89 

90 

89 

66 

81.4 

MIN 

62 

63 

47 

47 

56 

59 

64 

53 

52 

49 

46 

69 

72 

71 

72 

48 

47 

48 

56 

60 

63 

62 

57 

52 

52 

55 

60 

61 

63 

63 

65 

57.9 

GAINESVILLE 

MAX 

83 

81 

74 

73 

64 

70 

82 

73 

83 

78 

80 

91 

90 

90 

90 

66 

74 

79 

87 

88 

86 

75 

61 

74 

78 

86 

68 

89 

90 

89 

68 

80.7 

MIN 

64 

62 

45 

49 

55 

59 

64 

50 

52 

50 

52 

70 

70 

69 

67 

48 

48 

53 

68 

59 

62 

59 

52 

52 

55 

59 

61 

64 

65 

66 

68 

58.3 

GREENSBORO 

MAX 

81 

78 

75 

71 

71 

82 

83 

83 

80 

81 

91 

92 

92 

92 

89 

76 

81 

67 

90 

86 

78 

72 

74 

80 

88 

91 

92 

92 

90 

68 

86 

63.7 

MIN 

65 

58 

45 

55 

56 

64 

52 

52 

52 

51 

64 

72 

71 

70 

59 

48 

49 

58 

60 

61 

60 

66 

55 

52 

57 

62 

63 

66 

66 

63 

67 

59.3 

HAYNEVILLE 

MAX 

80 

81 

78 

78 

63 

69 

83 

77 

84 

80 

61 

69 

91 

91 

82 

78 

62 

66 

69 

82 

75 

65 

81 

86 

91 

93 

92 

90 

82.0 

MIN 

60 

62 

46 

47 

55 

57 

64 

51 

52 

47 

50 

64 

66 

71 

46 

41 

49 

56 

57 

61 

56 

52 

52 

59 

60 

63 

63 

63 

56,1 

LIVINGSTON 

MAX 

MIN 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

S3 

78 

74 

70 

70 

84 

80 

82 

79 

82 

91 

92 

92 

92 

81 

75 

80 

86 

89 

87 

82 

75 

70 

80 

87 

90 

93 

92 

91 

69 

63.4 

64 

59 

45 

55 

57 

63 

60 

49 

51 

47 

61 

70 

69 

68 

58 

46 

47 

56 

58 

60 

62 

61 

54 

50 

54 

57 

60 

65 

63 

64 

65 

MINTER  3  Nk 

MAX 

81 

81 

76 

72 

66 

69 

83 

74 

82 

76 

62 

68 

90 

90 

91 

80 

74 

79 

64 

84 

85 

86 

71 

68 

78 

85 

87 

90 

90 

87 

87 

81,2 

MIN 

58 

62 

46 

46 

53 

57 

63 

52 

53 

49 

50 

66 

70 

66 

69 

49 

45 

46 

60 

61 

63 

61 

56 

49 

50 

55 

63 

64 

63 

63 

65 

57.3 

MONTGOMERY  nB  AP 

MAX 

82 

78 

72 

62 

69 

84 

76 

83 

80 

81 

91 

93 

92 

94 

64 

75 

79 

65 

68 

87 

84 

68 

64 

78 

85 

91 

92 

91 

91 

69 

88 

82.5 

MIN 

66 

57 

50 

58 

58 

64 

59 

52 

56 

51 

60 

70 

73 

66 

55 

52 

50 

58 

61 

62 

65 

59 

67 

56 

57 

63 

65 

67 

67 

66 

67 

60.2 

SELMA 

MAX 

85 

81 

75 

74 

77 

83 

79 

84 

80 

84 

89 

93 

92 

93 

91 

79 

82 

89 

91 

90 

85 

81 

74 

83 

88 

69 

93 

93 

92 

92 

89 

85.5 

MIN 

66 

66 

50 

56 

63 

58 

62 

52 

56 

50 

61 

72 

73 

71 

70 

50 

51 

59 

63 

61 

66 

62 

56 

53 

58 

63 

66 

70 

67 

66 

66 

61.5 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


SlalioD 

Day  Ol  Montli 

1    1  2   1  3 

•J 

g 

g 

10 

J  J 

12 

13 

14 

15 
15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSKEGEE  3  S 

MAX 

82 

77 

73 

6S 

81 

81 

81 

79 

82 

91 

93 

90 

92 

88 

79 

80 

83 

88 

87 

83 

79 

60 

79 

86 

91 

91 

93 

93 

90 

91 

83. 

4 

MIN 

i<i 

52 

44 

56 

97 

61 

67 

49 

" 

44 

54 

70 

69 

61 

69 

49 

45 

54 

91 

97 

61 

99 

99 

54 

91 

96 

98 

96 

64 

63 

65 

96. 

8 

UNION  SPRINGS 

MAX 

80 

81 

82 

74 

61 

70 

81 

77 

85 

78 

89 

90 

93 

92 

93 

89 

78 

82 

87 

90 

68 

84 

66 

58 

80 

86 

88 

94 

93 

92 

90 

82, 

7 

•          •  » 

MIN 

5S 

5$ 

SO 

90 

90 

50 

49 

48 

47 

47 

96 

66 

69 

67 

66 

49 

48 

46 

48 

62 

62 

60 

53 

50 

50 

90 

98 

56 

66 

66 

65 

99. 

3 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA    1  NM 

MAX 

86 

88 

85 

83 

74 

78 

86 

81 

87 

84 

88 

91 

99 

94 

96 

90 

87 

89 

87 

90 

87 

99 

83 

79 

80 

87 

90 

92 

93 

90 

91 

87. 

0 

MIN 

iO 

59 

44 

46 

60 

61 

65 

46 

<»9 

45 

47 

67 

71 

68 

67 

44 

42 

49 

91 

58 

55 

55 

48 

49 

90 

54 

57 

61 

62 

62 

94. 

4 

ATMORE  1  Sw 

MAX 

81 

83 

81 

73 

71 

84 

83 

88 

87 

85 

87 

91 

91 

91 

90 

77 

84 

88 

89 

88 

85 

79 

74 

79 

87 

90 

91 

92 

92 

91 

89 

85. 

2 

MIN 

6S 

60 

50 

58 

61 

61 

72 

90 

58 

48 

91 

71 

70 

70 

69 

47 

47 

9 1 

56 

96 

56 

64 

96 

91 

92 

96 

99 

64 

61 

63 

70 

98. 

7 

8RANTLEV 

MAX 

86 

8* 

86 

79 

66 

80 

85 

81 

66 

80 

86 

90 

94 

92 

99 

89 

78 

83 

88 

89 

90 

91 

72 

63 

80 

88 

90 

92 

96 

93 

91 

89. 

2 

MIN 

68 

65 

40 

51 

58 

57 

59 

47 

57 

44 

93 

68 

69 

67 

64 

44 

41 

47 

91 

50 

49 

50 

95 

47 

48 

93 

96 

59 

61 

59 

62 

94. 

8 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

89 

87 

81 

76 

71 

88 

85 

90 

87 

90 

92 

96 

96 

99 

89 

79 

85 

91 

94 

94 

88 

80 

72 

82 

90 

93 

94 

94 

95 

93 

95 

88. 

1 

MIN 

69 

67 

43 

58 

61 

63 

71 

45 

55 

43 

97 

72 

67 

69 

66 

41 

40 

49 

91 

91 

52 

64 

55 

49 

47 

91 

99 

60 

59 

60 

69 

96. 

1 

CAMDEN  3  Nw 

MAX 

8^ 

77 

77 

72 

69 

85 

82 

85 

83 

85 

90 

92 

92 

92 

89 

75 

82 

86 

89 

89 

80 

78 

68 

80 

88 

91 

92 

92 

92 

90 

90 

84. 

MIN 

66 

62 

45 

56 

58 

63 

64 

50 

53 

48 

65 

71 

70 

68 

58 

47 

46 

99 

59 

62 

62 

62 

55 

50 

98 

62 

64 

63 

66 

69 

98. 

9 

CHATOM  3  N 

MAX 

81 

79 

78 

67 

70 

86 

85 

87 

8^ 

85 

91 

93 

92 

92 

90 

76 

82 

87 

90 

89 

83 

72 

75 

80 

89 

91 

91 

91 

92 

91 

90 

84. 

8 

MIN 

62 

62 

46 

50 

59 

64 

69 

50 

57 

52 

64 

69 

62 

63 

60 

49 

47 

97 

60 

6  1 

63 

60 

56 

51 

62 

63 

63 

63 

62 

61 

98. 

9 

CLAYTON 

MAX 

76 

80 

82 

73 

62 

66 

79 

78 

%\ 

76 

80 

87 

90 

89 

90 

84 

74 

78 

82 

86 

85 

82 

79 

61 

76 

83 

88 

90 

90 

89 

89 

80. 

8 

MIN 

56 

63 

51 

58 

51 

63 

52 

57 

95 

59 

65 

69 

66 

66 

90 

59 

99 

62 

63 

66 

64 

93 

53 

98 

62 

67 

68 

69 

65 

66 

60. 

1 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

82 

83 

75 

72 

72 

82 

80 

84 

77 

82 

85 

91 

89 

93 

87 

77 

83 

89 

88 

88 

86 

71 

61 

78 

99 

88 

90 

91 

90 

87 

89 

82. 

9 

MIN 

6S 

67 

57 

64 

64 

67 

62 

98 

65 

96 

61 

74 

74 

73 

61 

96 

55 

60 

62 

63 

68 

61 

98 

58 

61 

67 

70 

71 

69 

67 

70 

64, 

0 

ENTERPRISE  3  Nh 

MAX 

83 

8* 

64 

76 

72 

73 

82 

80 

85 

75 

85 

88 

94 

92 

88 

77 

81 

89 

90 

88 

86 

71 

59 

78 

86 

90 

92 

95 

93 

90 

83, 

MIN 

60 

63 

51 

53 

60 

60 

64 

54 

51 

59 

58 

65 

68 

70 

49 

9 1 

96 

60 

98 

60 

65 

99 

9 1 

93 

60 

63 

66 

69 

63 

65 

99. 

2 

EuFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

81 

83 

85 

77 

64 

68 

78 

82 

85 

76 

81 

89 

93 

92 

92 

87 

73 

81 

85 

89 

85 

85 

63 

61 

80 

87 

9l 

92 

94 

93 

90 

82. 

6 

MIN 

ia 

65 

43 

56 

58 

53 

61 

48 

50 

43 

52 

64 

68 

61 

72 

** 

43 

49 

53 

56 

59 

59 

95 

94 

91 

96 

70 

64 

59 

58 

64 

96. 

3 

EVERGREEN 

MAX 

85 

82 

82 

80 

78 

72 

87 

81 

88 

81 

80 

91 

94 

94 

94 

88 

78 

83 

88 

91 

90 

84 

78 

63 

80 

86 

90 

92 

93 

90 

92 

89, 

MIN 

S8 

63 

49 

5 1 

60 

60 

66 

48 

52 

49 

52 

65 

70 

68 

73 

46 

49 

45 

50 

56 

56 

58 

96 

90 

90 

95 

56 

58 

64 

60 

62 

96, 

4 

FRISCO  CITY 

MAX 

82 

el 

80 

70 

68 

70 

85 

78 

86 

80 

65 

88 

93 

92 

92 

82 

78 

82 

86 

89 

87 

81 

76 

69 

80 

87 

90 

92 

90 

88 

89 

1 

MIN 

62 

63 

57 

53 

57 

59 

65 

53 

57 

92 

58 

71 

70 

68 

71 

49 

90 

55 

62 

63 

61 

63 

96 

90 

93 

6l 

63 

64 

65 

65 

67 

60. 

1 

GENEVA 

MAX 

82 

83 

85 

79 

78 

73 

82 

86 

88 

80 

85 

88 

96 

94 

92 

89 

80 

84 

90 

93 

91 

90 

73 

62 

80 

88 

92 

94 

96 

94 

91 

65« 

7 

MIN 

61 

6'> 

54 

54 

62 

63 

67 

51 

55 

49 

53 

63 

71 

68 

68 

51 

48 

91 

53 

56 

58 

64 

97 

56 

93 

56 

60 

63 

66 

61 

65 

58. 

7 

GIlBERTOwN 

MAX 

61 

79 

74 

76 

70 

85 

77 

86 

84 

84 

91 

95 

93 

92 

90 

75 

81 

86 

88 

87 

83 

70 

74 

80 

86 

90 

90 

90 

89 

90 

89 

84. 

0 

MIN 

68 

62 

44 

56 

60 

69 

62 

47 

52 

48 

69 

72 

69 

66 

61 

45 

44 

91 

59 

57 

63 

61 

58 

49 

90 

55 

57 

61 

61 

67 

66 

98. 

1 

GREENV I LLE 

MAX 

80 

79 

71 

67 

70 

82 

78 

89 

82 

84 

89 

92 

91 

92 

89 

75 

81 

85 

89 

87 

83 

75 

66 

77 

86 

90 

l\ 

91 

89 

88 

88 

83. 

0 

MIN 

63 

61 

49 

56 

56 

61 

64 

91 

56 

51 

61 

69 

68 

68 

99 

51 

49 

54 

57 

61 

63 

60 

94 

91 

99 

60 

63 

67 

65 

63 

63 

59. 

0 

HEADLAND 

MAX 

84 

83 

88 

76 

72 

72 

83 

83 

86 

80 

86 

90 

96 

94 

86 

91 

79 

79 

88 

82 

91 

88 

67 

60 

79 

87 

91 

94 

96 

96 

91 

84. 

9 

MIN 

57 

6'! 

54 

55 

59 

60 

64 

99 

59 

53 

97 

58 

71 

69 

70 

51 

91 

5 1 

54 

6  L 

62 

64 

99 

94 

57 

60 

63 

67 

70 

66 

65 

99. 

9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

80 

83 

80 

73 

63 

70 

82 

76 

83 

78 

83 

89 

91 

91 

92 

83 

77 

81 

85 

88 

88 

84 

68 

61 

78 

86 

90 

92 

93 

90 

87 

82. 

1 

MIN 

57 

62 

49 

51 

56 

57 

63 

92 

55 

53 

95 

66 

69 

68 

69 

46 

91 

55 

58 

60 

64 

60 

54 

90 

" 

59 

61 

66 

67 

64 

64 

58. 

6 

NATCHEZ 

MAX 

83 

79 

69 

68 

70 

85 

80 

89 

80 

85 

88 

91 

91 

92 

83 

76 

81 

87 

88 

87 

83 

78 

67 

79 

87 

89 

91 

92 

92 

89 

89 

83. 

MIN 

66 

63 

43 

57 

59 

63 

64 

47 

53 

45 

64 

71 

68 

70 

60 

44 

42 

50 

54 

59 

60 

62 

96 

49 

50 

55 

98 

60 

99 

63 

69 

97. 

4 

OZARK  6  NNW 

MAX 

82 

84 

72 

68 

71 

82 

79 

84 

81 

83 

88 

93 

92 

92 

90 

78 

83 

67 

90 

89 

69 

75 

68 

80 

87 

91 

99 

96 

93 

91 

89 

84. 

9 

MiN 

61 

6« 

50 

58 

57 

61 

69 

97 

57 

54 

99 

69 

67 

66 

63 

49 

51 

56 

58 

60 

63 

99 

93 

91 

60 

61 

67 

61 

69 

61 

63 

99. 

8 

PHENiK  CITY   2  NNm 

MAX 

81 

81 

82 

78 

60 

68 

80 

77 

82 

78 

81 

89 

92 

90 

92 

85 

75 

80 

85 

89 

86 

88 

61 

98 

78 

86 

92 

92 

93 

93 

87 

81. 

9 

MIN 

56 

6* 

51 

53 

55 

55 

61 

50 

98 

51 

96 

61 

70 

68 

68 

50 

90 

55 

60 

62 

60 

98 

93 

92 

56 

6l 

66 

70 

70 

63 

67 

99. 

0 

THOHASVILLE 

MAX 

60 

80 

76 

69 

62 

70 

79 

80 

83 

78 

83 

89 

92 

90 

91 

77 

74 

79 

84 

88 

85 

79 

68 

69 

78 

85 

88 

89 

89 

89 

89 

81. 

0 

MIN 

68 

63 

48 

51 

56 

50 

59 

54 

96 

54 

98 

71 

71 

70 

72 

50 

90 

52 

59 

60 

64 

63 

57 

92 

54 

60 

62 

64 

65 

67 

66 

99, 

9 

TROY 

MAX 

82 

8* 

73 

67 

68 

83 

79 

85 

80 

83 

89 

92 

92 

94 

89 

76 

82 

86 

90 

89 

85 

76 

62 

77 

86 

90 

91 

92 

92 

88 

88 

83, 

4 

MIN 

63 

65 

49 

58 

57 

62 

65 

52 

96 

51 

99 

59 

70 

67 

61 

48 

93 

58 

58 

59 

64 

60 

54 

50 

56 

60 

69 

65 

68 

62 

69 

99. 

3 

WHATlEY 

MAX 

88 

76 

72 

70 

72 

8* 

86 

89 

79 

86 

90 

93 

93 

92 

84 

77 

84 

90 

69 

90 

85 

79 

72 

89 

90 

91 

94 

92 

93 

89 

92 

89. 

4 

•           •  • 

MIN 

66 

57 

43 

53 

60 

64 

62 

47 

92 

46 

64 

71 

67 

66 

60 

44 

42 

48 

51 

52 

53 

49 

48 

48 

49 

52 

68 

66 

55 

58 

61 

99. 

9 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

80 

82 

75 

70 

71 

85 

84 

84 

84 

85 

89 

90 

89 

89 

83 

78 

83 

87 

88 

85 

79 

79 

76 

81 

88 

90 

92 

92 

91 

90 

90 

83. 

9 

MIN 

67 

64 

53 

98 

61 

63 

70 

54 

68 

57 

67 

71 

72 

71 

63 

52 

94 

57 

63 

62 

63 

62 

53 

53 

99 

98 

62 

65 

65 

68 

71 

62. 

0 

COOEN 

MAX 

83 

83 

83 

79 

82 

83 

85 

85 

89 

84 

89 

87 

88 

87 

87 

81 

84 

85 

85 

86 

80 

76 

79 

85 

89 

88 

88 

88 

86 

87 

88 

84. 

3 

MIN 

71 

66 

54 

60 

62 

65 

74 

54 

65 

54 

73 

69 

74 

74 

69 

48 

90 

56 

62 

57 

62 

64 

99 

91 

95 

58 

63 

66 

65 

74 

76 

62. 

8 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

80 

83 

79 

80 

76 

85 

88 

85 

82 

84 

89 

88 

90 

88 

86 

79 

83 

86 

87 

88 

81 

76 

68 

82 

84 

87 

89 

88 

87 

87 

89 

83. 

9 

MIN 

69 

65 

54 

61 

64 

64 

69 

54 

65 

54 

68 

72 

69 

68 

67 

51 

92 

61 

65 

60 

63 

62 

58 

92 

55 

60 

69 

72 

67 

72 

71 

63, 

0 

FORT  MORGAN 

MAX 

81 

80 

78 

78 

76 

82 

81 

81 

81 

80 

83 

84 

85 

89 

84 

76 

79 

84 

84 

83 

80 

76 

69 

79 

80 

81 

86 

83 

82 

83 

84 

80, 

9 

MIN 

73 

66 

62 

65 

66 

71 

74 

65 

70 

65 

72 

74 

79 

79 

65 

58 

66 

65 

64 

66 

69 

64 

61 

99 

69 

69 

71 

73 

73 

74 

76 

68. 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

84 

68 

73 

77 

85 

88 

90 

84 

83 

88 

90 

92 

91 

85 

81 

86 

91 

90 

87 

81 

69 

74 

83 

88 

91 

93 

93 

90 

91 

91 

89. 

1 

MIN 

72 

61 

56 

61 

64 

67 

63 

58 

61 

59 

73 

74 

71 

72 

58 

54 

96 

60 

66 

62 

66 

62 

60 

97 

60 

64 

67 

70 

68 

73 

71 

64. 

1 

ROBERTSOAlE   1  E 

MAX 

83 

80 

84 

70 

80 

76 

85 

88 

87 

89 

83 

87 

89 

90 

90 

86 

80 

86 

89 

90 

88 

82 

78 

67 

83 

87 

91 

93 

93 

89 

89 

84. 

8 

MIN 

68 

64 

91 

98 

62 

62 

67 

51 

64 

90 

69 

70 

67 

66 

70 

48 

47 

55 

58 

55 

61 

64 

58 

91 

94 

58 

64 

65 

62 

65 

70 

60. 

3 
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EVAPORATION  AND  WIND  alaba«a 


Day  Oi  Montli 

3 ».  o> 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      ft  » 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 
i<INO 

.13 

.01 

.07 

.00 

.02 

.04 

.25 

.10 

.08 

.10 

.10 

.20 

.21 

.26 

.08 

.02 

.38 

.18 

.22 

.23 

.21 

_ 

.15 

.20 

.25 

.24 

.20 

.22 

.21 

4 

.24 

5 

4.92B 

«       «  • 

PRA I R I E 

06 

DEMOPOLlS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.23 

89 
82 
62 

.23 

119 
8C 

.20 

66 
80 
5] 

.25 

'.7 
79 
50 

95 
62 
57 

.13 

*5 

72 
5G 

.12 

117 
85 
65 

.18 

75 
84 
61 

.43 

74 
85 
56 

.26 

39 
83 
54 

.26 

62 
85 
57 

.28 

112 
92 
65 

.24 

68 
95 
72 

.31 

70 
95 
72 

.23 

105 
95 
71 

.14 

82 
73 
54 

.13 

19 
8C 
52 

.28 

21 
90 
55 

.23 

28 
91 
62 

.28 

36 
93 
62 

.29 

38 
90 
65 

.13 

55 
79 
63 

.04 

127 
74 
57 

.16 

56 
77 
56 

.22 

12 
86 
58 

.22 

15 
92 
63 

.18 

U 
96 
66 

.31 

9 

100 

.22 

3 

101 
70 

.31 

37 
97 

.19 

43 
96 

6.92b 
1777 
66.1 
61,5 

«       •  « 

OULF 

08 

FAIRhOPE  2  NE 

EvAP 

WIND 

MAX 

MiN 

•  IT 

23 
83 
68 

.19 

17 
91 

68 

.16 

7 
87 
55 

.05 

5 
75 
60 

.06 

2 
82 
65 

.13 

.1 
66 

.37 

45 

92 
65 

.19 

14 

93 
62 

.30 

19 
89 
68 

,28 

3 
90 
58 

.19 

17 
93 
70 

.22 

8 
97 

72 

.29 

5 
99 
73 

* 
ft 

96 
71 

.45 

33 
93 
69 

.22 

IT 
85 
55 

.27 

12 

82 
55 

.29 

19 
92 
60 

.25 

9 
92 
66 

.24 

5 
92 
66 

.17 
ft 

68 
68 

.05 

25 
79 
66 

.12 

39 
70 
57 

.14 

6 
68 
55 

.26 

9 
90 
62 

.33 

12 
91 
63 

.28 

14 
93 
65 

.19 

7 
94 
72 

.25 

10 
91 
70 

.27 

3 

100 
69 

.20 

4 
90 
71 

6.56 
391 
69.3 
64.9 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

2 

o 
a 

uuun  1 1 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  ELEVATION 

1 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP.  1 

ft 

s 

.  EVAP. 

ABScVlLLC  1  NNM 

JOHN  S  RICHBURG 

ADO  SON 

t» 

WINSTON 

IT  11 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

ALBEATA 

01  *c 

07 

WILCOX 

32  1* 

B7  25 

171 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

ALBCRTVILLE  2  5E 

OlAB 

MARSHALL 

1] 

06  10 

1140 

9A 

ALA.  COMMUNITY  NETWORK 

ALCXANDCfl  CITY  6  NE 

J?  99 

DOUGLAS  M,  SANFORO 

33  07 

7A 

MRS*   CmERRY  J,  HERNOON 

ANDALUSIA  1  NW 

31  19 

96  30 

26( 

8A 

8A 

JAMES  P.  Gl LL I S 

0272 

33  35 

65  91 

MID 

HID 

J* 

FED*  AVIATION  AGENCY 

87  13 

900 

7A 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

0369 

11 

33  15 

84  50 

1080 

7A 

7A 

C  H 

GEORGE  M.  BURNS 

39  51 

86  20 

JOHN  T .  SWINDALL 

ATHENS  2 

039! 

0] 

LIMESTONE 

i: 

86  59 

710 

9A 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

ATHORE  1  SW 

OAOT 

ESCAMBIA 

31  01 

:  H 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUfiURN  )  SM 

OA22 

05 

LEE 

1] 

52  3* 

95  31 

730 

SA 

8A 

MRS*  MARTHA  I.  MOORE 

AUTAUGAV1LLE    }  N 

0A43 

o: 

AUTAUGA 

37  2* 

200 

J.  B.  NEIGHBORS 

SANKHCAt)  LOCK  AND  DAM 

0503 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTf 

30 

26t 

7P 

BELLE  MISA  2  H 

0651 

LIMESTONE 

11 

86  53 

600 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

33  *e 

67  36 

492 

: 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  i  5SX 

JEFFERSON 

533 

6P 

6A 

JAMES  E*  MC  CRAVY 

i> 

8*  07 

570 

OSCAR  W*  lOCKRIDGE 

BULINCSLEV  1  se 

OB23 

0 ; 

AUTAUGA 

32  39 

420 

JOHN  R|  THOMAS 

niRH INGHAM  MB  AP 

0831 

52 

JEFFERSON 

06  45 

620 

MID 

MI( 

:  Hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

095T 

MARSHALL 

3*  13 

06  10 

1070 

c 

B1AKTLEV 

CREflSMAW 

31  35 

27* 

8A 

R.  E.  HENDERSON 

BREwTON  3  SSE 

31  0* 

07  03 

95 

4P 

MRS.  CLARA  T,  PEAVY 

BRIDGEPORT  2  W 

li 

660 

5P 

MISS  M.   LOUISE  JONES 

8R00KW00D 

TUSCALOOSA 

33  16 

07  17 

609 

7* 

MRS*  WILLIE  M*  STYRON 

BRUMDl DOE 

PIKE 

31  *5 

510 

IS 

GEORGE  L  HICKS 

12BI 

SHELBY 

33  09 

540 

5P 

5P 

CAWEi  )  NW 

1301 

WILCOX 

32  02 

07  20 

225 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

01 

CLARKE 

i: 

31  55 

93l 

: 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL   2  Ntl 

1  32h 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

05  41 

660 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

WALKER 

33  5* 

67  32 

43a 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CHEROKEE 

3*  06 

620 

7A 

DON  R.  WATSON 

CENIREVILLE 

1520 

61B6                 1  i 

32  57 

07  no 

274 

7A 

MuEY  COL Burn 

WASHINGTON  13 

31  30 

OB  15 

265 

5P 

GRADY  C.  YOUNG 

TALLADEGA  7 

33  17 

06  22 

480 

6i 

ALABAMA  POWER  CO. 

TALLADEGA  7 

33  17 

06  20 

418 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CLAI BORNE 

1690 

>tONROE               '  1 

31  32 

67  31 

183 

7A 

CHILTON  T 

32  51 

06  30 

980 

;; 

MARION  M.  EASTCRLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR  % 

31  55 

69  20 

596 

It 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

COOEN 

1S03 

00 

MOBILE  9 

30  23 

121  5P 

5P 

AGNES  C*  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1B07 

GENEVA             1  9 

31  11 

69  56 

290 

6A 

HENRY  F*  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1S19 

COLBERT 

67  90 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1SA9 

02 

DE  KALB 

3*  19 

65  52 

7A 

f 

6.  W,  APPLETON 

COLUMBIA 

1065 

07 

HOUSTON 

31  17 

05  07 

?A 

INACTIVE  9/1/66 

CORDOVA 

0^ 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108.   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. — ^ow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  tn  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"   table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,    and  snowfall   In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,    when  published,    are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .  Max  and  min  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllraatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.    Include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  iu  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Fainting  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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7* 

2 

14 

0 

0 

0 

2.64 

.69 

1 

.0 

0 

7 

2 

0 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

88.0 

66.5 

77.3 

60 

5* 

1 

15 

0 

0 

0 

1.75 

.73 

22 

'2 

0 

4 

1 

0 

NEW  MARKET  2 

84. 3M 

61. eM 

73. IM 

92 

1 6 

56 

7* 

1 

0 

0 

0 

7.38 

2.36 

23 

.  0 

0 

u 

3 

2 

RED  BAY 

87.3 

65.9 

76.6 

94 

23* 

58 

J. 

16 

0 

0 

0 

6.07 

2.44 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

REDSTONE  ARSENAL 

83.8 

62.3 

73.1 

94 

18 

54 

7 

8 

6 

0 

0 

0 

3.37 

1.21 

28 

.0 

0 

9 

1 

1 

RUSSELLVILLE  2 

8S.1 

60.2 

72.7 

55 

12* 

4 

6 

0 

0 

0 

3.49 

1.58 

0 

4 

4 

1 

WATERLOO 

87.3 

62.8 

75.1 

96 

19. 

52 

10 

1 

12 

0 

0 

0 

2.67 

.97 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

75.3 

-  2.4 

4.01 

.50 

,0 

•       •  • 

ADDAI    A^U  1  AAI 

nuUN  1  A  1  ii9                        U  £ 

ALBERT V I LLE  2  SE 

84.3 

62.6 

73.6 

-  2.6 

91 

19 

54 

3* 

12 

5 

0 

0 

0 

4.00 

.12 

1*55 

29 

,0 

0 

6 

3 

1 

BESSEMER   3  SSw 

87.0 

64.7 

75.9 

95 

20* 

59 

3 

2 

9 

u 

0 

0 

7.02 

2.22 

30 

.0 

0 

11 

7 

1 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

86.7 

65.6 

76.2 

-  3.2 

94 

20* 

59 

2 

2 

10 

0 

0 

0 

4.37 

.36 

1  .58 

2 1 

.0 

9 

2 

1 

BRIDGEPORT  2  W 

85.  1 

61.2 

73.2 

92 

16 

55 

7* 

4 

4 

0 

0 

0 

3.59 

.02 

1.25 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

GUNTERSV I LLE 

86.9 

64.4 

75.7 

94 

16 

^ 

2 

7 

0 

0 

0 

4.45 

2.32 

29 

.0 

0 

5 

3 

1 

ONEONTA 

85.3 

62.5 

73.9 

93 

19 

56 

3 

^ 

9 

0 

0 

0 

3.55 

,75 

4 

,0 

0 

9 

2 

0 

SAINT  BERNARD 

84.8 

63.7 

74.3 

-  2.1 

93 

19 

57 

3 

8 

8 

0 

0 

0 

4.30 

,49 

1,27 

29 

,0 

0 

7 

4 

1 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

83.1 

61.9 

72.5 

90 

20* 

52 

2 

13 

3 

0 

0 

0 

5.59 

2,27 

29 

,0 

0 

8 

3 

2 

SCOTTSBORO 

VALLEY  HEAD 

81.4 

60.7 

71.1 

-  4.2 

90 

19 

53 

3* 

15 

1 

0 

0 

0 

7.57 

3,75 

2,42 

30 

.0 

0 

11 

5 

2 

DIVISION 

74.0 

-  2.8 

4.94 

1,11 

.0 

«       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

91.2 

66.3 

79.8 

96 

20 

60 

4 

0 

19 

0 

0 

0 

2.16 

1,40 

26 

.0 

0 

2 

2 

1 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

88.3 

63.9 

76.1 

97 

21* 

59 

9 

0 

15 

0 

0 

0 

3.03 

,85 

24 

.0 

3 

0 

CENTREVlLLE 

ah*  ^ 

-  2.1 

96 

21* 

19 

0 

0 

Q 

4.77 

40 

1  ,67 

25 

,0 

0 

6 

5 

1 

CL ANTON 

64*7 

75*7 

-  3.2 

98 

20 

58 

,19 

30 

•  0 

0 

7 

3 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

84*1 

60*4M 
• 

72*5M 
• 

95 

16* 

j§ 

9* 

9 

5 

0 

0 

0 

3.  50 

.78 

28 

,0 

0 

7 

3 

0 

FAYETTE 

89. 6M 

63. IM 

76. 4M 

97 

19 

57 

9 

0 

0 

0 

0 

,0 

0 

HALEYVILLE 

86.3 

62.6 

74.5 

93 

26* 

56 

9* 

3 

11 

0 

0 

0 

3.05 

.86 

1 

,0 

0 

6 

3 

0 

u AM  T  1  TDM    ^  ^ 

87.2 

61.0 

74.  I 

95 

19 

54 

9 

I 

16 

0 

0 

0 

2.92 

1  .00 

1 

,0 

0 

5 

1 

1 

JASPER  ^  N 

95 

19 

13 

0 

0 

0 

2.06 

28 

,0 

1 

phativille 

89!l 

65I1 

77!' 

-  1.8 

97 

20* 

56 

9 

0 

17 

0 

0 

0 

8.91 

4,77 

3.30 

1 

,0 

0 

6 

3 

3 

ThORSBY  EXP  STATION 

87.1 

64.3 

75.7 

97 

19 

56 

2 

1 

6.46 

1.79 

29 

,0 

0 

8 

S 

3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

89. S 

67.9 

78.7 

98 

19 

61 

9 

0 

19 

Q 

0 

0 

3.11 

1.96 

30 

,0 

0 

6 

1 

1 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

90.3 

65.5 

77.9 

-  1.7 

98 

29 

58 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

1.63 

-  1,97 

,50 

30 

,0 

0 

6 

1 

0 

VERNON 

90.2 

63.6 

76.9 

97 

19 

58 

9* 

0 

22 

0 

0 

0 

4.43 

2,30 

23 

•  0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

6.2 

-  2.3 

4 

* 

■  ,03 

•  0 

*       *  * 

EASTERN  VALLEY  0^ 

ANNISTON  FAA  AP 

86.2 

63.3 

74.8 

95 

16 

53 

25* 

5 

10 

0 

0 

0 

4.36 

1.50 

24 

,0 

0 

9 

4 

1 

CALERA  2  SW 

88.0 

65.6 

76.9 

97 

21 

57 

0 

14 

0 

0 

0 

5.04 

1.12 

1.78 

22 

,0 

0 

6 

4 

2 

CENTRE  5  SW 

86.1 

62.9 

74.5 

95 

19* 

54 

2 

9 

0 

0 

0 

28 

,0 

0 

9 

5 

0 

CHILDERSBUR&  "TR  PLANT 

87.5 

62.6 

75.1 

96 

21* 

55 

' 

1 

6 

0 

0 

0 

4*A7 

29 

,0 

0 

5 

4 

3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

85.5 

65.0 

75.3 

-  2.3 

94 

16 

8 

0 

0 

0 

5*39 

1  72 

25 

,0 

0 

9 

5 

1 

PELL  CITY   I  NNE 

65.4 

61.1 

73.3 

94 

22* 

55 

10* 

7 

7 

0 

0 

0 

4.80 

1.40 

29 

,0 

0 

8 

4 

1 

SYLACAUGA  4  NE 

66.9 

62.5 

74.7 

94 

20* 

57 

9 

1 

8 

0 

0 

0 

6.38 

2.26 

30 

,0 

0 

8 

5 

2 

TALLADEGA 

66.8 

64.0 

75.4 

-  2.7 

95 

19 

57 

2 

1 

6 

0 

0 

0 

4.26 

,02 

1.57 

30 

.0 

1 

DIVISION 

75.0 

-  2.6 

4.93 

,87 

,0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

1.53 

29 

ASHLAND 

84.1 

61.3 

72.7 

92 

21* 

50 

3 

15 

4 

0 

0 

0 

4.70 

.0 

0 

7 

3 

2 

AUBURN  3  Sh 

88.9 

64.1 

76.5 

-  2.3 

98 

20 

57 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

5,70 

1,82 

1.43 

25 

.0 

0 

6 

5 

1 

CAMP  MILL   2  NK 

85.9 

63.6 

74.6 

93 

20* 

54 

2 

5 

8 

0 

0 

0 

6.43 

1.51 

4 

.0 

0 

12 

6 

2 

HEFLIN 

66.2 

58.3 

72.3 

95 

21 

47 

4 

8 

9 

0 

0 

0 

4,08 

,66 

29 

.0 

0 

8 

3 

0 

LAFAYETTE 

66.7 

64.2 

75.5 

95 

20 

54 

2 

5 

13 

0 

0 

0 

7.94 

1,80 

30 

.0 

0 

10 

MARTIN  DAM 

66.2 

64.  rM 

75. 5M 

94 

20 

57 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

5.54 

1,79 

1,27 

4 

.0 

0 

4 

1 

OPELIXA 

66. 4M 

61.9 

74. 2M 

95 

21* 

56 

11* 

6 

13 

0 

0 

0 

3.95 

,61 

5 

.0 

0 

0 

ROCKFORD  2  NNN 

66.5 

60.5 

73.5 

94 

22* 

54 

3 

6 

7 

0 

0 

0 

7.65 

1,88 

30 

.0 

0 

10 

5 

3 

ROCK  MILLS 

66.5 

61.3 

73,9 

95 

22* 

54 

9* 

7 

10 

0 

0 

0 

5,39 

1,16 

4 

,0 

0 

12 

5 

1 

DIVISION 

74.3 

-  3.9 

5,76 

1,79 

,0 

Sm  R«l«r«nc*  NotM  Following  Slallon  Ind*x 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
JUNE  1967 

CONTtNUED  


Temperature 

Precipitation 

Stotlon 

o  ,i 
>  3 

<  5 

Averoge 
Minimum 

Averoge 

Departure 
From  Normal 

Higtiest 

a 

Lowest 

Dale 

£ 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doys 

Mox. 

Min. 

Totol 

Max.  Depth 

g 
o 
° 

Dale 

1    .10  or  More  | 

1    .50  or  More  ] 

1 .00  or  More 

°  J 

s  < 

•    •  • 

PRAIRIE  06 

OAYTON 

89  •  7 

67.2 

78.5 

99 

20 

61 

5* 

0 

22 

0 

0 

0 

2.07 

.78 

2* 

.0 

0 

5 

2 

0 

DEMOPOLIS  LOC<   AND  DAM 

66.9 

78.* 

98 

20 

63 

11* 

0 

17 

0 

0 

0 

1.39 

-  2.06 

.50 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

GAINESVILLE 

89  •  £ 

67.0 

78.1 

96 

22. 

62 

9* 

Q 

19 

0 

0 

0 

1.10 

.72 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

GREENSBORO 

90. 7M 

67.5 

79, IM 

-  1.0 

99 

19 

62 

* 

0 

19 

0 

0 

0 

2.0* 

-  1.15 

.8* 

2  3 

.0 

0 

* 

2 

0 

HAYNEVILLE 

65, 7M 

76, 9M 

2 

15 

0 

0 

0 

3.2* 

.68 

2* 

.0 

0 

6 

* 

0 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

89.6 

65,6 

77,7 

98 

20 

60 

3 

0 

1 8 

0 

0 

0 

3.80 

1.37 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

MINTER   3  NW 

66.9M 

65, OM 

76, OM 

60 

*♦ 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

MUNIyUMtKT    WD    Mr  M 

88*2 

68.8 

78,5 

-  .9 

97 

20 

60 

2 

1 

18 

0 

0 

0 

3.69 

-  .*8 

1.05 

29 

.0 

0 

8 

3 

1 

SELMA 

90.^ 

67.8 

79,* 

-  ,8 

99 

20 

59 

11 

0 

° 

° 

5.23 

l.*9 

1.53 

25 

.0 

0 

9 

5 

1 

TUSKE6EE  3  S 

UNION  SPRINGS 

88.0 

61.7 

7*. 9 

•  *,* 

98 

2  1 

53 

11 

3.83 

.03 

1.25 

29 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

77,8 

-  2,0 

2.93 

-  .83 

.0 

ft       *  * 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

90#  5 

65.8 

78.2 

97 

2  \ 

61 

11. 

- 

J: 

*.18 

1.05 

25 

.0 

0 

9 

* 

I 

ATMORE  1  SW 

68.0 

79.3 

99 

26 

63 

7. 

0 

1 9 

° 

*.90 

2.85 

2 

.0 

Q 

* 

3 

2 

BRANTLEY 

90  «  9 

6*,1 

77,5 

99 

21. 

57 

12 

Q 

2* 

0 

0 

0 

6.01 

1.73 

1.96 

25 

.0 

0 

9 

* 

3 

BREWTON  3  SSE 

92.3 

65.3 

78,8 

.0 

101 

26* 

58 

7 

0 

22 

0 

0 

0 

6.00 

.80 

2.*5 

29 

.0 

0 

6 

3 

3 

CAMDEN  3  NW 

90.7 

65.7 

78,2 

98 

20 

60 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

*.76 

3.00 

2 

.0 

0 

8 

1 

1 

CHATOM  3  N 

91. o 

66.5 

79,2 

99 

20 

62 

13* 

.93 

.70 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

CLAYTON 

66.7 

75,5 

92 

21* 

58 

3 

^ 

^ 

5.5* 

1  .*8 

1.80 

5 

.0 

Q 

8 

3 

2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

85.7 

71.3 

78,5 

96 

20 

6* 

3* 

0 

it 

0 

0 

0 

6.3* 

2.19 

1.11 

28 

.  0 

0 

13 

7 

1 

ENTERPRISE  3  NW 

88.0 

67.6 

77,8 

96 

2 1 

61 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

5.15 

2.00 

.0 

0 

8 

* 

2 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

88.8 

6<>.6 

76,7 

98 

21* 

52 

3 

3 

17 

0 

0 

0 

6.29 

1.71 

23 

.0 

° 

8 

5 

2 

EVERGREEN 

89.5 

66.  1 

77.8 

98 

23 

60 

12. 

18 

0 

0 

0 

5.50 

1.70 

2 

•  0 

0 

10 

* 

1 

FRISCO  CITY 

90.9 

67,7 

79.3 

100 

27 

62 

3 

21 

0 

0 

0 

2.3* 

-  2.75 

1.27 

2 

.0 

0 

6 

1 

1 

GENEVA 

90.9 

67,8 

79.* 

100 

21 

62 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

3.59 

-  ,65 

.75 

29 

.0 

0 

8 

* 

0 

GILBERTOWN 

91.0 

65,* 

78.2 

99 

60 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

.83 

.68 

.0 

0 

1 

1 

0 

GREENVILLE 

87.7 

66,6 

77.2 

•  3.0 

96 

20 

59 

3 

0 

1* 

0 

0 

0 

*.  19 

-  ,18 

1.18 

.0 

0 

10 

3 

1 

HEADLAND 

87  7 

67.* 

77.6 

96 

21 

59 

3 

3 

13 

0 

0 

0 

6.39 

1.30 

27 

.0 

0 

11 

5 

3 

HIGHLAND  HOME 

88.3 

65.9 

77.1 

-  2.2 

98 

21 

59 

3 

3 

15 

0 

0 

0 

3.*3 

-  1.36 

.81 

30 

.0 

0 

10 

2 

0 

NATCHEZ 

90.3 

65.0 

77.7 

98 

26. 

59 

12. 

0 

3.10 

1.23 

29 

.0 

0 

7 

2 

I 

OZARK  6  NNM 

88.6 

65,7 

77.2 

-  2.8 

98 

28. 

57 

2 

0 

1 5 

0 

0 

0 

7.36 

2.93 

2.00 

2* 

.0 

0 

12 

6 

3 

THOMASVILLE 

88.8 

68.2 

78.5 

•  .8 

98 

27. 

62 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

1.81 

-  2.13 

.61 

.0 

0 

5 

2 

0 

TROY 

87.5 

67.2 

77.* 

-  2.0 

97 

20 

59 

2 

0 

8 

0 

0 

0 

3.9* 

.57 

1.60 

5 

.0 

0 

9 

2 

1 

WHATLEY 

93.5 

66.* 

80.0 

100 

25 

58 

6. 

Q 

23 

0 

0 

0 

2.55 

1.60 

29 

.0 

0 

* 

1 

\ 

DIVISION 

78.1 

-  1.6 

*.32 

-  .1* 

.0 

«       II  tt 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

89.7 

69.8 

79.8 

97 

26 

63 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

6.67 

1.2* 

9 

.0 

0 

10 

8 

I 

CODEN 

89.9 

70,* 

80.2 

95 

26 

6* 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

*.*6 

2.29 

2 

.0 

0 

5 

3 

2 

FAIRHOPE   2  NE 

89.3 

70,9 

80.1 

.1 

96 

26 

63 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

*.33 

-  1.86 

1.73 

9 

.0 

0 

10 

1 

1 

FORT  MORGAN 

87.1 

75,7 

81.* 

92 

26 

67 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

2.75 

1.25 

3 

.0 

0 

3 

2 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

92.1 

72,8 

82,5 

1.0 

100 

26 

68 

6* 

0 

2* 

0 

0 

0 

2.88 

-  3.35 

.6* 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

ROBERTSDALE  1  E 

91.6 

69.2 

80,* 

97 

27. 

6* 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

3.6* 

-  3.19 

1.3* 

27 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

80,7 

.6 

*.12 

-  1,75 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BREWTON  3  SSE 

101 

DATE 

26. 

LOWEST  TEMPERATURE 
HEFLIN 

*7 

DATE 

0* 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
ABBEVILLE   1  NNW 

1*.92 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MELVIN 

.6* 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
LOUISVILLE 

*.00 

DATE 

05 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


NORTHERN  VALLEY  0 

ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE    1  N 
FLORENCE 

HOOOES 

MUNTSVILLE  MB  AP 
HAD  I  SON 
MOULT ON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEN  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


ALBERTVILLE  2  St 
BESSEMER  i  SSM 
BIRMINGHAM  MB  AP 
BOAZ 

BBIOGEPORT  2  M 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

MAGELLA 
ONEONTA 
PALMERDALE  2  M 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT   SUBSTA  AU 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
mARRIOR 


UPPER  PLAINS 


03 


ALlCEVlLLE 
ARLEY   3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 
BILLINGSLEY   1  SE 

BROOKMOOO 
CARBON  HILL 
CENTHEVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVlLLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  H 
LAY  DAM 

MEHT2  PQNDVILLE  TOwEH 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTEHSVILLE  2  SSE 
PRATTVlLLE 
REFORM 

THQRS8Y  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

mEST  SLOCTON 
M INF  I  ELD  2  Sm 


EASTERN  VALLEY  0« 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  *  M 
CALERA  2  SM 
CENTRE  5  5W 
CHlLOEHSBURG 

CHILDERSBURG  MTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sd 
LEESBUHG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   i  NNE 

sylacauga  «  ne 
talladega 
malnut  grove 


PIEDMONT  Plateau 

ALEXANDER  CITY  6  Nl 

aShland 

AUBURN  3  Sn 
CAMP  HlLL  2  NM 
OADEVILLE 

DELTA 
hEFLIN 
HIGHTOMER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELUA 
ROCKFORD  2  NNM 
ROCK  MILLS 
THURLOM  DAM 

MAOLEY 
HETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


Day  of  Month 


i2 

1  1 

2  1 

3 

4 

1 

1 

6 

7 

8  I  9 

10  1  11 

12 

13  1 

.4| 

15 

16 

17 

IB 

19  1 

13  1 

20  1 

21 

22 

23  j 

24 

I'.ll 

.06 

1^42 

.16 

•  65 

.09 

.35 

1*7 

.16 

•  01 

T 

•  46 

.10 

•  24 

.69 

.49 

2. 'J 

.59 

•  06 

7 

.06 

.11 

.40 

•  47 

•  07 

7 

•  24 

.34 

^,»^ 

.91 

.01 

•  04 

•  65 

.39 

•  04 

.70 

•  34 

U49 

.07 

•  08 

«.20 

7 

7 

7 

7 

.32 

•  61 

.15 

•  34 

.06 

.36 

•  22 

.32 

•  31 

2.64 

!69 

.02 

•  27 

.03 

.21 

.32 

.06 

1.75 

T 

T 

•  06 

7 

.29 

.73 

.05 

T.sa 

.67 

.60 

•  10 

7 

.01 

7 

.40 

.25 

.40 

2.36 

•  20 

6.07 

.01 

•  10 

.22 

3.37 

•  14 

.01 

T 

•  05 

.16 

.34 

^.27 

.13 

•  49 

3.«9 

1.56 

.65 

.06 

2.67 

•  13 

7 

.63 

.22 

.95 

7!o2 

!66 

.64 

.26 

T 

.64 

.60 

.56 

».37 

T 

.72 

.16 

T 

1.56 

.19 

•  29 

2.69 

.40 

.06 

.12 

.14 

.65 

.03 

3.59 

.42 

T 

.32 

T 

.16 

.20 

•  03 

7 

5  90 

.25 

.19 

.27 

.29 

1.66 

•  13 

.35 

.91 

T 

.17 

7 

.03 

.06 

T 

.80 

.40 

.05 

.44 

>.>5 

•  78 

T 

.27 

T 

7 

7 

.30 

.78 

3.65 

.25 

7 

.66 

.02 

.42 

.68 

.02 

5.62 

.62 

.92 

•  09 

•  02 

.91 

.75 

.79 

3.55 

.40 

7 

.75 

7 

•  20 

•  45 

.15 

.15 

.25 

.65 

3.60 

.35 

.10 

.90 

«.30 

.93 

.05 

.12 

.04 

.57 

.04 

.21 

5.59 

.22 

.30 

•  05 

1.11 

.40 

.64 

.02 

7.65 

.69 

•  55 

.06 

.10 

.07 

1.30 

.05 

.71 

.  38 

.57 

4I56 

.79 

I02 

1.22 

.13 

3.76 

!56 

T 

.92 

.14 

5.37 

1.25 

1.43 

.79 

.25 

3.03 

.64 

.03 

•  03 

.12 

.85 

6.22 

.69 

7 

.69 

•  02 

7 

7 

.70 

.02 

.26 

.58 

7.66 

.30 

.15 

7 

7 

•  70 

7 

7 

1.95 

1.55 

«.69 

1.03 

7 

.03 

.01 

6.77 

.11 

.02 

.12 

.82 

.73 

.50 

».*3 

.67 

7 

T 

.45 

.56 

3.«3 

.95 

•  10 

.18 

.02 

3.50 

.20 

.24 

.44 

.02 

.41 

3.60 

!40 

.25 

.20 

1.03 

6.25 

1.17 

•  09 

2.30 

.04 

.17 

3.05 

.66 

.20 

.75 

1  00 

02 

07 

35 

* 

.02 

.01 

.09 

♦  .51 

.60 

.02 

.05 

.14 

.13 

.27 

7.01 

.66 

.01 

.04 

.26 

•  06 

.76 

1.05 

.05 

2.67 

.44 

.06 

.04 

.15 

.86 

.75 

.08 

7.05 

.36 

•  03 

.31 

•  10 

.31 

1  .49 

•  69 

.66 

l.kl 

.36 

.09 

.04 

.06 

.14 

7 

.04 

.24 

.18 

3.77 

.40 

T 

.70 

.05 

1.06 

6.91 

3.30 

.03 

.26 

.02 

.12 

.02 

.29 

2.96 

1.46 

.02 

.35 

.79 

6.46 

.60 

•  03 

.10 

•  03 

1.14 

.77 

.11 

3.U 

T 

T 

.15 

7 

.03 

.22 

.10 

1.63 

.35 

•  03 

.17 

.23 

♦  .<.3 

.75 

.40 

2.30 

1.90 

•  30 

.50 

<>.16 

.66 

.02 

.67 

.15 

.56 

•  10 

.07 

.41 

1.50 

i'.lt 

.13 

.55 

1.82 

.41 

.07 

.1 1 

S.0<. 

.37 

1.78 

•  64 

1.26 

4.40 

.54 

.13 

.26 

.30 

.02 

7 

T 

.73 

7 

.05 

•  14 

.61 

4.40 

.62 

.75 

•  12 

4.62 

.54 

.06 

.09 

.06 

1.03 

•  21 

•  02 

5.97 

.30 

.14 

•  44 

.75 

.11 

.81 

•  06 

3.93 

!29 

T 

T 

.46 

.82 

.60 

•  69 

7 

5,63 

.72 

.17 

.02 

.45 

•  01 

1.91 

•  05 

•  04 

6.17 

.40 

T 

T 

T 

7 

7 

2.46 

.60 

•  42 

4.60 

.26 

.70 

.04 

.91 

•  72 

6.3E 

.62 

T 

.03 

T 

.12 

•  07 

7 

1.14 

.09 

.13 

•  97 

.59 

.02 

•  02 

.36 

.06 

3^37 

.57 

•  40 

4.70 

.45 

.13 

.09 

.13 

.08 

1.13 

.66 

t 

•  02 

5.70 

.77 

.63 

•  08 

X 

7 

.17 

7 

T 

6.43 

.22 

.04 

.03 

1.51 

.13 

.70 

.12 

.10 

.56 

•  12 

6.0T 

•  20 

.26 

.90 

.73 

.10 

•  25 

.01 

.20 

•  19 

3.13 

•  34 

.09 

.07 

.54 

.02 

•  48 

.12 

4.0s 

.05 

.43 

•  38 

.55 

'75 

•  12 

4.57 

•  93 

.52 

1.52 

.03 

•  62 

.12 

.02 

4.66 

•  21 

.29 

.02 

.43 

1.34 

.73 

•  05 

7.94 

•  63 

1.20 

•  10 

.67 

.10 

.12 

.17 

.12 

5.54 

.17 

.30 

.02 

1.27 

.10 

•  06 

•  02 

.05 

.46 

.49 

.68 

3.95 

.07 

.32 

.04 

.35 

.61 

.06 

7 

.06 

T 

.06 

.12 

7.65 

.32 

.22 

7 

.36 

7 

1.15 

.94 

.70 

5.69 

•  54 

.02 

.04 

1.16 

.14 

7 

•  14 

.37 

.56 

.03 

.15 

.96 

3.90 

.44 

.63 

.02 

.18 

.40 

.56 

.37 

4.5* 

.21 

•  01 

.07 

1.06 

.05 

.39 

6.60 

.69 

•  17 

.16 

7 

7 

T 

.85 

.50 

.45 

U34 

6.76 

•  05 

U54 

1.39 

.08 

.03 

•  68 

.11 

.19 

.38 

25     26  27 


28     29  30 


.13   1.25  .36 


1.30  2.10 
1.92  .12 


.04 
2.54 
1.72 


1.12  .49 

.42  .321 

1.05  1.4g{ 

.50  .95  1.10 
.27  1.78 

.60 

.25  1.63 


.85  1.20 


.63 


.46 


.37  .46 

.62  .15 

.24  2.26 

1.93 


1.79  1.73 


1.61  1.30 
1.64  1.11 


1.93  .431 


.06 


.44 


.22 


.17  1.23  .60 
.14  1.75  .851 

.72 

.13 
.62 

1.21   1.00  1.60< 

.66  .69  .46 
.43  .65  .401 
.45   1.50  1.66 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


To 

1 

2  I 
 '- 

3 

4 

S 

 ^ 

6 

7   1  8 

 '  

1  9 

-'  

10  1 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1  18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

X 

31 

2.2« 

.85 

•  19 

03 

07 

OS 

1  02 

2.07 

.50 

•  OS 

.14 

.29 

•  76 

.09 

.9( 

•  22 

1.39 

•  23 

•  19 

.17 

.04 

•  26 

2.70 

•  72 

•  10 

1.00 

.95 

UIO 

T 

T 

.24 

•  14 

7 

7 

2.0* 

•  31 

08 

01 

64 

05 

3.24 

.65 

•  06 

.01 

.19 

.02 

.25 

•  01 

T 

•  02 

f 

T 

.68 

.02 

T 

•  09 

2.24 

•  31 

.41 

.56 

.39 

.46 

•  28 

.10 

2.07 

.55 

.59 

.13 

.35 

•  14 

3. BO 

.19 

•  01 

T 

T 

.12 

.07 

.21 

.60 

.30 

.83 

.02 

•  06 

1.37 

10.0! 

.06 

•  14 

.45 

.38 

2.29 

7 

2.15 

.51 

•  12 

U29 

U14 

1.52 

5.79 

•  02 

.34 

.03 

1.64 

1.02 

.48 

•  07 

•  43 

U2I 

.99 

.20 

•  68 

•  05 

.08 

•  21 

- 

- 

.07 

.31 

.27 

3.69 

.14 

*26 

.06 

T 

T 

.37 

.03 

.79 

7 

.04 

.21 

•  18 

1.09 

.96 

3.69 

.21 

•  35 

.63 

•  05 

.07 

.18 

.14 

.11 

.14 

1.09 

•  49 

.39 

S.39 

•  35 

•  63 

.18 

•  20 

•  06 

.70 

1.09 

.04 

.35 

.47 

.79 

•  41 

5.97 

.02 

•  25 

•  13 

.43 

1.85 

1.73 

.25 

.10 

.30 

•  91 

5.23 

•  34 

•  05 

•  02 

T 

.05 

•  17 

•  25 

.70 

•  66 

1.53 

T 

.14 

•  66 

•  66 

4.72 

•  25 

•  64 

.28 

.78 

1.45 

.50 

•  79 

•  07 

•  20 

•  09 

.07 

.  1 1 

•  55 

.35 

.11 

•  13 

•  20 

U29 

.97 

2.95 

•  10 

.10 

1^60 

•  09 

•  10 

T 

1.63 

•  53 

.52 

^56 

.22 

4.92 

•  19 

1.86 

•  26 

1.45 

1.56 

.31 

•  60 

•  26 

3.02 

.57 

2.61 

•  04 

*  12 

2.19 

.49 

T 

.02 

T 

•  11 

.62 

.01 

4.18 

•  03 

.55 

.03 

•  20 

.10 

T 

•  10 

•  22 

.60 

1.09 

.06 

•  49 

.79 

4.90 

1.27 

2.85 

T 

•  52 

.02 

.09 

T 

.11 

T 

T 

•  01 

.03 

6.01 

.08 

•  10 

.03 

.18 

•  10 

•  62 

.34 

1.96 

1.42 

U03 

.19 

6.00 

1.01 

1.66 

•  30 

.03 

.11 

07 

3.00 

•  02 

•  12 

•  18 

.33 

.72 

T 

.04 

.60 

•  11 

.35 

.05 

.09 

.28 

,01 

7 

.02 

4.76 

T 

.32 

.27 

7 

7 

.29 

.20 

•  30 

•  03 

.11 

.93 

.70 

•  20 

•  03 

1.53 

67 

05 

04 

.05 

•  49 

5.54 

1 ,78 

•  30 

.45 

3.59 

•  15 

1.06 

.60 

.66 

•  10 

6.  14 

.66 

•  30 

•  12 

.67 

.19 

.  1  1 

•  IB 

•  10 

.11 

.26 

1.99 

.18 

.20 

.96 

•  16 

•  20 

1.20 

6.34 

•  51 

.12 

.72 

•  03 

T 

.12 

.67 

.26 

.02 

.99 

1, 11 

•  22 

.12 

3.73 

.60 

.42 

.37 

.40 

•  4B 

•  57 

•  94 

.35 

5.15 

2  .00 

.14 

03 

.10 

1.02 

•  28 

•  13 

•  07 

7 

6.29 

.60 

•  01 

.27 

•  31 

T 

T 

!06 

T 

.31 

1.71 

.52 

•  90 

.01 

7 

•  01 

1.58 

5.50 

.15 

1.70 

•  78 

•  21 

•  09 

•  23 

.08 

.56 

•  20 

.40 

•  28 

.82 

2.34 

.11 

U27 

•  26 

•  16 

.05 

.04 

.10 

7 

.35 

3.59 

•  30 

•  02 

•  29 

•  12 

T 

.05 

.01 

.10 

•  09 

•  71 

.75 

.54 

8.33 

•  09 

1.76 

.11 

•  30 

T 

•  15 

.19 

•  07 

.50 

T 

1.93 

2^05 

!29 

1.29 

.83 

.68 

.07 

I 

7 

.08 

7 

4.19 

.22 

1.18 

.03 

•  11 

.13 

•  29 

.22 

.07 

.04 

.03 

.61 

.93 

.48 

.21 

.04 

6.39 

.92 

1.25 

•  23 

1.04 

.61 

.16 

.02 

.36 

.10 

.19 

.07 

1.30 

.12 

3.43 

•  06 

.59 

.10 

.40 

.31 

.  1 1 

.11 

.03 

.29 

.38 

.24 

7 

.61 

1.60 

•  4B 

.37 

.27 

.01 

.02 

.45 

T 

2.90 

.34 

.72 

.33 

.04 

.44 

.15 

t 

.13 

.04 

.57 

•  14 

9.19 

.60 

.23 

•  35 

4.00 

.73 

.05 

1.12 

•  12 

.05 

.04 

.56 

.43 

.44 

•  47 

.64 

.45 

.12 

.07 

3.31 

•  01 

1.63 

.16 

T 

T 

X 

.61 

•  05 

3.10 

•  10 

•  24 

.66 

T 

.35 

.21 

.03 

.23 

'.Of 

T 

l!23 

4.83 

•  55 

•  38 

1^04 

.39 

.14 

T 

.03 

.32 

•  08 

.52 

.55 

•  31 

.74 

.05 

•  28 

7.36 

•  45 

•  56 

.41 

•  02 

.22 

1.01 

•  11 

UU 

2.00 

.20 

.10 

.04 

•  56 

.92 

•  32 

.60 

3.45 

T 

•  64 

.22 

.16 

.09 

T 

.44 

.30 

.09 

7 

.54 

.58 

•  39 

2.71 

•  08 

•  18 

1.12 

.10 

•  07 

.30 

.38 

.38 

.16 

.12 

3.13 

•  19 

•  16 

.  10 

.02 

.05 

•  25 

.05 

•  40 

.15 

1.44 

.12 

1.81 

•  51 

•  35 

•  61 

.01 

T 

.11 

.09 

.  17 

3.94 

•  06 

•  15 

1.60 

,18 

.04 

•  23 

.23 

.34 

.16 

.57 

.36 

5.13 

•  20 

10 

•  15 

.25 

.38 

2.55 

•  26 

•  23 

!46 

1.60 

6.67 

•  33 

•  80 

•  57 

1.24 

.63 

•  14 

.56 

.87 

•  57 

•  94 

4.46 

1,00 

2^29 

•  54 

.12 

.06 

.25 

.06 

.08 

•  02 

4.33 

•  45 

•  21 

•  34 

.20 

1.73 

.46 

.24 

•  10 

.09 

.15 

.06 

•  26 

2.76 

1.05 

1.25 

•  45 

2.45 

1.50 

.20 

•  30 

.10 

.35 

T 

T 

T 

2.88 

•  07 

.37 

.64 

T 

T 

.03 

.03 

.02 

.62 

.03 

.46 

•  43 

.11 

.01 

.04 

3.64 

.05 

.03 

.04 

.13 

.40 

.13 

1.04 

.06 

1.34 

.03 

•  02 

•  29 

PRAIRIE 


06 


CUBA 
DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
FORT  DEPOSIT 
CAINESVILLE 

GReENSBORO 
mAYNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION   1  N 

MARION  JUNCTION   I  £NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
HATHENS   1  SSW 
MlLSTEAD 
HINTER   3  NM 
MONTGOMERY  MB  AP 

OHfiVlLLE 
PERRYVlLLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTLE 

TUSKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOHN 

MARRIOR  LOCK   AND  DAM 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE    1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NW 
ATMORE  1  SW 
BRANTLEY 

BREWTON  3  S5E 
BRUNDIDCE 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 

claibohne 

CLAYTON 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 
COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 
EUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  HiLL 
niVER  FALLS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
THQMASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WMATLEY 


Gulf 

bay  minette 

CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF   SHORES  P  0 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

jnset 

Stabon 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
o( 

fastest  mile 

_  i 
•  • 

%  2 

as 

CENTRAL    STANDARO  TImE 
MID          6   Am        noon        6  RM 

Trace 

6O-I0' 

.10-.49 

.50-99 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIR«INfiHAM  wn  AIPPn>>7 

0 

2.6 

s.^ 

13 

F 

21 

US 

8S 

60 

67 

3 

0 

7 

1 

1 

0 

12 

59 

6.0 

HUN7SVILLE  WB  AiDOnoJ 

3.1 

6.6 

23-n 

■16 

20-1- 

71 

71 

S3 

54 

4 

0 

6 

2 

1 

0 

13 

5.5 

MORILF  WB  AIRPORT 

1-? 

0.8 

7.1 

22+H 

1? 

16 

B7 

88 

58 

68 

2 

7 

A 

2 

0 

0 

15 

6.2 

MONTfiOMERY   WR  AIOPORT 

7 

3.2 

6.9 

25 

NF 

!■) 

n5 

88 

59 

64 

5 

3 

5 

2 

1 

0 

16 

59 

6^1 

S«»  relwcnce  nole»  loUowing  SUUon  lodax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Mc 

nih 
17 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

1 

20 

21 

T 

22 

I 

23 

24 

25 

26 

27 

1 

28 

29 

30  31 

ft        «  • 

NORTHERN  V4LLET  01 

ATHENS  2 

MAX 

8] 

80 

63 

66 

80 

84 

65 

66 

87 

89 

89 

90 

90 

88 

90 

92 

93 

94 

90 

92 

85 

86 

90 

90 

90 

67 

82 

88 

86.0 

MIN 

60 

58 

58 

58 

58 

57 

59 

60 

61 

63 

61 

65 

66 

62 

64 

64 

68 

67 

67 

68 

65 

68 

70 

71 

63 

69 

66 

67 

65,7 

BELLE  M1N»  2  N 

MAX 

81 

77 

67 

7S 

SO 

64 

66 

87 

67 

87 

89 

91 

91 

88 

68 

91 

94 

93 

93 

94 

91 

86 

88 

90 

84 

89 

85 

88 

87 

86.7 

MIN 

59 

57 

59 

59 

60 

59 

60 

60 

61 

62 

63 

63 

64 

65 

64 

64 

66 

68 

70 

65 

59 

66 

69 

66 

64 

65 

68 

66 

65 

63.4 

DECATUR 

MAX 

S<t 

80 

SI 

80 

66 

87 

90 

90 

93 

93 

69 

95 

94 

91 

87 

91 

85 

89 

85 

89 

MIN 

61 

59 

59 

60 

58 

59 

62 

64 

67 

67 

65 

66 

72 

70 

66 

66 

66 

70 

67 

68 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

8« 

SO 

65 

67 

79 

79 

63 

65 

86 

66 

66 

89 

89 

91 

92 

87 

89 

91 

94 

92 

92 

95 

67 

86 

91 

92 

65 

89 

64 

87 

86.  1 

MIN 

60 

59 

58 

59 

62 

59 

57 

62 

59 

60 

63 

61 

61 

64 

65 

60 

62 

64 

66 

67 

69 

70 

68 

71 

70 

65 

66 

66 

66 

67 

6  3.5 

FLORENCE 

MAX 

80 

76 

70 

82 

83 

S5 

67 

87 

89 

91 

69 

92 

92 

94 

92 

96 

94 

94 

89 

94 

91 

87 

90 

89 

86 

91 

88.2 

MIN 

60 

62 

59 

61 

60 

62 

61 

63 

61 

61 

64 

65 

65 

62 

64 

65 

70 

67 

67 

70 

71 

66 

64 

66 

70 

66 

64.4 

HUNTSVlLLf  WB  AP 

MAX 

81 

68 

71 

60 

S3 

85 

86 

87 

87 

89 

90 

90 

93 

92 

90 

91 

92 

97 

95 

92 

93 

88 

88 

91 

93 

86 

69 

84 

89 

89 

87.6 

MIN 

65 

61 

63 

67 

66 

65 

62 

64 

63 

65 

66 

67 

68 

69 

69 

69 

68 

71 

71 

72 

75 

72 

71 

74 

70 

68 

69 

70 

70 

70 

68.0 

MADISON 

MAX 

80 

79 

66 

80 

81 

65 

86 

87 

88 

89 

91 

90 

91 

92 

88 

90 

92 

94 

93 

92 

93 

87 

86 

90 

92 

84 

89 

87 

68 

87 

87,2 

MIN 

61 

57 

59 

61 

60 

60 

56 

61 

61 

62 

64 

62 

63 

63 

66 

63 

65 

66 

66 

66 

70 

6e 

66 

69 

68 

65 

65 

66 

65 

65 

63,6 

MOULTON  2 

MAX 

T9 

76 

67 

82 

S3 

85 

67 

89 

89 

89 

91 

91 

92 

92 

93 

91 

94 

95 

95 

95 

96 

87 

89 

92 

91 

67 

89 

86 

88 

90 

88,3 

MIN 

60 

60 

58 

60 

58 

59 

58 

61 

59 

61 

63 

62 

62 

63 

64 

62 

63 

66 

68 

69 

69 

69 

68 

70 

72 

67 

66 

69 

66 

68 

64  ,0 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 

80 

70 

6S 

80 

63 

64 

86 

66 

87 

90 

91 

90 

92 

93 

91 

91 

95 

96 

95 

95 

97 

86 

89 

93 

92 

83 

89 

8B 

92 

68 

88,0 

MIN 

63 

61 

60 

61 

60 

61 

61 

65 

63 

64 

65 

65 

65 

66 

68 

65 

67 

69 

71 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

69 

66 

71 

70 

68 

66.5 

NEM  MARKET  2 

MAX 

80 

78 

68 

77 

82 

80 

82 

83 

84 

85 

85 

86 

87 

69 

86 

87 

92 

90 

69 

87 

66 

84 

88 

69 

82 

65 

64 

85 

84 

84.3 

MIN 

60 

59 

59 

61 

56 

56 

56 

59 

57 

60 

60 

60 

60 

62 

63 

60 

63 

64 

65 

67 

65 

66 

67 

67 

63 

62 

66 

66 

64 

61.8 

RED  BAY 

MAX 

83 

76 

6S 

70 

61 

SI 

63 

88 

89 

90 

90 

91 

93 

91 

94 

90 

90 

91 

94 

94 

90 

94 

94 

91 

91 

91 

78 

87 

85 

90 

87,3 

MIN 

62 

64 

61 

58 

58 

62 

64 

66 

65 

65 

65 

64 

61 

68 

70 

65 

67 

68 

69 

71 

71 

69 

69 

70 

72 

65 

65 

67 

69 

67 

65,9 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

73 

64 

63 

70 

72 

75 

77 

77 

89 

87 

68 

68 

91 

91 

88 

87 

91 

94 

92 

91 

69 

65 

66 

69 

89 

84 

88 

80 

87 

88 

83.8 

MIN 

59 

57 

59 

62 

59 

58 

54 

57 

56 

61 

60 

62 

59 

57 

62 

62 

62 

66 

65 

68 

69 

68 

67 

69 

66 

63 

63 

67 

65 

66 

62,3 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

80 

76 

67 

66 

78 

80 

81 

63 

85 

87 

67 

66 

69 

90 

89 

89 

89 

91 

93 

92 

90 

89 

85 

69 

92 

86 

79 

87 

65 

66 

65,1 

MIN 

60 

60 

58 

58 

55 

55 

56 

57 

55 

55 

55 

55 

58 

56 

56 

59 

59 

61 

64 

64 

64 

67 

65 

67 

66 

64 

61 

61 

67 

67 

60,2 

NATERLOO 

MAX 

80 

74 

68 

84 

81 

84 

84 

66 

87 

66 

90 

90 

91 

92 

90 

89 

92 

95 

95 

89 

94 

88 

89 

91 

90 

86 

88 

67 

90 

89 

87,3 

•          ft  ft 

MIN 

60 

66 

60 

64 

61 

57 

54 

59 

62 

52 

57 

59 

61 

63 

64 

66 

64 

64 

65 

65 

69 

69 

65 

67 

71 

63 

60 

64 

66 

66 

62  6 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

83 

79 

59 

65 

77 

78 

62 

84 

86 

66 

86 

87 

89 

88 

89 

86 

69 

90 

91 

90 

90 

90 

66 

66 

87 

89 

67 

66 

81 

64 

84.3 

MIN 

63 

54 

54 

56 

60 

60 

59 

59 

61 

58 

58 

63 

63 

65 

65 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

68 

66 

66 

66 

65 

65 

66 

62 

62 

62.8 

BESSEMER  3  SSN 

MAX 

82 

78 

66 

82 

79 

S3 

86 

85 

86 

86 

89 

89 

90 

90 

86 

89 

91 

95 

95 

95 

93 

68 

64 

86 

92 

85 

68 

89 

90 

69 

87.0 

MIN 

61 

60 

59 

64 

60 

64 

64 

65 

60 

61 

66 

65 

64 

65 

65 

62 

64 

60 

67 

66 

66 

69 

67 

69 

69 

69 

66 

68 

65 

67 

64.7 

BIRMINGHAM  NB  AP 

MAX 

81 

69 

67 

81 

79 

83 

85 

85 

86 

66 

68 

89 

89 

90 

S7 

69 

91 

94 

94 

94 

92 

89 

67 

90 

93 

85 

68 

87 

90 

90 

86.7 

HIN 

62 

59 

60 

64 

64 

65 

63 

63 

60 

61 

64 

63 

67 

67 

68 

65 

67 

63 

69 

69 

69 

70 

68 

70 

69 

70 

67 

69 

67 

67 

65.6 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

80 

74 

65 

77 

79 

82 

84 

86 

86 

66 

86 

87 

88 

69 

66 

67 

91 

92 

91 

69 

69 

86 

66 

69 

90 

85 

89 

66 

61 

85 

65.1 

MIN 

60 

55 

57 

60 

58 

56 

55 

57 

57 

56 

56 

58 

60 

61 

64 

61 

64 

65 

64 

65 

65 

66 

64 

66 

66 

63 

63 

64 

65 

64 

61.2 

GUNTERSVILLE 

MAX 

S3 

S2 

67 

78 

SO 

84 

86 

86 

88 

69 

88 

90 

90 

69 

88 

SB 

90 

94 

93 

91 

91 

89 

69 

68 

87 

86 

89 

89 

89 

87 

86.9 

MIN 

63 

57 

59 

66 

62 

60 

59 

61 

60 

62 

69 

59 

65 

61 

59 

65 

65 

67 

70 

70 

71 

69 

70 

70 

69 

68 

68 

62 

65 

61 

64.4 

ONEONTA 

MAX 

84 

SI 

65 

66 

79 

76 

82 

SO 

84 

86 

89 

86 

68 

90 

90 

66 

69 

90 

93 

92 

90 

90 

88 

88 

90 

92 

83 

86 

83 

89 

85.3 

MIN 

60 

57 

56 

59 

62 

60 

57 

59 

60 

57 

60 

60 

62 

63 

63 

61 

63 

63 

67 

66 

68 

67 

66 

66 

67 

67 

66 

62 

63 

65 

62.5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

85 

79 

63 

65 

78 

76 

64 

66 

85 

65 

66 

88 

88 

90 

90 

86 

88 

90 

93 

91 

90 

90 

86 

88 

86 

91 

82 

65 

65 

87 

64.6 

MIN 

60 

58 

57 

59 

63 

61 

58 

60 

59 

61 

61 

61 

64 

65 

65 

63 

64 

65 

67 

70 

69 

69 

68 

68 

67 

65 

66 

69 

64 

65 

63.7 

5AN0  MT  SuBSTa  AJ 

MAX 

80 

66 

62 

75 

77 

SO 

SO 

82 

83 

64 

65 

65 

68 

68 

85 

67 

69 

90 

90 

90 

88 

86 

84 

66 

88 

81 

e5 

64 

82 

63 

83,1 

MIN 

60 

52 

54 

58 

58 

58 

57 

59 

59 

59 

62 

62 

64 

65 

64 

61 

63 

63 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

66 

67 

66 

64 

61 

62 

61.9 

SCOTTSBORO 

MAX 

MIN 

VALLEY  HEAD 

MAX 

81 

70 

60 

63 

73 

75 

76 

81 

82 

84 

83 

83 

84 

86 

87 

82 

85 

88 

90 

69 

86 

84 

65 

64 

87 

87 

S3 

85 

74 

60 

81,4 

ft          ft  ft 

MIN 

63 

53 

53 

58 

60 

56 

58 

59 

55 

55 

57 

59 

60 

62 

66 

59 

60 

59 

65 

62 

62 

66 

67 

64 

66 

62 

65 

65 

64 

61 

60,7 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

89 

87 

88 

85 

88 

66 

84 

88 

87 

90 

93 

91 

93 

94 

93 

90 

92 

93 

97 

96 

96 

97 

93 

86 

94 

94 

89 

91 

94 

95 

91,2 

MIN 

64 

65 

63 

60 

62 

65 

64 

65 

61 

64 

68 

65 

66 

69 

70 

66 

69 

70 

?2 

73 

73 

74 

72 

73 

78 

73 

70 

72 

72 

71 

68  3 

8ANKHEAD  LOCK    AND  DAM 

MAX 

85 

SI 

75 

69 

81 

65 

64 

86 

86 

88 

90 

85 

91 

93 

93 

90 

90 

93 

97 

96 

97 

93 

93 

87 

90 

93 

86 

88 

90 

89 

88,3 

MIN 

60 

62 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

59 

60 

62 

62 

63 

64 

63 

63 

64 

63 

66 

66 

66 

69 

67 

69 

70 

67 

66 

67 

67 

68 

63,9 

CENTREVILLE 

MAX 

87 

82 

71 

71 

83 

63 

85 

89 

89 

91 

92 

90 

92 

93 

95 

90 

90 

94 

97 

96 

96 

95 

69 

85 

92 

92 

90 

90 

93 

93 

89,3 

MIN 

67 

63 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

60 

62 

61 

63 

65 

64 

64 

64 

62 

63 

67 

67 

70 

67 

69 

67 

64 

69 

70 

66 

68 

64,2 

CLANTON 

MAX 

86 

SO 

65 

73 

SO 

80 

62 

85 

85 

86 

86 

88 

89 

68 

90 

87 

88 

92 

95 

96 

96 

91 

85 

84 

90 

91 

88 

89 

88 

90 

86.6 

MIN 

64 

59 

60 

61 

64 

64 

64 

59 

58 

60 

61 

60 

64 

65 

64 

64 

64 

63 

66 

66 

67 

70 

67 

70 

68 

68 

71 

72 

67 

68 

64.7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

78 

74 

65 

64 

75 

82 

83 

85 

84 

86 

68 

67 

90 

95 

95 

95 

88 

66 

88 

89 

90 

68 

85 

84 

61 

85 

89 

85 

80 

60 

84.1 

58 

60 

56 

56 

67 

56 

55 

57 

55 

58 

60 

60 

60 

62 

60 

60 

61 

61 

65 

65 

65 

65 

64 

65 

66 

62 

62 

60 

60 

60.4 

FAYETTE 

MAX 

80 

74 

84 

84 

88 

88 

91 

94 

93 

93 

90 

91 

97 

95 

95 

94 

92 

90 

68 

90 

90 

91 

89.6 

MIN 

59 

65 

61 

59 

58 

58 

60 

57 

58 

58 

60 

62 

63 

62 

62 

64 

65 

66 

69 

68 

69 

69 

65 

66 

69 

65 

63.1 

HALEYVILLE 

MAX 

83 

78 

68 

67 

79 

81 

83 

86 

85 

86 

88 

88 

87 

91 

91 

66 

68 

92 

93 

93 

91 

93 

89 

90 

91 

93 

81 

88 

87 

90 

86.3 

MIN 

60 

61 

59 

58 

59 

59 

58 

58 

58 

59 

61 

61 

61 

61 

65 

62 

63 

63 

64 

65 

65 

67 

69 

69 

70 

66 

60 

64 

67 

66 

62.6 

HAMILTON  3  S 

MAX 

84 

78 

71 

7 1 

8 1 

82 

84 

86 

90 

93 

90 

92 

82 

87 

87 

90 

87.2 

MIN 

57 

59 

61 

57 

56 

56 

57 

57 

54 

56 

57 

58 

59 

59 

61 

60 

60 

61 

63 

63 

65 

68 

67 

68 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

61.0 

JASPER  4  N 

MAX 

78 

76 

67 

81 

81 

84 

87 

87 

86 

90 

88 

90 

,2 

93 

69 

90 

92 

94 

95 

93 

93 

89 

89 

90 

92 

81 

89 

91 

86 

87 

87,5 

MIN 

61 

62 

59 

60 

57 

57 

55 

57 

53 

56 

58 

58 

59 

61 

61 

60 

61 

62 

67 

65 

67 

67 

65 

69 

66 

68 

65 

68 

63 

64 

61,7 

S««  RelareDc*  NoIm  Following  Suilon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

« 

a 

S 

Station 

1 

o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PRATTVILLE 

MAX 

81 

75 

78 

62 

82 

86 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

91 

92 

90 

89 

93 

97 

95 

97 

94 

92 

68 

92 

93 

93 

91 

69 

92 

91 

89.1 

MIN 

63 

60 

60 

66 

67 

66 

62 

60 

58 

59 

60 

59 

64 

6S 

65 

62 

69 

63 

68 

66 

66 

70 

67 

68 

66 

69 

70 

73 

68 

67 

65.1 

THORSBV  EXP  STATION 

MAX 

S« 

78 

70 

78 

78 

83 

86 

86 

87 

66 

86 

89 

89 

90 

87 

88 

92 

93 

97 

96 

94 

93 

63 

66 

90 

89 

69 

88 

89 

69 

87.1 

MIN 

62 

56 

57 

64 

62 

63 

62 

61 

62 

62 

63 

63 

65 

66 

64 

63 

65 

65 

70 

70 

70 

67 

65 

65 

65 

63 

69 

70 

65 

66 

64.3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

6L 

73 

70 

81 

84 

84 

89 

87 

90 

93 

91 

93 

94 

93 

90 

91 

93 

97 

98 

96 

96 

93 

87 

94 

94 

89 

91 

92 

95 

87 

89,5 

MIN 

63 

65 

63 

65 

63 

67 

63 

64 

61 

64 

66 

65 

66 

69 

70 

66 

68 

67 

71 

72 

73 

74 

72 

73 

73 

71 

70 

72 

71 

71 

67.9 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 

95 

88 

74 

70 

8  1 

84 

85 

69 

88 

90 

92 

91 

93 

94 

94 

90 

93 

94 

97 

97 

96 

96 

92 

88 

93 

93 

89 

90 

98 

95 

90,3 

MIN 

65 

62 

56 

62 

62 

65 

60 

65 

61 

64 

66 

66 

66 

68 

69 

65 

64 

66 

68 

68 

69 

70 

66 

69 

67 

66 

67 

66 

66 

66 

65,5 

VERNON 

MAX 

60 

79 

73 

83 

85 

86 

90 

90 

91 

93 

94 

94 

95 

92 

92 

94 

95 

96 

97 

9* 

96 

92 

96 

92 

92 

85 

87 

90 

92 

90 

90,2 

MIN 

59 

63 

62 

58 

59 

60 

58 

59 

56 

59 

61 

61 

60 

63 

62 

63 

62 

63 

65 

64 

70 

70 

65 

70 

70 

68 

67 

70 

69 

70 

63,6 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

63 

65 

68 

77 

80 

83 

85 

85 

84 

88 

87 

88 

86 

88 

87 

88 

91 

95 

94 

91 

93 

87 

90 

93 

93 

85 

90 

83 

91 

88 

66,2 

MIN 

59 

56 

59 

63 

65 

63 

60 

60 

59 

62 

64 

62 

65 

53 

63 

63 

66 

63 

68 

66 

69 

69 

67 

68 

53 

69 

71 

65 

64 

66 

63.3 

CALERA  2  SW 

MAX 

82 

60 

79 

81 

78 

83 

85 

63 

67 

88 

91 

92 

92 

91 

90 

92 

92 

96 

94 

95 

97 

92 

63 

89 

92 

65 

86 

67 

90 

89 

68. 0 

MIN 

62 

61 

58 

57 

64 

65 

63 

61 

60 

61 

64 

63 

65 

66 

67 

68 

67 

71 

69 

70 

73 

69 

69 

68 

68 

70 

69 

68 

67 

66 

69,8 

CENTRE   5  SW 

MAX 

86 

7* 

62 

66 

79 

80 

84 

86 

87 

89 

89 

90 

89 

92 

92 

88 

91 

95 

95 

94 

89 

90 

86 

88 

88 

91 

89 

80 

86 

89 

86.1 

MIN 

63 

5* 

56 

59 

62 

59 

57 

58 

58 

59 

61 

61 

64 

65 

63 

62 

62 

67 

66 

68 

67 

69 

66 

68 

65 

67 

67 

63 

64 

65 

62.9 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

86 

82 

66 

79 

61 

83 

86 

86 

67 

88 

88 

88 

88 

89 

87 

89 

90 

94 

96 

96 

96 

87 

87 

89 

92 

86 

89 

68 

90 

90 

87.5 

MIN 

62 

59 

60 

60 

62 

61 

57 

56 

55 

59 

58 

57 

61 

62 

60 

61 

62 

60 

67 

66 

66 

66 

66 

68 

66 

67 

68 

70 

65 

66 

62.6 

GADSDEN  GAS  PLAINT 

MAX 

78 

72 

66 

75 

76 

81 

86 

85 

86 

87 

68 

88 

90 

91 

87 

89 

90 

94 

93 

92 

91 

86 

86 

87 

92 

84 

87 

82 

86 

87 

85.5 

MIN 

65 

54 

58 

62 

64 

64 

59 

61 

66 

61 

66 

63 

66 

67 

66 

64 

66 

64 

68 

66 

68 

66 

69 

69 

66 

67 

68 

69 

66 

65 

65.0 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 

85 

81 

65 

65 

78 

79 

82 

84 

85 

87 

87 

88 

68 

89 

88 

85 

86 

90 

94 

94 

92 

94 

91 

85 

90 

89 

84 

87 

84 

86 

85.4 

MIN 

61 

57 

56 

59 

61 

60 

56 

55 

55 

55 

56 

58 

57 

62 

60 

60 

61 

60 

60 

66 

66 

67 

66 

66 

67 

65 

65 

67 

64 

64 

61,1 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

83 

81 

68 

79 

60 

83 

85 

85 

87 

89 

89 

88 

87 

69 

87 

86 

91 

94 

94 

94 

91 

67 

85 

90 

91 

87 

89 

86 

90 

69 

86,9 

MIN 

62 

58 

59 

64 

62 

61 

61 

58 

57 

58 

62 

60 

61 

63 

62 

60 

61 

58 

66 

65 

65 

67 

64 

65 

67 

65 

68 

69 

64 

62 

62)5 

TALLADEGA 

MAX 

81 

79 

68 

80 

82 

84 

87 

86 

87 

89 

89 

87 

86 

89 

67 

88 

91 

94 

95 

93 

92 

65 

87 

89 

93 

86 

89 

86 

88 

68 

86,6 

MIN 

62 

57 

59 

62 

64 

62 

59 

58 

58 

62 

63 

60 

64 

65 

64 

63 

65 

63 

69 

67 

69 

68 

66 

68 

68 

67 

68 

69 

65 

66 

64,0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY   6  NE 

MAX 

MIN 

ASHLAND 

MAX 

83 

60 

61 

65 

79 

79 

8  1 

82 

84 

85 

86 

84 

86 

86 

88 

84 

88 

68 

90 

92 

92 

90 

88 

61 

68 

89 

86 

88 

82 

88 

84.1 

MIN 

62 

54 

50 

53 

62 

60 

58 

57 

56 

58 

59 

61 

64 

62 

62 

62 

64 

62 

62 

66 

61 

68 

64 

61 

67 

65 

67 

66 

63 

64 

61.3 

AUBURN   3  SM 

MAX 

90 

85 

71 

76 

78 

82 

86 

87 

88 

89 

90 

90 

91 

91 

90 

88 

90 

92 

95 

98 

97 

95 

92 

92 

90 

94 

92 

92 

86 

91 

88.9 

MIN 

65 

57 

58 

65 

68 

62 

60 

62 

61 

62 

61 

64 

65 

63 

62 

64 

64 

62 

66 

67 

65 

68 

65 

65 

67 

68 

66 

68 

65 

65 

64,1 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

69 

83 

63 

75 

77 

78 

81 

84 

81 

86 

88 

86 

88 

88 

89 

86 

86 

90 

93 

93 

92 

91 

90 

88 

90 

91 

69 

88 

85 

89 

85,9 

MIN 

6<> 

54 

56 

59 

66 

59 

60 

55 

65 

59 

65 

59 

65 

65 

61 

63 

66 

66 

65 

70 

67 

70 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

63 

66 

63,6 

HEFLIN 

MAX 

85 

73 

74 

75 

77 

88 

84 

82 

84 

88 

87 

86 

89 

88 

86 

90 

91 

91 

93 

94 

95 

93 

89 

68 

90 

90 

65 

80 

82 

88 

86,2 

MIN 

60 

53 

51 

47 

54 

55 

53 

52 

51 

54 

54 

52 

61 

59 

58 

57 

58 

58 

58 

62 

70 

65 

65 

64 

61 

62 

66 

64 

62 

62 

58,3 

LAFAYETTE 

MAX 

81 

67 

70 

77 

78 

84 

85 

85 

87 

89 

87 

87 

90 

88 

86 

87 

90 

93 

94 

95 

91 

92 

89 

90 

93 

90 

93 

83 

90 

91 

86,7 

MIN 

65 

54 

58 

63 

65 

62 

60 

58 

59 

60 

60 

62 

66 

66 

64 

64 

66 

66 

67 

69 

67 

71 

66 

66 

68 

67 

68 

68 

65 

66 

64,2 

MARTIN  DAM 

MAX 

83 

79 

70 

77 

79 

8  1 

85 

85 

86 

86 

88 

87 

86 

87 

65 

86 

89 

92 

93 

94 

92 

89 

87 

86 

92 

87 

90 

86 

89 

87 

86,2 

MIN 

6« 

57 

60 

65 

67 

65 

63 

62 

60 

61 

64 

67 

65 

66 

67 

65 

65 

66 

66 

65 

68 

65 

65 

66 

68 

66 

69 

64 

66 

64,7 

OPELUA 

MAX 

90 

64 

62 

72 

77 

78 

83 

65 

85 

86 

88 

89 

86 

87 

64 

80 

91 

93 

95 

95 

93 

90 

91 

90 

92 

90 

91 

89 

90 

86,4 

MIN 

6» 

56 

56 

59 

63 

61 

58 

58 

57 

59 

56 

60 

65 

60 

61 

64 

62 

60 

65 

65 

64 

65 

65 

66 

66 

66 

65 

65 

62 

6* 

61,9 

HOCKFORD  2  NNW 

MAX 

85 

80 

65 

69 

82 

80 

83 

86 

85 

87 

88 

89 

89 

89 

89 

87 

88 

9l 

94 

93 

92 

94 

69 

85 

69 

91 

69 

90 

87 

69 

86,5 

MIN 

60 

55 

54 

59 

61 

60 

56 

55 

56 

56 

57 

56 

62 

64 

60 

59 

63 

61 

65 

65 

68 

63 

60 

64 

63 

62 

64 

65 

58 

65 

60,5 

ROCK  MILLS 

MAX 

90 

77 

62 

69 

77 

61 

65 

87 

67 

69 

90 

89 

89 

90 

89 

87 

68 

91 

94 

95 

93 

95 

90 

86 

68 

9l 

88 

87 

83 

89 

86.5 

•           •  tt 

MIN 

65 

54 

55 

59 

63 

59 

57 

54 

54 

55 

56 

56 

60 

61 

60 

61 

62 

61 

60 

65 

66 

66 

65 

66 

66 

65 

66 

68 

64 

65 

61,3 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

90 

80 

72 

72 

82 

82 

86 

86 

88 

90 

90 

92 

93 

93 

94 

92 

91 

94 

9 1 

9 1 

97 

93 

92 

94 

94 

94 

94 

94 

92 

89,7 

MIN 

61 

66 

61 

63 

61 

64 

63 

63 

64 

62 

63 

65 

63 

75 

68 

67 

66 

67 

70 

70 

70 

74 

70 

70 

70 

78 

69 

70 

70 

74 

67,2 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

MAX 

80 

88 

73 

73 

82 

82 

85 

87 

88 

90 

88 

69 

92 

94 

93 

90 

89 

93 

96 

98 

95 

96 

94 

90 

96 

93 

93 

89 

95 

95 

89.8 

MIN 

t>i 

64 

63 

63 

64 

64 

66 

65 

66 

65 

63 

65 

67 

66 

70 

70 

67 

66 

66 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

68 

69 

69 

70 

70 

66.9 

GAINESVILLE 

MAX 

87 

77 

75 

70 

79 

82 

85 

88 

68 

90 

90 

90 

92 

92 

93 

92 

90 

92 

96 

95 

94 

96 

94 

89 

95 

95 

90 

89 

95 

95 

89,2 

MIN 

64 

66 

64 

63 

63 

65 

62 

63 

62 

63 

65 

64 

64 

68 

67 

67 

69 

70 

71 

73 

70 

71 

71 

71 

69 

70 

71 

70 

67,0 

GREENSBORO 

MAX 

83 

85 

63 

80 

85 

86 

89 

90 

92 

92 

92 

92 

9  3 

90 

90 

94 

98 

97 

95 

92 

92 

94 

93 

90 

89 

95 

89 

89 

90,7 

MIN 

66 

65 

64 

62 

64 

65 

65 

65 

65 

63 

66 

65 

66 

67 

68 

67 

68 

69 

71 

71 

70 

71 

71 

69 

70 

69 

70 

72 

71 

70 

67,5 

HAYNEVILLE 

MAX 

90 

85 

66 

72 

85 

85 

85 

67 

66 

87 

92 

90 

91 

88 

86 

91 

95 

97 

94 

90 

87 

90 

94 

94 

90 

89 

91 

68,1 

MIN 

65 

60 

60 

60 

66 

64 

62 

62 

62 

62 

66 

67 

65 

66 

65 

65 

66 

67 

71 

69 

69 

70 

69 

66 

71 

69 

67 

65,7 

LIVINGSTON 

MAX 

MIN 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

85 

77 

75 

83 

82 

85 

88 

88 

90 

92 

90 

92 

9  1 

93 

89 

89 

93 

97 

96 

98 

95 

92 

89 

93 

93 

93 

89 

93 

93 

92 

89,8 

MIN 

64 

66 

60 

64 

63 

64 

63 

63 

61 

62 

64 

62 

65 

67 

66 

65 

65 

66 

71 

69 

67 

65 

66 

66 

68 

68 

69 

71 

70 

65,6 

WINTER  3 

MAX 

87 

83 

67 

74 

62 

60 

85 

87 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

92 

89 

88 

93 

93 

93 

87 

92 

90 

86,9 

MIN 

64 

65 

60 

60 

65 

65 

63 

63 

62 

62 

64 

63 

64 

68 

66 

65 

64 

69 

68 

69 

70 

69 

65,0 

MONTGOMERY    WB  AP 

9 1 

9 1 

89 

90 

92 

94 

94 

97 

93 

91 

86 

93 

94 

9 1 

90 

9 1 

90 

MIN 

68 

60 

62 

66 

66 

67 

65 

65 

11 

65 

65 

66 

71 

69 

69 

70 

69 

70 

74 

74 

72 

72 

71 

71 

73 

73 

72 

71 

71 

70 

68^8 

SELMA 

MAX 

87 

78 

78 

84 

84 

86 

88 

90 

91 

92 

92 

93 

91 

94 

93 

92 

90 

97 

97 

99 

96 

94 

90 

92 

95 

94 

92 

93 

93 

92 

90,9 

MIN 

65 

66 

61 

64 

65 

67 

65 

64 

64 

62 

59 

65 

68 

69 

66 

69 

69 

69 

73 

73 

72 

74 

70 

70 

1 

70 

71 

71 

i 

72 

70 

70 

1 

67,8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SlaUon 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JUNE 


DayOi  Monlh 


IS    16     17  18 


19  20 


21  22 


TUSKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 

»  •  • 

COASTAL   PLAIN  07 
ANOALUSI'    1  NM 
ATMORE    I  S* 
BRANTLEr 
BREWTON  3  SSE 
CAMDEN  3  N» 
ChATOM  3  N 
CLAYTON 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

ENTERPRISE  3  NW 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GILBERTOMN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

NATCHEZ 

OZARK    6  NNW 

PHENIX  city  2  NNri 

ThOMASvILLE 

TROY 

WHATLEY 

•  •  » 

GULF  0( 
BAY  MINETTE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
MOBILE  WB  AIRPORT 
HOBERTSDAlE   I  E 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


93     «1  69 

62     Se  56 


91  ea 

66  66 


90  7* 
67  66 


91  90 
66  6* 


91  76  75 
65     6«  63 


7*  78 

56  55 


83  64  85 
68     65  67 


83  78 
60  62 


83  89  88 
5*     5*  5* 


88  92 
54  53 


91  91  90  65  88  89  9'  95  98  95  90  90  93  92 
68     67     65     6*     64     63     6*     62     62     62     60     71     69  67 


86  88 

61  63 


90  9» 

65  64 


63     65  64 


85     77     73     84     82  87 


64     62  61 


85  80  79 
65     64  64 


79 
60 


86  75 
73  64 


91  90 
67  62 


91  90  71 
70     58  52 


64     63  64 


77  1   74     74  74 


61     61  63 


70  70  69 

78  76  80 

67  68  65 

78  74  80 

58  62  62 


91  91 
65  61 


88  88 
66  64 


71  78 

63  ,  65 


74 
63 


81  74 
63  65 


93  89 
70  60 


73  83  85  86 
64  I   63     66  66 


65 

61 


72 
59  61 


72 
65 


78 

63 


75     75     83     79  84 


65     64  62 

89  72  78 
70     57  68 


64     65  62 


67     el     69     69     80  80 


66      66      62      63      65      65      64  65 


86  89 
59  60 


89  90 
58  60 


89  90 
61  62 


87  89 
62  63 


61  82 
64  64 


64  85 
68  70 


83  85 
64  65 


85  87 
62  63 


84  88 
67  63 


86  88 
63  64 


65  88 
64  64 


88  69 
60  64 


86  87 

62  64 


84  85 
63  64 


85  86 

62  61 


87  89 
59  61 


65  67 
62  62 


64     65  65 


93  92 
60  57 


93  91 
66  69 


93  93 
64  64 


90 
68 


94  88 

63l  64 


91  87  91  93  96 
67     68     66     66  69 


96  97 
69  68 


94  93 
72  68 


90; 

70 


90  87 
67  67 


91  92 
68  70 


95  95  95  I  97  99  98 
72     71     73  I   74     73  70 


96  95  95 
72     67  74 


94,  92  93 
62     65  61 


89  68  93 
62     65  62 


90|  90  93 
65    65  65 


92,  90  92 
66     64  65 


96 
63 


99     99  97 


94 
69 


91  91 
69  69 


96  99  99 
63     65  67 


97 
65 


98  98  100  101  101 
70     70     69     73  80 


97,  97 
66  69 


98  96  94  92 
69     69     72  69 


95 
69 


96!  96  99  95  96 
69     69     71     67  73 


97 
71 


86  83 
65  66 


83     87     90     92     92     90     90  65 


66     72     71     69     72     70     70  70 


85  65  88 
71,    72  71 


93  96  93  88 
74      73      73|  75 


87  85  62  89  89 
74     75     72     72  73 


90  86  65  89  93  94  96 
661    67     68     68i    70     69  70 


63     60  62 


89  88  89 
60     62     62  60 


92'  88  90 
62:    62  62 


91  93  92 
61     66  65 


87  87 
62  65 


93     94  96 


90  90 
63  65 

90 


90  I  90 
61  61 


92  93 
65  63 


92i  90 
671  67 


93  90  88 
66     68  66 


89  92  94  93 
63     62     61  65 


92.  90 
64:  64 


95  96 
65  63 


70     72  69 


97  97  93 
68     69  71 


92  92 
69  70 


97  97  96 
65     70  69 


68  64  85 

69  70  66 


86  85  68 
74     73  73 


90  88  89 
70     70  71 


89  90'  90  91 
68     68     69  69 


93     95  94 


96  93  91  91 
71      70      70  71 


98  100 1 
72     66  < 


99  100  99  98 
70     70:    73  72 


96  96  94 
70     70  72 


90  92 
72  71 


99      95  94 


95  97  98  92 
71     67     70  68 


89  89  90  90 
64     65     63  69 


87  68 

60  62 


89  89  89  89  90 
66     65     65     68  65 


90  90  92  91 
62     61     66  66 


65     66  67 


91;  87  87 
66;    68  67 


93  89 
65  65 


95  96  93  94  65  90  93  92  91 
70      71      69      72      69      69      68      71  66 


96  96  98 
70     69  69 


90 !    91  90 


61     65  65' 


89  93 
64  62 


95     96     98  94 

64;    66     65  66{ 


89  93  90  93 
72      71      74  69 


94  93  87 
72     70  71 


93  94 
71  70 


68  89  89  90  90 
63     63     63 !   66  65 


90  92 
64;  65 


93     94     97     98     92  92 
66     69,    70     70     68     70     67     70     69     69  66 


92  91  96  98  93 
69     69     70     71  67 


90     69     94  90 


98  96 
68  69 


90  88  87 
71     71  73 


90  90  88 
71     69  66 


96  93  92 
67     70  70 


98  88  90 
69     68  67 


63     86     87'    88     86     87  i   90     91     91  89 


66     67     65 ;   67     69  68 


74;  79  77  63  65  66  88  69  69  90;  89  69  86 
60      66      65      64      64      65      64'    65      66      66      69      69  66 


89  85  80  82  86  90  91  92  94  94  96  97  97  97  69l  96  95  96;  99  93  97  94  98  99  100  99  98  95  97  88 
65     62     60     58     62     58     60     61     64     62     64     65     66     67     63     65     63     65     67     66     73     70     71     75     77     74     75     69     70  74 


87  76  75  85  85  87 
67     67     63     67     66  68 


67  64     84  ;    69     89  84 

68  69     68     68     65  64 


93     95     98  97 


67     68     71;    71     72  70 


66  89  92 1  94  97  94 
66     67     66[    71     71  69 


94  94  91  95  97  98  91  95  94 
72     71     73     72     73     69     71     71  72 


95  68 
72  70 


92  92  89  I  86  69  86 
70     70     69  1   71     70  68 


90  80  82  I  85  66  66;  87  67  88 
63     68     66;    65     66     66  I    66     68  67 


85  86|  82  83  82  82  83  82 
70     67l    70     71     73!    73     74  73 


89  90  81 
67     67  64, 


68  87  87 
68     67  67 


85 
75 


90  89  90 
66     66  67 


90 
70 


92  90  90 
69     70  68 


87 
77 


85  90  95 
64     68  70 


68     67  69 


93     92  91 


9*  95 
75  75 


91  I  92 
78  (  77 


94 

72 


90  90  92'  93  96  94  92  90  93 
78     78     79     79     79     72     74     73  79 


90  90 
78  80 


91  ,1  90  90 
79',    60  80 


90  90  91  90 
76     78     79  80 


93     93     94;    69     93     95     96     96     93'   96     95     95     98  100  96 


72     73     72     71     71  72 


75      74      77      76      78      77      77  74 


94  96  94  95  86  93  96  96  97;  92  93  92  93  96  97  96  93  92 
67     69     67     66     66     69     70     74     70     72     76     77     76     78     71     74     71  72 


88.0 
61.7 


90.5 
65.8 


90.6 
68.0 


90,9 
64.1 


92.3 
65.3 


90.7 
65.7 


91.8 
66.5 


84.3 
66,7 


85.7 
71,3 


88,0 
67,6 


88,8 
64,6 


89,5 
66.1 


90,9 
67,7 


90,9 
67,8 


91,0 
65,4 


87,7 
66,6 


67,7 
67,4 


88,3 
65,9 


90.3 
65.0 


88.6 
65.7 


66.8 
68.2 


93.5 
66,4 


89.7 
69.8 


69.9 
70.4 


89.3 
70.9 


87.1 
75.7 


92.1 
72.8 


91.6 
69.2 
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EVAPORATION  AND  WIND  jj^jbah. 


Stattoa 

Oar  Oi  Month 

3  u  <» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■2  "5 

ft     *  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAF 

•  le 

.10 

.05 

.0! 

.15 

.13 

.06 

.22 

.26 

.18 

.24 

.22 

.19 

.18 

.19 

_ 

_ 

.22 

.17 

.17 

.12 

.27 

.12 

.25 

.17 

.23 

.24 

5.24B 

ft       ft  • 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

0AM 

EVAF 
MINC 
MAX 
MIN 

.25 

9i 
6" 

.06 

62 
81 
66 

.0< 

71 
79 
64 

.14 

40 
76 

6- 

.20 
42 
9C 

.25 

65 

ea 

65 

.25 

50 
81 
66 

.33 

41 
92 
68 

.28 

36 
94 
67 

.34 

32 
98 
67 

.18 

4 
93 
64 

.32 

25 
95 
68 

.33 

26 
97 
67 

.24 

31 
103 
72 

.42 

34 
98 
72 

.3! 

6( 
9( 
7( 

.32 

58 
92 
71 

.2< 

i 

9i 
T. 

.36 

11 

71 

.28 

27 
100 
7< 

.20 

16 
100 
74 

.32 

43 

100 
7^ 

.31 

61 
95 
73 

.17 

30 
94 
70 

.33 

46 
100 
74 

.23 

52 
95 
74 

.17 

23 
95 
72 

.21 

23 
94 
72 

.28 

32 
98 
75 

.34 

53 
97 
73 

7.76 
1110 
93.8 
69.8 

ft       ft  ft 

GULF 

oe 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAt 
MlNC 
MAX 
MIN 

.18 

6 
98 
68 

.12 

2 
90 
70 

.07 

3 
90 
69 

.17 

3 
91 
69 

.21 

10 
92 
67 

.18 

2 
89 
69 

.25 

4 

92 
68 

.19 

3 
96 
69 

3 
32 
70 

.20 

6 
89 
69 

.15 

5 
89 
70 

.06 

19 
93 
69 

.22 

98 
7» 

.17 

96 
72 

.17 

99 
71 

.21 

9< 
7( 

.0< 

93 
70 

.23 

92 
71 

.23 

101 
7! 

.22 

100 
73 

.20 

96 
72 

.34 

IOC 
73 

.27 

24 

100 
75 

.31 

18 

101 
77 

.32 

19 
102 
77 

.28 

9 

102 
78 

.25 

14 
101 
74 

.20 

4 

100 
76 

.19 

6 
95 
73 

.25 

15 
102 
76 

6.13B 

95.4 
71.7 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  .^abama 

DELAYED  DATA 
JUNE  1967 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Dayi 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Station 

0 

^  E 

0 

Max. 

MIn. 

•  E 

ft 

.  i 

a 

a 

tl 

0 

0 

e  E 

0)  3 

t  '£ 

eraga 

1  1 
I  i 

e 

i 
t 

% 

8  ! 

s  > 

S  1 

•r  1 

Iz 

1  i 

1 

• 

o 

X  ' 

0 

X  0 

e 

1 

$ 

0 

S 
o 

<  s 

<  S 

< 

a 

0 

o 

« 

O 

5  < 

si 

si 

b  j 

0 

o 

a 

o 

0  f. 

S  0 

o 

o 

o 

o 

•       •  • 

SEPTEMBER  1966 

GREENSBORO 

86<2 

6^.<» 

75.3 

-  2.0 

94 

3 

56 

25* 

2 

4.37 

1.09 

1.07 

12 

.0 

0 

*       «  » 

OCTOBER  1966 

GREENSBORO 

76. 7> 

52. 2^ 

64. 5^ 

-  3.2 

85 

8 

39 

20 

78 

2.79 

.33 

.0 

0 

ft       »  tt 

NOVEMBER  1966 

/IDCCM  Conors 

70>6 

'•6.3 

58.5 

2.'> 

82 

9 

30 

29 

222 

I 

2.43 

-  .83 

T 

0 

*  '       ft  ft 

DECEMBER  1966 

57.  1 

36.2 

47.7 

-  2.1 

74 

7 

16 

25 

531 

0 

0 

9 

0 

.0 

0 

ft       •  ft 

FEBRUARY  1967 

GREENSBORO 

35.2 

'•6.6 

-  4.6 

73 

1 

17 

25 

502 

0 

0 

12 

0 

5.02 

-  ,30 

1.91 

6 

•  0 

3 

2 

«       ft  ft 

MARCH  1967 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

M 

f 

0 

0 

0 

2.05 

1.33 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

GREENSBORO 

f 

M 

f 

0 

0 

0 

2.79 

-  3.78 

1.83 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

ft      ft  ft 

APRIL  1967 

GREENSBORO 

83. S 

56.9 

70.2 

5.1 

89 

7 

43 

26 

14 

0 

0 

0 

0 

2.05 

-  3.15 

1.57 

22 

eO 

0 

3 

1 

1 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

DELAYED  DATA 
JUNE  1967 


1       2      3       4  5 


Day  of  Month 

7  I  8  I  9      10  I  U  I  12     13  I  14  I  IS  I  16  I  17  I  18     19  I  20  I  21     22  I  23  I  24     25  I  26  I  27     28  I  29  I  30  31 


SEPTEMBER  1966 
CREENSBORO 


OCTOBER  1966 
GREENSBORO 


1.79     .01  .42 


NOVEMBER  1966 
GREENSBORO 


DECEMBER  1966 
GREENSBORO 


JANUARY  1967 
8RUN0IDGE 


2.70     .ai  .70 


FEBRUARY  1967 

BRUNO IDGE 
GREENSBORO 
WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


.30  .20 


.10  .10 


.10     .20  .31 

.02  .3« 

.11     .36  .20 


MARCH  1967 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

GREENSBORO 

WARRIOR 


APRIL  1967 
GREENSBORO 


.19     .Oa  .03 


S««  R«l9r«nc«  NotM  Following  Sution  Iad*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER  1966 
GREENSBOBO 

•  ft  • 

OCTOBER  1966 
GREENSBORO 

ft  X  • 

NOVEMBER  1966 
SREENSBORO 

ft  ft  • 

DECEMBER  1966 
GREENSBORO 

FEBRUARY  1967 
GREENSBORO 

ft  •  ft 

MARCH  1967 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
GREENSBORO 

ft  ft  ft 

APRIL  1967 
GREENSBORO 


ALABAMA 

DELAYED  DATA 
JUNE  1967 


Day  Oi  Month 


92  91  94 
6a     69  70 


93  92  92 
TO     71  68 


77  77 
*6  62 


U     15  16 


?!     ??     ??  '°     °°     *^     *'  "     »*     8*  »•  »*     B»     »9     8J     83     80  62 

M     66     63     6".     63     62     6*     66     68   6'.     65     6*  '  69     63     58     59     58     59     58     63     67     69  61 


20     21     22     23  24 


25  I  26     27     28     29  30 


52  50  52 
35     33  3« 


68  62  58 
30     36  35 


73  67 
51  50 


68  7*  78 
38     58  63 


50  55  65 
*2     39  47 


51  66  57 
34     30  38 


85 
60 


78  80  82 
41     55  63 


74  69 
58  60 


48  46  49 
26     19  32 


70  64 
34  22 


82  83 
45  49 


78  77 
62  63 


64  51 

37  38 


79  78  77 
60    67  67 


80  77  76  75  75 
50     59     50     46  45 


78  72  72  74 
53     52     46  39 


79  76  72  68  58  69  74  77  76  67  61  56  65 
50     51     50     48     48     39    45     43     44     38     34     30  35 


48  49  50  52  51  54  57  63  66 
34     30     30    45     46     45     42     38  37 


70     60     39     45     52     55     56     59     58     56  57,1 

45     31     25     16     36     45     41     28     30     32  38.2 


57  59  55  64  67  72  68  59  46  58  69  57  57  55  53 
31     43    41     27     34    46,  52     44     41     36     52     28  !  30     26  24 


76  86 
51  61 


65 

36  25 


70  75 
34  58 


69  77 
38  28 


48  50  61 
17     19  35 


83 
51 


73  79  80  82  76  75  79  84  80  79 
38     38     44     52     57     59     56     55     60  59 


79  82  85  {  85  87  86  89  87  88  85  85  85  >  87  80  86  68 
54     52     53     56     57     54     53     54     56     60     59     58     65     64     61  64 


63  62  S6  86  84  87  80  68  66  77  74  60  83 
63     50     50     54     60     70     62     48     56     53     43     47  60 


S3. 5 
56.9 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


StaUon 

Daj  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft      ft  ft 

NOVEMBER  1966 

GREENSBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

S«e  Relerence  NoIm  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION 

CUUNTY 

!  DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UooLn  Vt.if 

1    TEMP.  J 

SPECUol 

ABBEVILLE  1  NNH 

OOOS 

07 

31  35 

85  15 

*69 

7* 

c 

JOHN  S  RICMBURG 

AODISON 

0063 

OS 

WINSTON 

! 

3*  13 

87  11 

799 

c 

PROF.   PALMER  GODSEY 

ALBERTA 

OlftO 

WILCOX 

32  1* 

87  25 

175 

8A 

c 

SIDNEY  J*  HARDYt  SR. 

ALBERTVILLE  2  SE 

0I4B 

02 

MARSHALL 

1! 

3*  1* 

86  10 

llftO 

5A 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  99 

89  52 

660 

9P 

*P 

DOUGLAS  M,  SANFORD 

ALICEVILLE 

0178 

19 

33  07 

88  07 

7A 

7A 

MRS.  Cherry  j.  herndon 

ANDALUSIA  1  HH 

02*2 

6 

31  19 

36  30 

8« 

JAMES  P.  Gl LL I S 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

0* 

CALHOUN 

7 

33  35 

95  51 

MID 

MIC 

ARLET  3  S 

0336 

03 

WINSTON 

2 

3ft  Oft 

87  13 

900 

7A 

MRS.  DORA  R.  OAVIS 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

M 

33  15 

85  90 

1080 

7A 

7A 

C  M 

GEORGE  M,  BURNS 

ASMVILLE  *  W 

0377 

04 

7 

39  51 

86  20 

590 

7A 

JOHN  T.  5WINDALL 

0399 

01 

LIMESTONE 

1! 

3ft  48 

86  59 

720 

9A 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

AtmOE  1  SW 

ESCAMBIA 

^  H 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUBURN  3  SH 

0422 

05 

LEE 

11 

32  3ft 

85  31 

730 

8A 

8A 

MRS.  MARTHA   I.  HOORE 

AUTAUGAVILLE   S  N 

OAftO 

03 

AUTAUGA 

3?  28 

86  *I 

200 

6A 

J,  6.  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAH 

0»09 

03 

TUSCALOOSA 

; 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  NINETTE 

0903 

BALDWIN 

9 

30  53 

268 

GROVER  W.  WOODWARD 

eELLE  MINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

3ft  ftZ 

86  53 

600 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

07*8 

09 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

c 

MISS  Clara  r.  olive 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

87  01 

53> 

6P 

6A, 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

BEXAR 

0790 

03 

MARION 

13 

3ft  10 

88  07 

570 

c 

OSCAR  W.  lOCKRIDGE 

BILLINGSLEV  1  SE 

0823 

03 

86  *2 

*20 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  we  AP 

JEFFERSON 

33  34 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

80AZ 

0957 

02 

MARSHALL 

3ft  13 

86  10 

107( 

7A 

c 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31  39 

86  16 

27* 

8A( 

8A1 

R.   E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

85 

6P 

BRIDGEPORT  2  H 

1099 

02 

JACKSON 

12 

3ft  56 

85  45 

660 

8P 

9P 

MISS   M,    LOUISE  JONES 

BROOKWOOO 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87  17 

605 

MRS.   K1LLIE  M,  STYRON 

BRUNDIOGE 

1178 

07 

; 

31  43 

85  49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SW 

CAHDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

92  02 

87  20 

225 

9P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

1315 

07 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

93 

c 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

137T 

03 

WALKER 

; 

33  54 

87  32 

ft3< 

7* 

MRS  ANNA  hAE  GARRISON 

CENTRE  %  SM 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

3ft  06 

85  ft5 

620 

7A 

7A 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

03 

BIBB 

3 

32  57 

87  09 

22ft 

7A 

7A 

HUEY  COLBURN 

CHATOH  3  N 

WASHINGTON 

19 

31  30 

88  19 

28! 

9P 

5P 

GRaOY  C •  YOUNG 

CHILDERSSURG 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  22 

6A 

ALABAMA    POWER  CO. 

CHILDCRSBURC  UTR  PLANT 

1620 

0* 

Talladega 

33  17 

86  20 

418 

9P 

CLAIBORNE 

07 

MONROE 

] 

31  32 

87  31 

183 

7* 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

03 

7 

32  51 

86  38 

580 

TA 

7A 

MARION  W,  EASTERLING 

172! 

07 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  28 

9A 

B*! 

MRS  ELI2ABETH  M  wESTON 

CODEN 

MOBILE 

'i: 

AGNES  C.  CMRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

lao-i 

07 

5 

31  11 

85  56 

290 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

12 

97  50 

47( 

c 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

18ft9 

de  kalb 

34  15 

85  92 

73* 

7A 

B.  W.  APPLETON 

COLUMBIA 

07 

HOUSTON 

31  IT 

85  07 

85 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

19*0 

03 

; 

33  46 

87  11 

33* 

7A 

MRS.  C.  GRESHAM 

COT TON TON 

1974 

07 

RUSSELL 

32  09 

85  Oft 

21T 

7A 

HUGH  S,  KITE 

Cuba 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  ft5 

760 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

n 

32  90 

85  46 

730 

: 

H»  CLAY  PLESS 

OAnCY  *  N 

PICKENS 

6A 

INACTIVE  7/12/65 

DAYTON 

ziee 

06 

MARENGO 

i; 

32  21 

87  59 

225 

7A 

7A 

H 

JAMES  H.  CREWS 

DECATUR 

01 

MORGAN 

12 

86  S9 

580 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

2235 

J5 

CLAY 

11 

33  26 

85  42 

1030 

MRS  VERN*  B.  LANDERS 

demopolis  lock  and  dam 

22*5 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

8A, 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

07 

HOUSTON 

5 

31  19 

85  27 

371 

MIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  ft  SE 

07 

HOUSTON 

5 

89  21 

309 

c 

PAUL  B.  SMITH 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34  10 

800 
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MONTHLY  TOTAL  •,  AMOUNT  2eTH  *.  29TH  •,   30TH        31ST  • 

CORRECT  STATION  NAME  EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION  AND  DATE  MISSING,  hfUHBER 
OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION   .10  OR  MORE  MISSING,  WITH 
.50  OH  MORE  MISSING 

AMOUNT  ON  1ST  •,   ON  2D  •,    ON  3D  • 

CORRECT  STATION  NAME  EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "P,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  t Ime .     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall   In  the  "  Snow fa  1 1  and  Snow  on  Ground"   table,   when  pub 1 i shed ,   are  for  the  24  hours  end 1 ng  at  1 1 me  of  observat i on . 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .     Hax  and  mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry, 
■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIHATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"   for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Qiecks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 


USCOMM-ESSA-ASHEVILLE-  7/28/67-850 


-  69 


■O-  Corinlh  4  SW  \  -0-_Waicrloo 


Tishomingo  1  N  3 


Muscle  Shoals  FAA  AP 


-b- 


\ 


,  New  Market  2 

/ 


Chattanooga  WB  APfJ 


-O-  I 

ndgeporl  2  W 


elle  Mina  2  N  -<>  -Q- 


Pamt  Rock  2  N  Scotlsboro 

Russtllviii,.  i       I  I  Decati 


Moulton  2  '-^^  Moi 


JQ-   Red  Bay 


Fulton  3  W 

■o- 


Ikville  1  N  I  Cuntersville  TVA' 


\AtABAMA 


V.Uey  He.d  -<>/  » 

FortP,y,y      \       9  0 


TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 

^          I  Rome  WB  Ap(I 


U902     '0  *S  *uosu.5io 


sssNisna  Tyisijao 

saivis  autm 
cm        CN-V  30V1SOJ 


losst  vNiioro  HiacM  'jniAjH 
Nwor  OAS  3jN3cs  iv:nj''/?ioi« 


CLIMATOLOGICAL  D 

U.  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

ALIXANDER  B  TROWBRIDGE  S*ci*U>v 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTH^^iN 

7  i-u 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

JULY  1967 
lume  73       No.  7 


Temperature 

SlotkM 

E 
II 
t  * 
<l 

?  1 

SI 
<  I 

t 
< 

• 

t 
0 
Q 

From  Normal 

o 

X 

a 

S 

i 

• 

a 

s. 

{ 

a 

No.  of  Day. 

-g 

.  1 

I  1 

; 

6 

o 

Snow.  SI..I 

No.  of  Oayi 

Max. 

Mio. 

1 

on  Ground 

Q 

1 

o 

i 
s 

o 

ft 

S 
X 

i 

o 
o 

kJ 

.*i 
Si 

}  1 
St 

«i 
b  j 

•       •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

a4tOM 

64.  3M 

74. 2M 

89 

28. 

52 

15 

2 

0 

0 

0 

0 

9,95 

2.35 

13 

.0 

0 

10 

7 

5 

BELLE  MINA  2  H 

84.6 

64.7 

74.7 

89 

31* 

51 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

7,26 

1.63 

13 

.0 

0 

10 

6 

3 

DECATUR 

f 

M 

M 

91 

26* 

6 

0 

0 

0 

7,95 

3,42 

1.67 

27 

.0 

0 

FALKVILLE   1  N 

8S«1 

63.8 

74.5 

91 

25 

50 

15 

3 

0 

0 

0 

11,72 

2.47 

27 

.0 

0 

11 

6 

5 

FLORENCE 

8T<1 

64.9 

76.0 

93 

27 

51 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

7,53 

2.70 

13 

.0 

0 

10 

3 

2 

HUNTSVILLE  wB  AP 

84*5 

66.9 

75.7 

5.4 

92 

10 

53 

15 

0 

1 

0 

0 

0 

14,81 

10,56 

3.80 

12 

.0 

0 

13 

8 

S 

MADISON 

84.9 

65.2 

75.1 

- 

4.6 

90 

27* 

51 

15 

0 

2 

0 

0 

0 

10,79 

6,32 

2.35 

22 

,0 

0 

15 

9 

3 

MOULTON  2 

86.2 

65.2 

75.7 

91 

31« 

52 

15 

0 

7 

0 

0 

0 

5,26 

1.31 

27 

,0 

0 

10 

5 

1 

MUSCLE  ShOALS  FAA  AP 

as. 7 

65.5 

75.6 

93 

31 

53 

16 

0 

9 

0 

0 

0 

6,59 

1.27 

5 

.0 

0 

11 

6 

1 

NEM  MARKET  2 

82.9 

63,4 

73.2 

67 

29» 

49 

15 

2 

0 

0 

0 

0 

13,10 

2.75 

8 

,0 

0 

11 

8 

5 

RED  BAY 

85.1 

65.2 

75.2 

92 

26 

54 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

9,26 

2.18 

7 

.0 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

83.4 

63.9 

73.7 

86 

31. 

52 

15 

1 

0 

0 

0 

0 

8,73 

2.01 

22 

.0 

0 

13 

7 

4 

RUSSELLVILLE  2 

83.9 

61.0 

72.5 

89 

11* 

47 

16* 

7 

0 

0 

0 

0 

8,11 

1.70 

6 

.0 

0 

11 

7 

3 

WATERLOO 

87.2 

63.1 

75.2 

92 

27 

46 

15 

1 

8 

0 

0 

0 

11,92 

2.94 

13 

.0 

0 

9 

8 

7 

DIVISION 

74.7 

- 

5.5 

9,50 

5,14 

.0 

•      ft  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

61.8 

62.8 

72.3 

6.2 

66 

29» 

51 

16* 

5 

0 

0 

0 

0 

9,91 

5.21 

2.10 

7 

.0 

0 

14 

9 

3 

BESSEMER  3  SSM 

86.1 

65.4 

75.6 

91 

31 

50 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

7,44 

2.17 

30 

.0 

0 

10 

4 

3 

BIRMINGHAM  NB  AP  R 

85.3 

66.1 

75.7 

5.9 

91 

27 

51 

15 

0 

4 

0 

0 

0 

6.60 

1.44 

1.45 

13 

.0 

0 

10 

5 

3 

BRIDGEPORT  2  X 

84.2 

62.9 

73,6 

90 

24 

49 

15 

2 

1 

0 

0 

0 

9.11 

4,68 

1.30 

6 

.0 

0 

14 

8 

2 

0UNTER5VILLE 

85. S 

65.6 

75,6 

90 

31* 

53 

15 

0 

3 

0 

0 

0 

10.20 

2.05 

13 

.0 

0 

14 

6 

6 

ONEONTA 

85.0 

62.3 

73,7 

91 

26 

48 

16 

5 

3 

0 

0 

0 

4.85 

1.41 

10 

.0 

0 

10 

4 

1 

SAINT  BERNARD 

83.2 

64.4 

73.6 

5.0 

88 

29* 

51 

15 

3 

0 

0 

0 

0 

7.29 

2,44 

1.59 

30 

.0 

0 

12 

5 

2 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

81.8 

61.8 

71.6 

87 

31 

50 

15 

1 

0 

0 

0 

0 

8.99 

2.42 

7 

.0 

0 

11 

6 

4 

SC0TTS80RO 

VALLEY  HEAD 

80.9 

60.4 

70.7 

7,1 

87 

26* 

45 

1 5 

12 

0 

0 

0 

0 

7.76 

3.17 

1.16 

14 

.0 

0 

13 

7 

3 

DIVISION 

73.7 

5,4 

8.02 

3.11 

.0 

*       ft  « 

UPPER  Plains  oj 

ALICEVILLE 

85.8 

68.8 

77.3 

92 

26* 

56 

15 

0 

5 

0 

0 

0 

10.22 

2.80 

9 

.0 

0 

6 

6 

4 

8ANKHEAD  LOCK  AND  DAH 

86.6 

65.1 

75,9 

91 

28* 

54 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

5.83 

1,45 

30 

.0 

0 

11 

5 

CENTREVILLE 

68.1 

65.3 

76,7 

4,6 

92 

31* 

53 

15 

0 

13 

0 

0 

0 

6,02 

,65 

1,55 

13 

.0 

0 

9 

4 

CLANTON 

66.0 

66.5 

76,  3 

4,4 

90 

26* 

S3 

15 

0 

4 

0 

0 

0 

6.81 

1,14 

1,55 

14 

.0 

0 

11 

6 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

81.9 

62.4 

72.2 

88 

26 

50 

16 

3 

0 

0 

0 

0 

7.58 

1,60 

1 

.0 

0 

11 

6 

3 

FAYETTE 

)l 

63. 3M 

M 

93 

31 

49 

16 

0 

0 

0 

4.89 

1,10 

26 

.0 

0 

12 

3 

HALEYVILLE 

84.6 

63.2 

73,9 

90 

27* 

49 

15 

3 

4 

0 

0 

0 

7.49 

1,83 

7 

.0 

0 

11 

6 

\ 

HAMILTON  3  S 

85.2 

62.  1 

73,7 

91 

28 

49 

15 

2 

5 

0 

0 

0 

7.55 

2,84 

6 

.0 

0 

9 

4 

JASPER  4  N 

64.6 

64.4 

74,5 

91 

31* 

49 

15 

0 

3 

0 

0 

0 

7,71 

2,37 

7 

•  0 

0 

10 

6 

PRATTVILLE 

68. T 

66.1 

77.4 

- 

3,5 

93 

31* 

55 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

11.29 

5,45 

1,68 

9 

.0 

0 

10 

9 

THO>!SBY  EXP  STATION 

86.0 

65.4 

75.7 

96 

1 

53 

15 

0 

4 

0 

0 

0 

5.03 

1.42 

14 

.0 

0 

T 

6 

1 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

85. 8 

66.3 

77.1 

92 

25* 

56 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

7.89 

1.76 

25 

.0 

0 

11 

S 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

86. T 

64.9 

75.6 

- 

5,9 

96 

1 

52 

15 

0 

8 

0 

0 

0 

9.81 

4,99 

2.35 

1 

•  0 

0 

10 

7 

VERNON 

88.3 

64.6 

76.5 

96 

31 

49 

15 

0 

15 

0 

0 

0 

9.74 

1  .96 

12 

•  0 

0 

13 

7 

5 

DIVISION 

75.6 

5,1 

7.70 

2,57 

.0 

ft       ft  ft 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

86.8 

65.4 

76.1 

92 

25 

50 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

4.39 

.72 

13 

.0 

0 

10 

5 

0 

CALERA  2  SH 

87.3 

65.5 

76.4 

94 

24* 

50 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

8.39 

3,12 

1.66 

30 

.0 

0 

10 

6 

4 

CENTRE  5  SW 

84.9 

64.5 

74,7 

90 

28* 

92 

15 

1 

3 

0 

0 

0 

8.08 

3.01 

7 

.0 

12 

4 

2 

CHILDERSBURG  MTR  PLANT 

86.9 

65.8 

76,4 

92 

31 

SI 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

5.74 

1.47 

13 

.0 

0 

12 

3 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

84.0 

64.2 

74,  1 

5,9 

91 

31* 

5% 

16* 

0 

3 

0 

0 

0 

7.84 

1.26 

6 

.0 

0 

16 

6 

3 

PELL  CITY  I  NNE 

84.6 

62.6 

73,6 

90 

26 

51 

16* 

2 

1 

0 

0 

0 

6.91 

1.35 

10 

.0 

0 

10 

6 

4 

SYLACAUGA  4  NE 

86.2 

63.6 

74.9 

92 

31 

50 

15 

0 

4 

0 

0 

0 

6.07 

1.34 

9 

.0 

0 

13 

5 

2 

TALLADEGA 

86.3 

65.7 

76.0 

- 

4,3 

91 

31 

51 

15 

0 

5 

0 

0 

0 

5.95 

1,16 

1.48 

9 

.0 

0 

8 

3 

DIVISION 

75.3 

4,7 

6.67 

1,83 

.0 

ft       ft  ft 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

67. OM 

63. 7M 

75. 4M 

92 

25 

3 

0 

0 

0 

5.50 

1,52 

14 

.0 

0 

ASHLANO 

84.0 

63.5 

73.6 

89 

1 

53 

16* 

1 

0 

0 

0 

0 

6.48 

2,38 

6 

.0 

0 

13 

6 

AUBURN  3  SH 

87.8 

64.9 

76,4 

3,9 

92 

1 

52 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

5.06 

-  ,22 

,92 

30* 

.0 

0 

9 

5 

CAMP  HILL  2  NW 

85.2 

64.2 

74,7 

90 

27. 

50 

15 

4 

3 

0 

0 

0 

6.56 

1,96 

6 

.0 

0 

9 

5 

HEFLIN 

85.9 

61.4 

73,7 

90 

30* 

47 

16 

1 

3 

0 

0 

0 

5,93 

1,30 

7 

.0 

0 

10 

6 

LAFAYETTE 

86.5 

65.8 

76,2 

91 

26* 

54 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

4,08 

1,80 

1 

.0 

0 

11 

1 

MARTIN  DAM 

66.0 

65.2 

75,6 

91 

27 

55 

16 

0 

6 

0 

0 

0 

6,80 

1,55 

1,59 

6 

.0 

0 

14 

5 

OPELIKA 

66.5 

62.7 

74,6 

91 

28* 

52 

16* 

0 

5 

0 

0 

0 

5,53 

,86 

1 

.0 

0 

10 

5 

ROCKFORO  j  NNH 

65.0 

64.5 

74,8 

91 

26 

51 

15 

1 

3 

0 

0 

0 

7,56 

1,39 

8 

.0 

0 

10 

6 

ROCK  MILLS 

66.3 

63.4 

74,9 

91 

27* 

52 

16* 

0 

5 

0 

0 

0 

3,92 

1.48 

8 

.0 

0 

8 

2 

DIVISION 

75.0 

5,1 

5,94 

,6) 

.0 

Sm  Rftfftrana  Nolfti  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Temperature 

Precipitation 

Stolion 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

Dote 

Degree  Dayi 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

Greatest  Day 

Q 

Snow,  Sleet 

No,  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

1   Max.  Depth  1 

■o 

I 
o 
° 

s 

.10  or  More  | 

.50  or  More 

1.00  or  More 

.  1 
s  < 

^  i 

II        ft  * 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

87.8 

67.1 

77.5 

93 

28 

55 

15 

0 

15 

0 

0 

0 

5.66 

1,20 

2 

.0 

0 

10 

7 

1 

OEMOPOLIS  LOCIC   AND  DAM 

87.3 

66.0 

76.7 

95 

1 

56 

16» 

0 

10 

0 

0 

0 

9.32 

4.25 

2,47 

14 

.0 

0 

10 

5 

4 

GAINESVILLE 

86.1 

67.0 

76.6 

93 

1 

55 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

10,46 

3,54 

6 

.0 

0 

11 

6 

2 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

87.1 

66.2 

76.7 

92 

29* 

54 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

8.50 

1  ,62 

10 

.0 

0 

1 1 

7 

4 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

87.6 

66.3 

77.0 

94 

3 1 

52 

16 

0 

1 1 

0 

0 

6.13 

1,70 

1 3 

.0 

0 

9 

4 

3 

MINTER  3  NW 

86. 't 

66. OM 

76. 2M 

91 

28 

56 

17* 

0 

5 

0 

0 

0 

9.71 

2.42 

10 

.0 

0 

11 

6 

4 

Ui*\MT^/~lUCOV     ulD     AD  O 

87.6 

70.0 

78.8 

~ 

3.0 

93 

25 

61 

1  5 

0 

10 

0 

0 

0 

7.07 

1.67 

2.47 

6 

.0 

0 

9 

5 

2 

SELMA 

89. S 

69.4 

79,5 

2.3 

94 

28 

57 

1  5 

0 

1 5 

0 

0 

0 

5.52 

,31 

1.75 

3 

.0 

0 

9 

4 

2 

TUSKEGEE  3  b 

87.9 

66.7 

77.3 

3.4 

92 

31* 

55 

16 

0 

10 

0 

0 

0 

4.96 

,43 

1.43 

7 

.0 

0 

9 

4 

2 

UN  I ON  SPR I NGS 

87.3 

63. 6M 

75. 5M 

5.3 

92 

12e 

55 

17 

0 

1 1 

0 

0 

0 

7.69 

1,37 

.95 

3* 

,0 

0 

14 

7 

0 

D I V  I S ION 

77.2 

4.3 

7.50 

2,03 

,0 

*       «  « 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 

88.7 

65.1 

76.9 

94 

29 

54 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

7.54 

2.00 

2 

,0 

0 

13 

7 

1 

ATMORE  I  SW 

90.2 

67.8 

79,0 

97 

2* 

56 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

6.60 

1.51 

20 

,0 

0 

11 

4 

2 

BRANTLE''^ 

89.6 

65.3 

77,5 

95 

28 

53 

16e 

0 

16 

0 

0 

0 

5.35 

,59 

1.19 

9 

,0 

0 

12 

4 

1 

BREWTON  3  5SE 

91.6 

64.5 

78,1 

2.5 

97 

2* 

51 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

5,37 

•  2,42 

1.15 

7 

,0 

0 

9 

5 

2 

CAMDEN  3  NW 

88.7 

66.4 

77.6 

94 

31 

55 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

8,14 

2.47 

1 

,0 

0 

12 

4 

2 

CHATOM  3  N 

90.2 

66.6 

78,4 

98 

1 

55 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

6,63 

1.81 

10 

.0 

0 

10 

5 

3 

CLAVTON 

85.0 

67.8 

76,4 

90 

29 

57 

15 

0 

1 

0 

0 

0 

5.74 

-  ,36 

1,23 

31 

.0 

0 

10 

5 

1 

DOTH AN  F AA  A I RPORT 

8S.2 

70.6 

77,9 

90 

29* 

62 

15 

0 

3 

0 

0 

0 

4.91 

-  1.19 

1,38 

2 

.0 

0 

10 

4 

1 

ENTERPRISE  3  NW 

87. OM 

67.  IM 

77,  IM 

56 

15 

0 

0 

0 

0 

6,97 

1,50 

1 

.0 

0 

2 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

87.8 

66.2 

77.0 

92 

26 

55 

17, 

0 

10 

0 

0 

0 

8.76 

1,48 

14 

.0 

0 

12 

8 

4 

EVERGREEN 

89.6 

65.4 

77.5 

94 

8, 

55 

16» 

0 

16 

0 

0 

0 

8,66 

1,59 

1  1 

.0 

0 

12 

9 

2 

FRISCO  CITY 

89.1 

67.5 

78.3 

96 

2* 

55 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

6,13 

1,93 

4,24 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

GENEVA 

88.9 

67.5 

78.2 

94 

30e 

56 

16* 

0 

19 

0 

0 

0 

6.09 

-  ,27 

2,07 

3 

.0 

0 

13 

3 

1 

GILBERTOWN 

89.3 

66.1 

77.7 

96 

1 

53 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

5.40 

,92 

2 

.0 

0 

12 

3 

0 

GREENVILLE 

87.3 

66.3 

76.8 

4,6 

95 

28 

56 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

5.69 

-  1,12 

,83 

14 

.0 

0 

13 

5 

0 

HEADLAND 

88.1 

66.8 

77.5 

94 

29* 

51 

15 

0 

14 

0 

0 

0 

5.40 

1,59 

3 

•  0 

0 

10 

5 

1 

HIGHLAND  HOME 

87.0 

67.0 

77.0 

■ 

3,9 

93 

31 

54 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

5.24 

-  1,23 

1,36 

20 

.0 

0 

1 1 

5 

1 

NATCHEZ 

OZARK  6  NNW 

87.5 

66.1 

76.8 

- 

4,2 

92 

28« 

56 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

5.52 

-  ,64 

,85 

2 

.0 

0 

9 

7 

0 

87. 3M 

67. 4M 

77.  »M 

91 

29* 

58 

15 

0 

0 

0 

0 

8.01 

2,50 

1 

.0 

0 

U 

5 

4 

THOMASVILLE 

87.6 

68.2 

77.9 

2,8 

98 

31 

56 

15 

0 

11 

0 

0 

0 

6.61 

,01 

1,35 

14 

.0 

0 

9 

6 

3 

TROY 

87. <> 

67.0 

77.2 

3,4 

92 

28» 

56 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

6.55 

,15 

1.76 

9 

,0 

0 

12 

5 

2 

WHATLEY 

91.7 

66.5 

79.1 

98 

9 

52 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

5.05 

1.19 

20 

.0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

77.6 

3.4 

6.47 

-  .36 

.0 

•      ft  ft 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

89.2 

69.8 

79.5 

95 

27* 

58 

15 

0 

14 

0 

0 

0 

3.34 

1.25 

22 

.0 

0 

7 

2 

1 

CODEN 

89.6 

70,6 

80.1 

93 

56 

16 

0 

20 

0 

0 

0 

4.84 

1.53 

20 

.0 

0 

8 

3 

2 

FAIRHOPE  2  NE 

88.8 

70.9 

79.9 

1.4 

93 

59 

16 

0 

17 

0 

0 

0 

3.69 

-  5.20 

1.76 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

FORT  MORGAN 

87.3 

74.7 

81.0 

91 

60 

15 

0 

3 

0 

0 

0 

5.00 

2.30 

10 

.0 

0 

7 

4 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

90.5 

72.4 

81.5 

1.1 

98 

62 

16* 

0 

19 

0 

0 

0 

7.80 

-  1.87 

2.34 

10 

.0 

0 

12 

6 

2 

ROBERTSDALE  I  E 

90.0 

68.2 

79.1 

95 

28, 

55 

16 

0 

19 

0 

0 

0 

2.25 

-  7,57 

,83 

11 

,0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

80.2 

1.1 

4.49 

-  4,44 

,0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
5  STATIONS 

96 

DATE 

31* 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

45 

DATE 

15 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HUNTSVILLE  WB  AP 

14,81 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ROBERTSDALE  1  E 

2,25 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
FRISCO  CITY 

4,24 

DATE 

11 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

JULY  1967 


1 

2  1 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  j 

14  j 

15 

IR  !  17 
lb  1  1/ 

18 

19  j 

on  \ 

21 

22  1 
22  1 

1 

23  1 

24 

1 

25 

26 

27 

M  1 

28  1 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHERN  VAtLEY  01 

ATHENS  2 

9  95 

06 

06 

1  12 

1  00 

03 

2  35 

,62 

1.62 

•  03 

.22 

,06 

1,20 

•  92 

BELLE  MINA  2  N 

.06 

I92 

.21 

1*08 

!99 

7 

!o3 

,23 

1.63 

,01 

1,33 

.18 

7 

•  02 

,66 

,01 

,52 

•  06 

DECATUR 

7.95 

• 

• 

• 

• 

6 

1.19 

1.01 

• 

.11 

1,61 

.51 

,68 

1.67 

1,21 

FALKVILLE   1  N 

11. T2 

.09 

1.80 

7 

.29 

U15 

■  02 

■  48 

.03 

,07 

1.08 

.98 

.60 

,09 

T 

•  09 

•  31 

2.67 

T 

,24 

2^29 

FLORENCE 

7.53 

,05 

.38 

,66 

■  01 

.42 

,30 

2.70 

7 

1,65 

.05 

,66 

•  OS 

•  10 

.19 

,92 

7 

HOOOES 

9,06 

.33 

.60 

.06 

2.13 

■  16 

1.12 

.23 

1.07 

1^12 

.22 

1,29 

•  93 

MUNTSVILLE  NB  AP 

14.81 

.13 

.10 

1.15 

1,00 

■  27 

■  02 

7 

7 

3.39 

3.60 

.55 

7 

2.40 

.03 

T 

•  78 

.26 

.42 

,91 

H AO  I  SON 

10.79 

.09 

.15 

.10 

.73 

.83 

.67 

■  26 

.02 

.91 

2.00 

.05 

2.35 

.12 

•  96 

1.00 

.14 

.66 

•  17 

MOULTON  2 

5.26 

,36 

.23 

,65 

.53 

■  06 

■  02 

.03 

.22 

.12 

.24 

,80 

1.31 

,71 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

6.59 

06 

T 

1.27 

•  30 

.20 

.95 

.46 

.50 

.27 

nEM  MARKET  2 

D.IO 

.02 

.25 

7 

.10 

,95 

■  50 

2^75 

7 

2.00 

1.20 

2.73 

.33 

,79 

.05 

7 

1.47 

RED  BAY 

9.26 

.03 

,70 

.09 

1,52 

2^18 

.92 

.03 

.08 

,07 

1.90 

,38 

.07 

ft 

1.71 

REDSTONE  ARSENAL 

a. 73 

.18 

,11 

■  29 

,63 

■  05 

■  09 

.04 

1,19 

.50 

.70 

.01 

2,01 

.36 

.30 

.09 

1.04 

.13 

1.01 

RUSSELLVILLE  2 

8. 11 

7 

.55 

7 

1,70 

■  20 

■  58 

.10 

7 

7 

.70 

.51 

1,37 

,60 

.35 

1.65 

WATERLOO 

.06 

1  78 

1  10 

1.62 

U06 

1.26 

1.14 

.26 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

9*91 

,09 

1.10 

.13 

,92 

2,10 

1 ,66 

29 

06 

62 

99 

•  45 

BESSEMER  3  SSH 

7.64 

.21 

.35 

.82 

7 

.61 

.06 

!o9 

T 

.14 

1.94 

7 

,06 

!l6 
T 

1.16 

7 

2I17 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 

6.60 

,18 

■  01 

7 

,16 

1.11 

.23 

.04 

.04 

.73 

1.45 

,07 

.12 

,60 

,01 

•  67 

.02 

1.36 

BOAZ 

11.96 

.03 

.09 

.60 

1.20 

2,89 

■  11 

.09 

1.30 

.27 

1.54 

.11 

.87 

,23 

.93 

.37 

\.n 

BRIDGEPORT  2  M 

9.11 

.59 

7 

.99 

7 

7 

1,30 

1.02 

.03 

.06 

.12 

,87 

.30 

.60 

.18 

,76 

.05 

.37 

,36 

T 

.37 

.96 

COLL insville 

7.59 

.16 

,08 

.36 

1,63 

.03 

.43 

.77 

.  38 

78 

FORT  PAYNE 

8.77 

7 

.56 

,61 

7 

l32 

.66 

,25 

.05 

.17 

.19 

1.15 

.57 

.50 

Ul\ 

1.00 

,15 

'n 

,25 

l.Ot 

GARDEN  CITY 

6.80 

.15 

.92 

7 

2.10 

,53 

.12 

.32 

1.53 

1.84 

.12 

7 

,57 

.20 

•  60 

GUNTERSVILLE 

10.20 

1.05 

1,61 

,13 

1,06 

1,60 

.04 

1.31 

2.05 

.18 

.27 

.05 

,23 

.32 

,19 

,43 

•  10 

LEEDS 

t.78 

.16 

,01 

7 

.33 

,09 

.09 

2.15 

.58 

,12 

.75 

.10 

.29 

T 

,93 

.20 

1.00 

MAGELLA 

6.20 

.16 

,29 

.32 

.01 

.33 

1.72 

.13 

,11 

,66 

,02 

.24 

.34 

1.67 

ONEONTA 

6.89 

•  08 

.60 

,33 

.08 

,56 

1,41 

7 

.20 

■  56 

,11 

,19 

.25 

.72 

PALHEROALE  2  M 

,25 

SAINT  BERNARO 

7.29 

.05 

,39 

.02 

.19 

1.36 

.60 

.36 

!22 

!21 

■  49 

,65 

'.11 

!52 

1.59 

,03  . 

SAND  MT   SU6STA  AU 

8.99 

.01 

,19 

.56 

2,62 

.31 

,43 

1.18 

1.21 

■  01 

.21 

.96 

.12 

1.42 

.02 

SAVRE 

3.77 

.26 

,10 

.09 

,66 

■  10 

.72 

.12 

.02 

,30 

.42 

1.24 

SCOTTSBORO 

VALLEY  HEAD 

7.76 

,03 

,02 

,28 

1 ,02 

^ 

MARRIOR 

5.7* 

,27 

,16 

Io3 

,07 

.66 

'l29 

.03 

1,03 

1.19 

1.09 

1.16 

•      •  * 

UPPER  PLAINS  03 

AL  ICEvILLE 

10  22 

2  20 

80 

96 

I  96 

2  60 

ARLEY  3  S 

5.9J 

!o6 

1,00 

lit 

1.39 

.16 

.37 

•  66 

,55 

.40 

,19 

.97 

AUTAUGAVILLE   3  N 

5.76 

.69 

,36 

,39 

1,91 

.32 

.51 

.15 

.31 

.66 

,10 

.76 

BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

5.89 

.62 

,63 

,07 

.19 

.68 

.71 

,19 

.06 

.32 

,03 

.19 

.13 

,82 

1.45 

BILLINGSLEY    1  SE 

7.»8 

.61 

,02 

,68 

,02 

,16 

7 

,69 

T 

.96 

1,69 

,10 

1.49 

,62 

7 

.10 

,96 

BROOKWOOO 

5  70 

50 

40 

90 

CARBON  MILL 

8!7] 

.06 

1,96 

,02 

■  12 

1,50 

!o5 

ll2 

2!71 

!36 

.33 

I33 

!34 

I57 

.46 

CENTREVlLLE 

6.02 

.37 

,39 

,19 

,73 

1.55 

1.11 

,06 

.20 

1,15 

.37 

CLANTON 

6.61 

.20 

.60 

.15 

.17 

T 

,68 

,60 

1.55 

.35 

,76 

1.10 

7 

.69 

CORDOVA 

5.62 

.05 

.62 

.10 

1.28 

.30 

.10 

,08 

.15 

.20 

,72 

.16 

2.06 

DOUBLE  SPRINGS 

7  58 

I  60 

60 

09 

.27 

1  57 

90 

ELROD 

5.*1 

2I2O 

.25 

!90 

,10 

,45 

130 

.20 

^60 

.26 

I20 

FATETTE 

6.69 

.18 

.18 

.22 

.90 

.30 

.30 

,10 

,05 

.64 

,30 

1.10 

.37 

GORGAS 

5.69 

.13 

.29 

.09 

.06 

.78 

,08 

,39 

.30 

,25 

.06 

,20 

3.12 

haleyvIllE 

7.69 

.96 

.86 

1.62 

1.63 

.28 

,63 

,29 

.15 

.11 

,64 

.10 

HAMILTON  3  S 

7  55 

06 

65 

,05 

2  66 

.15 

20 

06 

05 

1  70 

07 

26 

04 

JASPER  «  N 

7)71 

.33 

!30 

2.37 

.60 

1.63 

.77 

7 

.22 

,02 

,61 

!o5 

,23 

.96 

LAY  DAM 

6.83 

.52 

,36 

,32 

.02 

,09 

.10 

,06 

.40 

,89 

.04 

,88 

,38 

,39 

2,48 

MERTZ  PONDVILLE  TOwER 

9.61 

.60 

1.00 

.10 

.06 

1.84 

,30 

,23 

.30 

,39 

,36 

,20 

,23 

MITCHELL  DAM 

».79 

.10 

.09 

,16 

.18 

,59 

.66 

.94 

,85 

.01 

,10 

,30 

,02 

,77 

,03 

,47 

pickensville 

6.76 

1.36 

.60 

7 

1.90 

,60 

.68 

.92 

7 

.10 

,46 

,04 

,10 

,40 

PLANTERSVILLE  2  5SE 

6.62 

.66 

.22 

,62 

1,07 

1,94 

.06 

,32 

,38 

1,39 

.02  , 

PRATTVILLE 

11.29 

.91 

1.61 

■  60 

1.47 

1.68 

1,49 

•  58 

.66 

.02 

1.46 

,09 

,96 

REFORM 

5.  70 

.99 

.21 

,06 

THOflSBY  EXP  STATION 

5.03 

.69 

.26 

.58 

U42 

.65 

loe 

,65 

,05 

.67 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

7.89 

1.12 

.10 

■  66 

■  83 

,56 

.06 

.01 

1,72 

,04 

,26 

.01 

.36 

1.76 

.35 

,31 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

9.81 

2.39 

.38 

,21 

■  36 

.82 

1.09 

.03 

1,96 

.61 

.03 

,02 

1.35 

,60 

VERNON 

9.7* 

.12 

.57 

.26 

U05 

1.15 

1.60 

1.96 

,49 

.56 

1.68 

.12 

.30 

.32 

hest  blocton 

09 

09 

05 

.10 

,65 

HlNFIELD  2  SN 

5.95 

,06 

.52 

!o8 

■  59 

.79 

.07 

l!50 

ill 

.26 

1,21 

.61 

,07 

.10 

.10 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  0« 

ANN I STON       A  AP 

70 

.72 

20 

03 

40 

ASHVILLE  «  W 

6.16 

I12 

IlO 

.26 

,66 

.60 

2l33 

!o5 

1,05 

,80 

,05 

,34 

CALERA  2  SM 

6.39 

1,96 

,10 

,63 

1.23 

1.00 

.35 

,66 

.76 

.62 

1,86 

CENTRE  5  SW 

6.06 

,17 

,06 

7 

■  72 

3.01 

.03 

■  35 

.29 

.35 

1.29 

7 

,15 

.13 

.41 

.26 

,04 

7 

.66 

CHILDERSBURG 

CHILOERSBURG  MTR  PLANT 

5.76 

.10 

,12 

,02 

,03 

■  06 

.09 

1.19 

.15 

1.47 

,37 

.68 

,23 

,39 

,66 

.17 

.23 

GADSDEN 

8.66 

,63 

,62 

,19 

.90 

1^71 

.14 

.22 

1.09 

.06 

,70 

,06 

.08 

1.16 

,32 

1,20 

GADSDEN  GAS  PLANT 

7.86 

.75 

1.17 

,16 

.52 

1^26 

■  28 

.11 

1.01 

■  12 

,66 

,15 

,64 

.11 

,66 

,23 

,47 

JACK  SONV I LLE  2  Sw 

,16 

T 

,16 

,09 

,11 

1,36 

T 

,87 

leesbuRg 

7.26 

,37 

Ilo 

!l2 

^60 

U79 

!36 

.39 

■  06 

,76 

.07 

,05 

,67 

,72 

.66 

MONTEVALLO 

6.93 

,69 

,67 

,21 

.29 

7 

6 

6 

7 

2.52 

PELL  city    I  NNE 

6.91 

.66 

,09 

.55 

■  30 

1.35 

U03 

1,00 

•  22 

.33 

,56 

1.06 

SYLACAUGA  h  nE 

6.07 

.55 

,16 

,01 

.06 

.12 

■  36 

1^36 

.20 

■  24 

.51 

•  16 

,16 

.05 

,73 

7 

1,00 

.46 

TALLADEGA 

.03 

1  ^68 

■  43 

03 

L,38 

,68 

.16 

HALNUT  GROVE 

9.29 

,10 

2,20 

l61 

.22 

2^82 

.66 

I76 

,65 

•  52 

1.15 

«       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  09 

ALEkANDER  CITY  6  nE 

56 

•  93 

,60 

ASHLAND 

8.46 

,96 

Il3 

I12 

!06 

.16 

2^38 

.10 

1)46 

.02 

ill 

I16 

,02 

.19 

,10 

,60 

•  06 

•  02 

1,33 

AUBURN  3  SH 

9.06 

.68 

,10 

,93 

.55 

,47 

.07 

7 

,92 

T 

T 

,03 

•  62 

•  04 

.21 

.05 

,07 

,92 

CAMP  HILL  2  NW 

6.56 

.16 

,67 

.15 

1.00 

1,96 

.05 

.70 

.07 

1,00 

,72 

•  09 

.06 

,13 

DAOEVILLE 

7.69 

.66 

,96 

,16 

U32 

2.27 

.10 

1.03 

.03 

,89 

.36 

•  19 

.01 

,13 

,66 

1,30 

1,73 

03 

39 

.31 

,76 

hEFlIN 

5I93 

I7O 

IlO 

1^30 

I18 

150 

1,10 

,10 

,30 

^76 

,91 

mIGhTOwEH 

9.28 

.30 

.20 

.15 

1,29 

■  20 

.20 

.03 

,60 

,10 

,16 

,22 

.20 

.07 

1,80 

JORDAN  DAM 

7.37 

.90 

.62 

.69 

■  96 

1,00 

,16 

,96 

•  06 

.15 

,71 

.06 

,06 

1,31 

,19 

•  01 

,09 

.09 

,27 

LAFAYETTE 

6.08 

1.60 

.13 

.17 

■  65 

■  25 

,32 

,12 

.30 

.13 

•  26 

,17 

MARTIN  DAM 

6.80 

.07 

.55 

1.59 

■  25 

1.55 

,08 

.29 

.53 

,56 

•  16 

,29 

•  19 

,16 

.16 

.04 

•  20 

,23 

OPELIKA 

5.53 

.86 

.21 

.83 

■  73 

,43 

7 

,16 

,62 

7 

.03 

,60 

,08 

.63 

.02 

,79 

7  , 

ROCKFORD  2  NNH 

7.56 

.63 

.06 

.11 

7 

UIO 

1,39 

,36 

1.16 

1.01 

7 

.04 

,19 

.19 

.07 

1.28 

ROCK  MILLS 

3.92 

,11 

.29 

.09 

■  16 

1,46 

,22 

t 

,02 

.44 

.99 

.05 

,05 

.02 

,37 

THURLOM  DAM 

6.11 

,09 

.28 

.79 

■  66 

1,12 

,22 

•  06 

.06 

.82 

.16 

,12 

,92 

.76 

.79 

MADLEY 

7.98 

1,61 

.36 

.98 

1,92 

,35 

,22 

•  07 

.06 

1.02 

.20 

•  99 

,26 

.02 

,06 

,76 

mETumpka 

8,36 

.68 

.06 

1.26 

■  76 

1,12 

7 

1,06 

•  08 

.23 

,95 

,02 

•  76 

.86 

,06 

I 

•  12 

.69 

.98 

YATES  HYDRO  PLANT 

7.63 

.70 

.81 

1.29 

,06 

■  66 

1,22 

,69 

,38 

•  06 

■  32 

,66 

•  10 

,71 

5m  r*(w*i>c*  iMlM  lollowlng  Sutlon 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


Tol 

•  1 

2  1 

3 

4  I 

5 

6 

7  1 

e  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16  1  17 

18 

19  1 

 r 

20  I 

21 

22  1 

23  1 

24 

25| 

26  1  27 

28  29 

30 

31 

.52 

36 

69 

.30 

.18 

3.53 

1.02 

•  97 

.  16 

•  71 

.03 

5  '66 

1.20 

!o5 

.66 

.03 

.10 

.12 

.66 

.02 

.50 

•  52 

.42 

.09 

•  92 

9*  3i 

.36 

1.50 

.60 

.05 

1.72 

.20 

.02 

2.67 

1.67 

.31 

.1* 

•  20 

3.60 

.IS 

1.00 

.85 

• 

.65 

•  05 

•  20 

•  10 

•  50 

.39 

.30 

10.46 

.23 

.85 

.60 

3.56 

2.27 

.87 

.06 

.66 

.16 

,02 

.82 

•  17 

T 

.05 

•  03 

.70 

1.29 

T 

.01 

1.69 

.72 

.01 

1.62 

.02 

.82 

•  13 

.20 

.0* 

•  21 

•  06 

•  13 

1.09 

.56 

.62 

.50 

.16 

.98 

.65 

•  05 

•  15 

.1* 

•60 

5.00 

.11 

.62 

.31 

.18 

,01 

.63 

.71 

.08 

.72 

•  28 

•  56 

13 

05 

1 ,70 

1.02 

•  13 

1.05 

T 

•  09 

•  22 

•  03 

I'.'i 

1.62 

7 

I95 

.61 

1.51 

T 

•  *6 

.21 

6.10 

.12 

.<.2 

1.65 

.93 

.53 

.08 

.95 

•  05 

•  08 

.36 

•  27 

•*o 

.26 

9.71 

.k5 

1.22 

.16 

.08 

.16 

2.62 

.70 

U93 

.25 

.32 

•  09 

l.Ol 

T 

.59 

T 

2.67 

.68 

.10 

1.06 

7 

,05 

,62 

T 

.09 

•  29 

T 

.61 

.91 

9.00 

.90 

.68 

.57 

.08 

.11 

.76 

.17 

l.O* 

•  *0 

•  29 

•  22 

•  66 

.02 

6.58 

1.13 

.11 

.96 

•  16 

.03 

T 

T 

1.26 

2.19 

.27 

.0* 

T 

•  12 

•  05 

5.28 

.27 

.08 

.62 

.25 

.67 

.65 

1,03 

.10 

.27 

.95 

.07 

•  39 

•  93 

,ii 

.06 

1.75 

T 

.07 

.20 

.16 

,05 

1.16 

•  1* 

.10 

T 

•  36 

.05 

•92 

.06 

5**2 

.59 

.30 

.17 

.16 

1.22 

1.96 

.3* 

•  08 

•  62 

4.96 

.37 

1.00 

.06 

.62 

1.63 

T 

.02 

.55 

•  18 

•  22 

.60 

T 

.  13 

.95 

.25 

.95 

.10 

.90 

.02 

.30 

.75 

.75 

.01 

•  93 

•  10 

•  25 

•  10 

•  *0 

•  03 

1*10 

10 

•  35 

1.20 

T 

•  60 

•07 

.31 

.66 

.16 

.16 

2.36 

.23 

!o3 

'.07 

.80 

.51 

•  12 

•  07 

•  56 

•  ** 

•02 

97 

i" 

58 

1,32 

•  15 

U21 

•  *6 

•  62 

•  70 

l2t 

It6 

l62 

.88 

. 

1.06 

•  25 

•  88 

.26 

•  62 

•  05 

.02 

7*5* 

.50 

2.00 

.81 

7 

.57 

.67 

.29 

.07 

,70 

.12 

T 

.27 

•  33 

•  53 

.16 

T 

•  70 

6.60 

.36 

.06 

.01 

.06 

7 

.66 

,80 

1.17 

,62 

.71 

.13 

.02 

U5l 

•  01 

•  ** 

.*9 

T 

•  3* 

•  IB 

5.35 

.15 

.05 

.52 

.03 

.37 

.73 

1.19 

.29 

.08 

.51 

.30 

•  18 

•  2* 

•  22 

5  37 

.11 

1  07 

.69 

•  83 

.1* 

•  5* 

•  06 

•  13 

•  83 

•  16 

7!o8 

.10 

IlO 

1.13 

7 

't' 

.86 

1.35 

I06 

.06 

T 

T 

1I25 

.06 

•  38 

•  78 

T 

.03 

T 

T 

.20 

B.l* 

2.»7 

.69 

.11 

.03 

T 

1.93 

.28 

.76 

.21 

.10 

•  92 

•  03 

•  23 

•  OB 

•  02 

•  30 

6.63 

.89 

.26 

.16 

.11 

1.81 

.10 

.53 

.07 

.03 

.31 

1»07 

1.31 

•  02 

•  13 

5.17 

.28 

.20 

U69 

5  7* 

.62 

.63 

.10 

•  23 

•  31 

•  06 

•  0* 

•  96 

1.23 

Ie2 

1.05 

.90 

!25 

I25 

T 

•  68 

T 

T 

T 

T 

•  68 

7 

7*16 

.'•2 

.68 

.09 

1.21 

.27 

.89 

.62 

.07 

.10 

•  16 

.22 

1.16 

•  20 

•  91 

•  *6 

.12 

*.91 

.70 

1.38 

7 

.21 

.65 

.57 

.05 

.07 

.06 

.20 

•  10 

T 

.10 

•  35 

.01 

•  6* 

•  02 

.20 

7,33 

.90 

1.10 

.25 

.06 

1.08 

1.36 

.25 

.20 

.06 

•  53 

•  *6 

.06 

.19 

.16 

•  03 

•  *3 

6  97 

92 

03 

30 

.03 

•  61 

•  13 

l.*5 

•  12 

•  36 

•  25 

1.19 

'lis 

l!65 

.18 

.19 

.70 

7 

1.68 

.91 

UOl 

T 

.20 

T 

.92 

8*68 

.91 

.21 

.69 

.07 

.56 

.87 

.53 

1.59 

.22 

1.58 

•  0* 

.17 

•  08 

•  9* 

.62 

B.13 

1.60 

.63 

T 

.66 

T 

7 

.12 

6.26 

.20 

•  33 

T 

.08 

T 

•  87 

7 

6.09 

28 

08 

6<, 

5". 

10 

.02 

•  23 

•  13 

.09 

•  38 

•  30 

.71 

li39 

l!o2 

2!50 

.69 

7 

!6l 

!62 

!67 

.61 

.03 

.52 

.52 

T 

T 

T 

.02 

1,25 

.50 

.67 

.19 

•  1* 

.36 

5.69 

,5B 

.2<. 

!57 

.63 

.61 

.32 

.26 

.83 

.*0 

•  02 

.03 

.13 

.03 

.*6 

•  2* 

5.*0 

.12 

.61 

1.59 

.02 

.03 

.10 

.22 

.88 

•  11 

.02 

.*0 

.63 

■  67 

- 

26 

1.36 

•  01 

•  02 

•  02 

.55 

.01 

•  29 

•  9* 

.06 

.26 

.21 

.15 

.02 

.02 

1.08 

T 

.02 

1.00 

2^18 

.15 

.22 

T 

5*23 

.19 

1.90 

.35 

.01 

.28 

.07 

.22 

.55 

.16 

.65 

•  05 

.57 

T 

.15 

•  16 

•  I* 

6.11 

.03 

.66 

1.52 

.60 

.18 

.10 

.12 

.02 

1.68 

.*2 

.33 

.13 

.19 

.06 

•  27 

B.50 

.21 

1.98 

.62 

.09 

1.60 

.20 

.22 

.13 

.55 

2.27 

•  7B 

•  05 

5.08 

^ 

•  77 

•  20 

•  56 

•  1* 

•  03 

•  20 

6,5* 

.55 

.10 

2.16 

.22 

.16 

.59 

.06 

.68 

.*2 

T 

•  *8 

•  20 

.6* 

•  32 

.85 

.05 

.08 

.75 

.52 

.65 

.35 

.75 

•  61 

•  02 

•  02 

•  05 

.03 

1.20 

8.01 

2.50 

.01 

1.00 

7 

.15 

.10 

.15 

.65 

•  08 

.05 

.15 

U*2 

.20 

T 

!35 

.0<* 

.66 

.60 

.60 

.96 

T 

.17 

1.13 

.58 

.35 

•  80 

7*51 

1.23 

.97 

.71 

.37 

1.21 

.66 

.72 

.29 

.18 

.18 

T 

T 

T 

•  8* 

T 

1.90 

.23 

7 

1 1'zc 

.26 

1.85 

,68 

.52 

1.22 

.20 

.10 

.65 

•  13 

•  20 

•  29 

2.63 

•  *6 

.51 

.10 

.15 

1.64 

1.65 

.30 

3.60 

.05 

.65 

3.00 

•  55 

•  20 

•  13 

I  •*C 

.12 

6.6] 

.0^ 

.05 

.12 

.03 

.57 

.85 

1.30 

.55 

1.35 

1*21 

•  22 

•  08 

•  07 

T 

.05 

6  55 

.12 

1.02 

.23 

.53 

1.76 

.13 

.15 

.86 

.*7 

•  17 

•  61 

•  09 

.09 

.10 

.10 

3,72 

•  15 

,15 

•  21 

•  61 

T 

•  96 

•  82 

T 

5.05 

.57 

!3: 

!o5 

.01 

1  .06 

1.06 

1.19 

3.3* 

.17 

.68 

.61 

.71 

.12 

1.25 

•  02 

.18 

fc.8* 

.05 

1.32 

.21 

.05 

.20 

.02 

.18 

.16 

.01 

1.53 

.02 

.65 

3.69 

.63 

.62 

1.76 

.03 

.16 

.*5 

T 

.70 

.22 

5.00 

.60 

.60 

2.30 

.05 

.15 

.25 

.35 

1.65 

3.05 

.35 

7 

7 

.20 

.35 

.70 

7 

•7.80 

.15 

.16 

.02 

.61 

.69 

.59 

.20 

.11 

2.36 

.01 

.08 

.01 

1.27 

.07 

T 

.87 

.30 

•  16 

2.25 

.26 

.16 

.19 

.12 

.83 

.15 

•  *9 

•09 

PRAIRIE 


06 


CUBA 
DAYTON 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
HAYNEVlLLE 
LIVINGSTON 
MARION  I  N 

MARION  JUNCTION    1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS   1  SSW 
MILSTEAO 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  WB  AP 

ORRVILLE 
PERRTVILLE 
PINE  LEVEL 
SELHA 
SUTTLE 

TUSKECEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNlONTONN 

MARRIQR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE  1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NM 
ATMORE   I  SW 
BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CMATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nit 

COTTONTON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 
EUFAUL*  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTQWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEMTON 

OZARK   6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNm 

PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
SNOW  HiLL 
THOMASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 


GULF 

BAY  MINETTE 

COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.b.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

! 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

• 

g  1 

S  1 

J 

•  % 

ai 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID         6  AM      NOON       6  PM 

H 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

1 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Ill 

<  -3  8 

BIRMINGHAM   WB  AIRPORT 

27 

2.6 

5.7 

2* 

NW 

26 

90 

89 

63 

70 

2 

6 

5 

2 

3 

0 

18 

67 

7.2 

HUNTSVILLE  W8  AIRPORT 

20 

1.8 

6.2 

2  5++ 

26 

12  + 

86 

65 

68 

66 

4 

2 

6 

3 

2 

3 

19 

7.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

25 

1.7 

6.2 

23++ 

30 

29+ 

83 

86 

69 

67 

1 

5 

6 

1 

1 

18 

6.5 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

23 

2.7 

6.1 

25 

W 

22 

86 

88 

61 

63 

5 

2 

6 

3 

1 

1 

16 

57 

7.3 

Sm  tal»i*Dce  nolAi  loUowing  Slalion  ladmx. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF    I'ibb  -   1967  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APH 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

•             •  0 

NOKTHtHN   VALLEY  01 

ATHENS  I 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BfcLLE  MINA  ^  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.6 

.5 

T 

1  .5 

5.5 

DECATUH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

2 

1.0 

1 

FALK.VILLE   I  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

.3 

.3 

3.6 

2 

FLORENCE 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

T 

5.0 

3 

HODGES 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1.0 

1 

2.0 

1 

T 

3.0 

2 

HUNTSVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

<>.u 

2 

.7 

1 

T 

1.0 

1 

T 

5.7 

4 

MADISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

.  1 

.3 

6.3 

2 

MOULT  ON  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

2 

2.0 

T 

1.2 

T 

8.2 

2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

T 

T 

1.0 

T 

2.0 

1 

NEW  MARKET  i 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6,0 

2 

.5 

1.0 

7.5 

2 

RED  BAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.3 

1 

.  b 

1 

T 

T 

3.1 

2 

REDSTONE  ARSENAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

1 

1.0 

2 

3.5 

3 

RUSSELLVILLE  2 

SNUWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

.  1 

.5 

3.6 

WATERLOO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

.5 

T 

T 

I 

»         «  « 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  St 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.9 

2 

T 

2.0 

2 

T 

5.9 

<> 

BESSEMER  3  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.2 

T 

T 

•  a 

T 

1.0 

BIRMINGHAM  wB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

.8 

T 

.8 

BOAi: 

SNOwF  ALL 
1    IN  ON  GD 

1 

4.0 

1 

BRIDGEPORT  2  W 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

COLLlNSVILLt 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

FORT  PAYNE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

2.0 

1 

T 

2.0 

1 

GARDEN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

GUNTERSVILLt 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

.5 

1 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  OF   1966  -   1967  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

LEEDS 

SNOWf  ALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

T 

T 

2,0 

1 

MAGELLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ONEONTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

2 

.5 

1 

<>.o 

3 

PALMEHOALE  2  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

SAINT  BtRNAHD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

.3 

T 

1,3 

1 

SAND  MT   SUBbTA  AU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

~ 

.5 

■ 

SAYRE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SCOTTSBURO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

TRAFFOKU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

1 

.6 

1.9 

1 

T 

4,5 

2 

W ARR I  OR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

*         «  « 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICtVlLLE 

SNOWF  ALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

ARLEY   3  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.5 

1 

I  •  5 
1 

AUTAUGAVILLt   3  N 

SNOwF  ALL 
1    IN  ON  GO 

bankmead  lock  and 

DAh 

SMOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BILLINGSLEY   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

X 

J 

BROOKWOUD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

J 

y 

CARBON  HILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

CENTrEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

J 

CLANTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  •  5 

X  •  7 

CORDOVA 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

,  5 

1 

,  5 

I 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3,0 

T 

1  •  0 

ELROD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FAYETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

GORGAS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

HALEYVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

1 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  OF   1966  -   1967   ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

TOTAL 

HAMILTON   3  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

JASPfck  *  N 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

.8 

T 

,5 

1.3 

LAY  uAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MERTZ  PONDViLLE  TOWEk 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MITCHELL  DAM 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

,5 

,5 

PICK.ENSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

PLA.MTERbVILLE  2  SSE 

SIWftFALL 
1    IN  ON  GO 

PRATTVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

REFORM 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

T 

THORSbY   EXP  STATION 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

I 

T 

T 

TUSCALOOSA  ULIVER  DAM 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

VERNON 

SNOWf  ALL 
i    IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

WEST  BLOCTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WINFItLD  2  bW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

3.U 

1 

1.0 

1 

•         •  * 

EASTERN  VALLEY  0<. 

ANNISTON  FAA  AP 

SrjOwFALL 
1    IN  ON  GD 

•  t) 

T 

T 

T 

.8 

ASHVlLLt  « 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CALERA  2  SW 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

CENTRE   i  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

1.1 

1  .  1 

CHILUERSBURSj 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

CHILUERSBURO  WTR  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

GADSDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

GADSDEN  GAS  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

JACKSONVILLE  2  SW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

1.0 

1.0 

LEESbURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

.9 

1 

1.0 

1 

MONTEVALLO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF   1966  -  1967 


ALABAMA 


Station 


JULY 


AUG  SEPT 


OCT 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


MAY 


PELL  CITY   1  NNt 
SYLACAUtiA  it  HE 
TALLADtCiA 
WALNUT  GROVE 

*         *  » 

PIEDMONT   PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUbURN   3  SW 

CAMP  HILL  2  NW 

DADEVILLE 

DELTA 

HEFLIf, 

HIGHTUWLR 

JORDAN  DAM 

LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 

OPELIKA 

ROCKFOKD  i  NNl» 
ROCK.  MILLS 
THUHLUW  DAM 
•JADLEY 
WETUMPK.A 

YATES  HYDRO  PLANT 

ft         •  * 

PRAIrIE  06 

CUBA 
DAYTON 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWf  ALL 
i    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  Ot-    1966  -  1967 


ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

OEMOPQLIS  LOCK   AND  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FOHT  DEPOSIT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

GAINESVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

GREENSUURO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

HAYNtV I LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LIVINGSTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MARION   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MARION  JUNCTION   I  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

MARION  JUNCTION  2  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MATHEWS   1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MILSTEAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

MINTER   3  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

.  1 

MONTGOMERY   WB  AH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

ORRVILLt 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

PERRYV ILLE 

SNOWF  ALL 
I    IN  ON  GD 

UO 

1«0 

PINE  LEVEL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SELMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

SUTTLt 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

TUSKEGEE   3  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

UNION  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

UNIONTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

WARRIOR   LOCK   ANU  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

»         •  • 

COASTAL   PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNW 

SNOwf  ALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

ALBERTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

ANDALUSIA   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ATMORE   1  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1966  -  1967  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

BRANTLtY 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

J 

T 
1 

BREwTON  3  SSE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

T 

T 

1 

BRUNDID(jE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

CAMDEN  i  NW 

SNOkFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

J 

T 

1 

CHATOK   3  N 

SNOWFALL 
r   IN  ON  GD 

CLAIbOKNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CLAYTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1 

COFFEE   SPRINGS  <i  NW 

SNOwF  ALL 
1    IN  ON  GD 

COLUMBIA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COTTOMON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

DOTHAN  FAA  AIRPOKT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ELBA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ENTERPRISE   3  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ElIFAULA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

EUFAULA  WILULIFt  REF 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EVERGREEN 

SNOW^  ALL 
1    IN  ON  GD 

I" 

T 

FALCO  OHEN  POND  TOWEk 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FRISCO  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

GENEVA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GEORGI ANNA 

SNOwF ALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1 

T 

GILBERTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

J 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

J 

1*0 

1  (O 

HEAOLANL 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

HIGHLAND  HOME 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

J 

I  #0 

1  aO 

JACiCSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

<1NST0N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LOUISVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

MELViN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  5EAS0N  OF    1966  -   1967  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MILLERS  FtRHY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

NATChtZ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

NtWTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

OZAKK.   6  NNW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

PHENIX  CITY  2  NNw 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

PINE  MILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

RIVER  FALLS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

SLOCOMb 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOW  MILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

TM0MA5V1LLE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

TROY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

WALLACE   2  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

WHATLEY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

ft  # 

GULF 

OB 

BAY  MINETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CITRONtLLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

*" 

*" 

~ 

CODEN 

Sf:OWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

FAIHHOPE  2  NE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

GOLF   SHORES  P  0 

bftOwF  ALL 
1    IN  ON  GD 

MOBILE  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

ROBERTSDALE   1  E 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JULY 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

1  1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

Ave: 

ft         *  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

67 
71 

87 
68 

85 

60 

84 
57 

81 
64 

78 
68 

80 
67 

82 
64 

63 
64 

84 

70 

89 

70 

88 
71 

85 
70 

79 
55 

73 
52 

78 
54 

60 
57 

85 

60 

69 
97 

87 
62 

88 
64 

78 
69 

S3 

66 

89 
67 

•9 

71 

89 

70 

69 
70 

88 
66 

66 
64 

84,0 
64.3 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

MIN 

88 
71 

8S 
68 

83 
64 

81 
58 

80 
64 

79 
67 

82 
66 

84 
65 

84 

65 

69 
70 

87 

70 

86 

70 

81 
69 

77 
55 

79 
51 

82 
55 

83 
63 

85 
56 

87 
58 

66 
62 

86 
64 

83 
65 

87 
65 

89 
68 

89 
69 

84 
71 

89 
TO 

88 
70 

86 
68 

86 
64 

89 
65 

84,6 
64,7 

DECATUR 

MAX 
MIN 

79 
68 

85 
65 

91 
70 

90 
73 

88 
69 

76 
58 

63 
53 

65 
58 

87 
59 

89 
66 

87 
66 

87 
66 

91 
71 

91 
72 

84 

Tl 

90 
70 

90 
65 

FALXVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

87 
67 

90 
67 

90 
65 

84 
56 

84 
60 

82 
67 

69 
67 

81 
66 

64 
63 

64 
66 

69 
70 

89 
71 

89 
70 

75 
55 

74 

50 

78 
53 

82 
57 

82 
54 

85 
54 

87 
96 

85 
64 

85 
66 

83 
66 

69 
68 

91 
69 

68 

70 

63 
TO 

90 
69 

89 
68 

83 
65 

87 

66 

85.1 
63.8 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

91 
69 

as 

68 

89 
65 

86 
59 

85 
65 

80 
66 

84 
60 

86 
64 

86 
64 

92 
69 

69 
69 

90 
76 

65 
69 

76 
54 

61 
51 

85 
61 

65 
62 

87 
62 

89 
59 

82 
60 

87 
66 

86 
65 

90 
66 

91 
67 

90 
70 

69 
70 

93 
69 

92 
70 

90 
67 

87 
63 

92 
67 

87.1 
64.9 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

89 
73 

85 
69 

85 
67 

83 
62 

81 
68 

80 
70 

82 
70 

85 
67 

66 
67 

92 
71 

67 
72 

87 
71 

77 
66 

74 
57 

78 
53 

82 
57 

63 
64 

65 
59 

86 
60 

84 
65 

85 
68 

80 
67 

86 
68 

88 
70 

68 
73 

84 

73 

89 
T3 

88 
71 

64 

68 

86 
67 

89 
67 

84.9 
66.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

89 
71 

88 
68 

65 
63 

84 
57 

82 
63 

77 
66 

81 
68 

82 
65 

85 
69 

89 

70 

89 
70 

87 
68 

81 
69 

75 
55 

79 
51 

82 
55 

62 
62 

66 
56 

66 
63 

66 
63 

86 
68 

80 
67 

84 
70 

89 
71 

90 
72 

89 
72 

90 
66 

88 
66 

68 
66 

84 
64 

88 
66 

84.9 
65.2 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

90 
71 

85 
68 

65 
67 

85 
57 

83 
65 

80 
67 

83 
66 

85 
65 

83 
65 

69 
70 

90 
71 

89 
71 

78 
70 

78 
55 

80 
52 

83 
55 

66 
63 

89 
55 

90 
56 

88 
62 

86 
65 

85 
67 

88 
68 

91 
68 

90 
71 

86 
TO 

90 
TO 

69 
72 

87 
67 

89 
69 

91 
66 

86,2 
65.2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
70 

83 
69 

86 
64 

86 
60 

75 
66 

82 
66 

82 
65 

64 
66 

84 
66 

92 
70 

92 
71 

90 
71 

82 
65 

75 
55 

81 

53 

65 
56 

89 
63 

65 
56 

87 
59 

84 
63 

85 
66 

80 
68 

87 
68 

91 
TO 

90 
71 

91 
Tl 

64 
Tl 

91 
70 

87 
68 

88 

66 

93 
68 

89.7 
65.5 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

89 
70 

84 
68 

82 
63 

80 
55 

80 
60 

81 
68 

80 
67 

78 
65 

85 
64 

87 
70 

86 
71 

83 
66 

79 
64 

75 
54 

76 
49 

SO 
53 

80 
60 

82 
53 

84 
57 

82 
60 

84 
63 

64 
65 

85 
64 

87 
66 

87 
68 

85 

70 

87 
72 

65 
69 

87 
66 

65 
63 

86 

63 

82.9 
63,4 

RED  BAY 

MAX 

MIN 

91 
69 

90 
69 

79 
67 

85 
61 

85 
63 

76 
67 

78 
62 

83 
64 

86 
65 

75 
68 

90 
69 

90 
70 

89 
71 

81 
56 

77 
54 

82 
55 

82 
58 

64 
60 

67 
61 

67 
64 

88 
66 

66 
67 

80 
67 

86 
69 

90 
71 

69 
71 

66 
71 

92 
71 

88 
68 

88 
65 

89 
62 

65,1 
65,2 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

MIN 

88 
65 

88 
64 

83 
61 

82 
57 

79 
64 

78 
68 

82 
67 

63 
65 

62 
65 

87 
70 

87 
70 

85 
70 

75 
65 

73 
55 

78 
52 

81 
55 

83 
55 

64 

56 

67 
58 

66 
62 

64 
62 

79 
65 

86 
65 

86 
67 

85 

70 

84 
71 

87 
69 

87 
68 

81 
68 

86 
66 

68 
65 

63.4 
63,9 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

MIN 

87 
6S 

89 
66 

80 
64 

83 
54 

83 
54 

77 
65 

80 
63 

81 
64 

81 
64 

76 
67 

89 
66 

87 
67 

87 
68 

81 
54 

73 
47 

78 
47 

81 
54 

65 
52 

66 
52 

67 
54 

86 
58 

85 

60 

84 
61 

87 
64 

88 
64 

87 
68 

89 
68 

66 
68 

87 
65 

84 
62 

87 
61 

83.9 
61.0 

WATERLOO 

ft          •  ft 

MAX 
MIN 

86 
69 

90 
68 

86 
61 

86 
55 

83 
64 

79 

67 

84 

59 

85 
62 

86 
63 

90 
69 

69 
70 

86 
77 

87 
69 

81 
53 

82 
46 

84 
53 

85 
57 

87 
54 

69 
55 

68 
58 

68 
62 

87 
67 

91 
64 

91 
66 

90 
69 

89 
66 

92 
67 

89 

70 

89 
65 

90 
64 

91 
64 

87.2 
63.1 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

S<> 
63 

85 
65 

82 
62 

80 
57 

81 
57 

81 
63 

80 
67 

76 
67 

81 
63 

81 
65 

84 
68 

86 
67 

85 
67 

73 
57 

71 
'1 

77 

78 

55 

61 
59 

84 
59 

86 
61 

83 
63 

84 
65 

76 
64 

83 
66 

86 
66 

86 
67 

81 

68 

86 
69 

86 
66 

85 
65 

64 

65 

81.8 
62.8 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

90 
69 

85 
68 

86 
69 

86 
56 

86 
67 

78 
68 

86 
69 

86 
68 

85 
65 

89 
66 

88 
68 

90 
70 

82 
69 

76 
60 

80 
50 

83 
54 

84 
64 

87 
58 

86 
60 

84 

65 

84 
68 

87 
66 

88 
66 

90 
67 

90 
66 

88 
TO 

90 
72 

88 
66 

89 

70 

67 
63 

91 
66 

86.1 
65.4 

BIRHINaHAM   we  AP 

MAX 
MIN 

89 
71 

85 
70 

85 
67 

84 

60 

88 
66 

79 
71 

84 

70 

86 
66 

85 
66 

88 
70 

89 
71 

90 
72 

80 
70 

76 
57 

79 
51 

82 
55 

83 
63 

89 
60 

89 
62 

63 
65 

82 
68 

84 

65 

86 
67 

90 
67 

89 
70 

86 
71 

91 
TO 

69 
68 

86 
67 

87 
64 

90 
65 

85.3 
66.1 

BRIDCEPORT  2  W 

MAX 
MIN 

87 
69 

83 
67 

83 
61 

82 
55 

80 
60 

81 
65 

77 
64 

85 
64 

85 
64 

87 
69 

83 
68 

86 
66 

76 
67 

72 
53 

80 
49 

83 
52 

85 
53 

86 
56 

88 
99 

86 
61 

66 
64 

84 
65 

65 
65 

90 
67 

86 
66 

84 
69 

69 
TO 

87 
67 

84 
65 

87 
63 

88 
64 

84.2 
62.9 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
71 

86 
67 

85 
63 

65 
59 

81 
61 

80 
68 

84 

67 

84 
68 

85 
66 

87 
69 

87 
71 

86 
67 

86 
70 

79 
60 

79 
53 

82 
57 

84 
63 

86 
62 

87 
61 

87 
65 

87 
66 

86 
67 

85 
71 

90 
62 

90 
70 

89 

70 

89 
TO 

88 
69 

89 
69 

86 

65 

90 
66 

85.5 
65.6 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

88 
66 

89 
67 

85 
61 

84 
55 

85 
60 

88 
63 

80 
70 

85 
66 

86 
64 

84 

62 

86 
66 

89 
69 

86 
69 

76 
57 

74 
50 

76 
46 

81 
54 

84 
55 

83 
99 

89 
54 

85 
57 

85 

67 

80 
62 

85 
64 

90 
65 

90 
69 

•  9 

Tl 

91 

70 

68 
68 

86 

62 

85 
62 

85.0 
62.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

8S 
68 

87 
68 

84 
64 

82 
57 

84 
65 

64 
67 

77 
67 

80 
65 

82 
64 

81 
66 

68 
66 

87 
67 

85 
69 

75 
58 

72 
51 

77 
55 

80 
58 

82 
56 

89 
59 

86 
62 

84 
63 

84 
68 

86 
66 

84 
66 

88 
68 

88 
69 

83 
TO 

88 
68 

88 
68 

80 
66 

84 

65 

63.2 
64.4 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

83 
66 

82 
63 

81 
60 

80 
54 

83 
62 

80 
66 

76 
65 

61 
64 

81 
62 

83 
65 

84 
66 

86 
66 

78 
65 

71 
64 

78 
50 

78 
52 

80 
59 

83 
55 

63 
96 

84 
57 

83 
59 

83 
62 

82 
63 

86 
64 

86 
66 

61 
69 

66 
6T 

85 
67 

79 
69 

82 
59 

87 
61 

81.8 
61.8 

5C0TTSB0RO 

MAX 
MIN 

VALLEY  HEAD 

ft          ft  ft 

MAX 
MIN 

83 
6* 

84 
64 

82 
60 

81 
51 

80 
52 

81 
62 

77 
66 

67 
67 

61 
60 

82 
65 

84 
67 

62 
65 

85 
67 

71 
54 

71 
45 

75 
48 

77 
52 

78 
52 

62 
52 

84 
58 

83 
62 

81 
64 

78 
62 

61 
61 

85 
64 

87 
67 

82 
68 

85 
66 

84 
66 

73 
62 

83 
60 

60.9 
60.4 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

97 

71 

86 

72 

85 
72 

85 
60 

83 
62 

86 
71 

79 
70 

82 
66 

88 
70 

81 
71 

86 
73 

87 
73 

91 
74 

78 
64 

76 
56 

82 
65 

83 
68 

87 
64 

86 
66 

86 
67 

81 

66 

84 

70 

69 
66 

68 

70 

92 
73 

92 
73 

88 

T2 

91 

70 

89 

72 

90 
70 

86 
Tl 

85.8 
66.8 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
69 

84 
66 

88 
57 

89 
65 

87 
66 

79 
67 

85 
65 

87 
65 

83 
65 

69 
69 

89 
72 

90 
70 

82 
56 

79 
54 

81 
55 

83 
56 

87 
61 

89 
63 

88 
66 

84 
67 

84 

67 

84 

67 

86 
67 

91 
68 

90 
69 

6T 
68 

91 
66 

89 
66 

68 
66 

90 
68 

86.6 
65.1 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
69 

86 
70 

89 
57 

88 
61 

91 
68 

82 
68 

82 
67 

89 
67 

69 
69 

91 
69 

92 
70 

92 
67 

82 
64 

79 
53 

81 
55 

86 
57 

86 
60 

86 
60 

88 
65 

85 
66 

86 
68 

86 
66 

91 
68 

92 
69 

92 
70 

90 
66 

92 
65 

91 
66 

90 
66 

92 
69 

86.1 
65.3 

CLANTON 

MAX 

MIN 

90 
70 

87 
69 

85 
70 

86 
58 

85 
65 

87 
69 

82 
72 

85 
66 

87 
69 

84 
68 

86 
69 

89 
71 

89 
71 

80 
65 

78 
53 

80 
56 

83 
61 

85 
61 

87 
63 

85 
66 

84 

67 

86 
66 

87 
68 

68 
69 

90 
70 

90 
70 

86 
69 

90 
65 

88 
66 

87 
65 

89 

67 

86.0 
66,9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

81 
61 

79 
64 

83 
62 

83 
52 

85 
56 

79 
64 

77 
63 

80 
64 

83 
61 

80 
67 

85 
67 

86 
67 

84 
66 

76 
54 

71 
55 

77 

50 

80 
61 

83 
57 

81 
58 

64 
57 

80 
63 

79 
69 

79 
67 

62 
67 

87 
67 

88 
66 

84 
68 

87 
66 

84 
66 

69 
65 

84 
64 

61,9 
62.4 

FAYETTE 

MAX 

MIN 

88 
65 

89 
56 

87 
63 

87 
63 

88 
67 

63 

67 

90 
64 

91 
69 

91 
68 

90 
70 

81 
56 

50 

49 

88 
63 

88 

62 

88 

60 

86 
60 

64 

69 

65 

90 
65 

90 
66 

90 
67 

91 
6T 

90 
67 

68 

65 

93 
63 

63.3 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

90 
67 

88 
68 

62 
66 

88 
57 

84 
57 

75 
65 

79 
65 

81 
65 

85 
65 

81 
65 

88 
67 

89 
69 

86 
69 

77 
55 

74 
49 

79 
50 

81 
54 

83 
58 

85 
58 

86 
59 

85 
62 

66 
66 

86 
66 

87 
66 

90 
66 

90 
68 

90 
66 

85 
69 

88 
67 

85 
68 

68 
65 

84,6 
63.2 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

88 
66 

89 
67 

82 
65 

65 
55 

86 

56 

79 
64 

79 
65 

83 
63 

86 

63 

76 
65 

89 
69 

90 
68 

90 
69 

76 
53 

76 
49 

80 

50 

83 
53 

84 
54 

88 
55 

88 
58 

86 
61 

65 

65 

61 
63 

86 
65 

89 
66 

90 
67 

86 
69 

91 
68 

89 
68 

86 
64 

90 
62 

85.2 
62.1 

JASPER  4  N 

MAX 
MIN 

89 
69 

84 
69 

89 
64 

87 

60 

85 
64 

77 
69 

84 
68 

66 

65 

79 
63 

88 
67 

89 
68 

88 
69 

75 
69 

75 
57 

80 
49 

64 
54 

83 
64 

87 
56 

86 
59 

60 
62 

80 
65 

79 
64 

69 
67 

91 
66 

69 
66 

84 

68 

90 
70 

86 
66 

82 
68 

86 
66 

91 
65 

84.6 
64.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CooUnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JULY  1467 


Day  Ol  Month  Si 


Slanon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

,.[ 

11 

12 

13 

U 

IS 

16  ' 

I 

17  ; 

18 

IS 

20  1 

21 

22 ; 

23  1 

24 

2S  1 

28 

27 

28 

29  1 

30 

31 

• 
> 
< 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

90 

TO 

91 
70 

90 
TO 

S8 

60 

90 
63 

87 

70 

87 
70 

90 
68 

89 
67 

87 
65 

92 
68 

91 
69 

89 
67 

80 
67 

80 
55 

86 

56 

83 

63 

88 

60 

SS 

62 

85 

66 

88 
65 

91 
69 

90 
69 

90 

66 

92 
68 

«1 

70 

93 
68 

92 
65 

90 

69 

92 
66 

93 

67 

88.7 
66.1 

THORSBr  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

98 

6e 

87 
67 

87 
69 

82 
59 

88 
65 

83 
69 

86 
69 

87 
66 

80 
66 

85 
66 

89 
68 

90 
69 

87 
68 

79 
62 

80 
53 

80 
56 

83 
62 

86 
60 

85 
69 

84 
65 

65 
66 

87 
66 

86 
65 

88 
70 

86 
70 

88 
69 

90 
68 

87 
68 

84 
64 

86 
63 

90 
68 

86.0 
65.4 

TUSC*LOOS«  FAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
7 1 

85 

85 

83 

88 

79 

82 

88 

81 

86 
70 

87 

91 

78 

76 

82 
56 

83 
59 

87 
68 

88 

86 

81 

84 

85 
7  1 

88 

92 

92 
7  3 

88 
7  3 

91 

89 

86 

90 
68 

91 
69 

85.8 
68.3 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 

MIN 

96 
66 

87 
66 

83 
66 

86 
58 

87 
62 

86 
68 

80 
67 

84 
65 

88 
60 

83 
67 

88 
69 

89 
69 

91 
69 

79 
61 

77 
52 

81 
59 

84 
60 

86 
63 

88 
63 

87 
62 

84 
66 

89 
65 

86 
66 

90 
68 

91 
69 

92 
66 

89 
68 

93 
71 

90 
TO 

87 
69 

91 
69 

86.7 
64.9 

VERNON 

•          •  tt 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
68 

86 
66 

89 
56 

90 
65 

81 
68 

85 
68 

88 
65 

88 
66 

93 
62 

92 
69 

92 
68 

80 
70 

76 
56 

82 
49 

89 
55 

87 
65 

90 
58 

88 
61 

86 
69 

86 
65 

86 

69 

90 
69 

92 
65 

92 
67 

91 

70 

93 

68 

92 

68 

89 

69 

91 
68 

96 

62 

(8.3 
64.6 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
70 

87 
69 

85 
65 

87 
58 

90 
6A 

86 

72 

86 
69 

89 
68 

83 
67 

89 
66 

89 
71 

90 
72 

81 
69 

77 
56 

79 

50 

82 
54 

88 
62 

86 
59 

67 
60 

87 
66 

86 
69 

89 
67 

86 
65 

91 
68 

92 
71 

69 
70 

91 
71 

91 
68 

87 
68 

85 
65 

91 
63 

86.8 
65.4 

CALERA  2  Sw 

MAX 
MIN 

87 
69 

80 
66 

86 
68 

87 
63 

89 
67 

88 
73 

87 
72 

88 
74 

82 
69 

90 
66 

91 

70 

86 
74 

80 
71 

78 
61 

80 
50 

85 
53 

87 
63 

90 
98 

94 
55 

86 
66 

89 
66 

87 
66 

89 
63 

94 
64 

91 
70 

69 
70 

91 
70 

90 
64 

87 
62 

90 
62 

92 
65 

87.3 
65.9 

CENTRE  5  5n 

MAX 

MIN 

86 
68 

87 
67 

88 
63 

85 
5» 

85 
6* 

88 
68 

83 
69 

80 
66 

84 
66 

83 
67 

88 
69 

85 
70 

89 
69 

77 
60 

76 
52 

60 
54 

82 
58 

84 

98 

86 
58 

88 
65 

87 
64 

87 
67 

79 
65 

64 
65 

90 
69 

90 
68 

86 
69 

90 
69 

88 
70 

82 
63 

64 
64 

84.9 
64.5 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

89 

70 

86 
68 

65 
70 

85 
56 

89 
66 

89 
72 

84 

72 

87 
67 

86 
64 

88 
66 

90 
69 

90 
72 

87 

70 

76 

63 

79 
51 

82 
55 

85 
64 

86 
99 

87 

60 

87 
66 

84 
67 

87 
67 

87 
67 

90 
66 

91 
69 

90 
69 

90 
69 

90 
66 

89 
69 

87 
64 

92 
64 

86.9 
65.8 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

8S 
69 

87 
66 

84 
63 

86 
57 

88 
66 

87 
65 

80 
64 

SO 
64 

89 
69 

84 
65 

86 
69 

85 
69 

77 
70 

77 
60 

76 
54 

60 
54 

84 
58 

84 

85 
59 

84 

60 

65 
65 

78 
68 

80 
67 

89 
66 

90 
69 

82 
69 

91 
69 

88 
67 

82 
70 

84 

62 

91 
63 

84.0 
64.2 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 

MIN 

86 

86 

85 

85 

85 

88 

82 

85 

89 

81 

87 

87 

88 

78 

79 

79 

82 

S3 

85 

66 

84 

63 

82 

84 

89 

90 

86 

88 
66 

88 

87 

84 

84.6 

SYLACAUGA  <•  NE 

MAX 
MIN 

89 
69 

86 
68 

65 
70 

86 
55 

87 
57 

81 

70 

85 
70 

86 
67 

84 
64 

86 
65 

89 
68 

89 
69 

80 
69 

77 
61 

80 
90 

S3 
52 

85 
52 

87 
5S 

87 
56 

85 
69 

86 
66 

89 

69 

87 
64 

90 
66 

91 
67 

89 
66 

89 
68 

90 
64 

88 
66 

88 
62 

92 
62 

86.2 
63.6 

TALLADEGA 

m          m  m 

MAX 
MIN 

89 
69 

87 
69 

87 
68 

85 
57 

88 
65 

83 
71 

85 
70 

87 
68 

83 
66 

86 
66 

90 
70 

89 
T2 

82 
70 

77 
62 

80 
91 

84 
99 

86 
62 

87 
60 

86 
61 

87 

66 

89 

66 

89 

67 

86 

66 

90 

68 

90 

70 

86 

69 

90 
69 

89 

67 

89 

70 

86 

63 

91 
64 

86.3 
65.7 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

88 
67 

86 
69 

85 
5* 

88 
61 

87 
69 

82 
68 

88 
67 

84 

62 

89 
67 

91 
68 

88 
68 

76 
61 

78 
48 

88 
56 

87 
58 

65 
66 

87 
64 

92 
66 

91 
67 

90 
64 

91 
63 

88 
67 

89 
65 

91 
63 

87.0 
63.7 

ASHLANO 

MAX 

MIN 

89 
66 

88 
66 

86 
67 

82 
58 

83 
62 

86 
66 

78 
68 

79 
68 

89 
66 

78 
64 

83 
67 

86 
69 

87 
66 

81 
61 

74 

93 

78 
93 

83 
55 

84 

57 

86 
60 

86 
64 

82 
64 

82 
69 

85 
64 

85 
66 

85 
67 

88 
66 

88 
66 

87 
64 

88 

66 

87 

62 

85 

62 

84.0 
63.5 

AUBURN  3  Sw 

MAX 
MIN 

92 
67 

88 
67 

90 
68 

88 
59 

88 
62 

89 
68 

84 

68 

83 
69 

90 
65 

87 
64 

88 
68 

90 
68 

90 
68 

86 
58 

84 
52 

82 
98 

86 
61 

83 
58 

88 
61 

89 
66 

86 
63 

88 
68 

89 
67 

89 
65 

88 
68 

91 
69 

90 
68 

91 
66 

90 
68 

87 
67 

89 
67 

87.8 
64,9 

CAMP  HILL  2  Nw 

MAX 
MIN 

90 
63 

86 
66 

87 
68 

85 
56 

85 
58 

88 
69 

79 
67 

80 
68 

86 
68 

83 
62 

86 
66 

87 
68 

88 
68 

84 

65 

72 
50 

78 
92 

83 
99 

82 
56 

83 

60 

88 
67 

83 
64 

89 

66 

87 
65 

86 
68 

87 
68 

90 
72 

90 
68 

89 
65 

89 
68 

87 

69 

88 
64 

85.2 
64.2 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

88 
63 

85 
66 

89 
62 

85 

87 
55 

88 
59 

90 
64 

82 
64 

88 
65 

86 
64 

85 
69 

88 

70 

82 
70 

80 
60 

80 
48 

82 
47 

81 
91 

89 
57 

87 
54 

86 

62 

89 
62 

84 

63 

85 
62 

83 
63 

88 
67 

89 
67 

69 
66 

90 
64 

89 
63 

90 
62 

87 
61 

85,9 
61.4 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

85 
68 

89 
69 

87 
69 

86 
60 

89 
65 

82 
69 

80 
66 

88 
68 

83 
66 

88 
64 

88 
68 

90 
70 

87 
68 

79 
65 

79 
94 

84 

55 

81 
62 

87 
60 

87 
61 

82 
69 

89 
65 

89 
67 

89 
67 

87 
67 

91 

70 

91 
75 

90 
69 

90 
67 

89 
69 

89 
65 

90 
67 

86,5 
65,8 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

86 
69 

8* 
68 

85 
67 

85 
63 

88 
62 

82 
67 

80 
67 

89 
68 

82 
65 

87 
62 

90 
67 

90 
68 

85 
67 

77 
67 

7T 
61 

83 
55 

83 
63 

87 
98 

86 
60 

84 

66 

86 
64 

89 

66 

86 
66 

89 
66 

90 
67 

90 
67 

91 
67 

89 
65 

88 

69 

87 

67 

90 
66 

86,0 
65,2 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

91 

89 

89 

88 

86 

90 

80 
59 

82 

88 

84 

88 

89 

89 

85 

SO 

80 

83 

83 

86 

82 

84 

87 

89 

89 

66 

90 

90 

91 

89 

67 

88 

86.5 

ROCKFORO  2  NNW 

MAX 
MIN 

89 
69 

87 
6« 

85 
6'> 

85 
57 

85 
6« 

82 
70 

80 
69 

83 
67 

86 
68 

65 

85 
68 

88 
69 

88 
68 

80 
61 

T6 
51 

78 
54 

83 
62 

83 
99 

85 
62 

84 
69 

89 
69 

89 
66 

87 
63 

86 
68 

90 
67 

91 
68 

87 
68 

90 
68 

89 
68 

87 
64 

87 
64 

85.0 
64.5 

ROCK  MILLS 

tt          •  * 

MAX 
MIN 

89 
67 

8A 
67 

88 
68 

87 
57 

87 
61 

88 
66 

79 
68 

81 
67 

87 
66 

82 
64 

87 
64 

88 
71 

89 
70 

85 
64 

T8 
92 

82 
92 

84 
96 

83 
57 

88 
57 

90 
60 

83 
64 

87 
64 

87 
67 

86 
64 

88 
65 

91 
68 

91 
65 

90 
65 

90 
66 

88 
64 

89 
62 

86.3 
63.4 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

92 

70 

91 

70 

89 
69 

81 

61 

87 

66 

90 
70 

80 
67 

88 
68 

90 
70 

85 
68 

91 
68 

91 
68 

92 
70 

87 
64 

79 
95 

81 
59 

84 
69 

87 

62 

88 
65 

86 

66 

80 
67 

88 
68 

90 
67 

90 
70 

90 

70 

91 

70 

92 

70 

93 
6S 

91 
72 

89 

69 

90 
68 

87.8 
67.1 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

95 
70 

91 
70 

85 
67 

88 
62 

87 
61 

89 
66 

81 
61 

88 
68 

90 
68 

83 
68 

89 
68 

91 
68 

90 
70 

85 
66 

78 
96 

79 
56 

84 
97 

86 
63 

87 
60 

85 
65 

81 
67 

86 
69 

89 
67 

89 
67 

90 
70 

91 
70 

89 
70 

92 
68 

90 
67 

89 
71 

90 
69 

87,3 
66,0 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

93 
70 

87 
69 

83 
69 

87 
62 

88 
66 

89 
66 

79 
67 

86 
67 

87 
70 

75 
68 

91 
70 

90 
71 

90 
72 

83 
64 

76 
95 

79 
56 

82 
62 

85 
63 

87 
66 

83 
67 

80 
68 

86 
68 

88 
67 

88 
68 

91 

70 

90 
71 

90 
70 

92 
67 

90 
71 

86 
71 

89 
67 

86.1 
67.0 

GREENSBDRO 

MAX 

MIN 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

88 
69 

88 
70 

86 
69 

87 
60 

86 
64 

87 
65 

81 
69 

88 
68 

88 
70 

84 
67 

87 
67 

90 
69 

90 
69 

86 
66 

81 
54 

82 
56 

89 
98 

83 
60 

85 
60 

84 
66 

83 
67 

85 
68 

90 
69 

90 
67 

90 
69 

91 
71 

91 
71 

92 
67 

92 
69 

89 
68 

90 
69 

87.1 
66.2 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

85 
69 

86 
68 

88 
69 

88 

60 

90 
65 

81 
68 

89 
70 

89 
69 

87 
68 

89 
68 

91 
68 

90 
70 

86 
69 

79 
65 

80 
54 

63 
52 

66 
65 

88 

61 

87 
63 

83 
66 

87 
67 

90 
68 

89 

67 

90 
69 

91 
69 

91 
67 

92 
70 

90 
65 

88 

68 

90 
68 

94 
69 

87.6 
66.3 

MINTER  )  NW 

MAX 
MIN 

87 
69 

88 
69 

87 
68 

86 
61 

86 
62 

87 
64 

81 
69 

87 
70 

88 
70 

86 
66 

85 
67 

89 

89 
70 

89 
67 

78 
57 

79 
56 

83 
56 

84 

60 

88 
60 

87 
65 

81 
66 

86 
68 

89 
67 

87 
70 

90 
70 

90 
71 

90 
72 

91 
69 

90 
68 

86 
67 

89 

67 

86.4 
66.0 

MONTGOMERY  h8  AP 

MAX 

MIN 

88 
73 

SB 
71 

89 
72 

85 
65 

91 
66 

85 
71 

86 
72 

89 
72 

85 
69 

88 
69 

91 
72 

91 
73 

88 
73 

80 
64 

81 
61 

84 

62 

84 
68 

87 
69 

86 
68 

82 
69 

87 
69 

90 
73 

88 
72 

89 
71 

93 
73 

91 
76 

92 
74 

91 
71 

86 
71 

90 
71 

91 
72 

87.6 
70.0 

SELMA 

MAX 
MIN 

90 
72 

88 
71 

91  ,  90 
72 1  63 

90 
67 

89 
73 

89 
72 

89 
70 

89 
70 

88 
69 

91 
72 

92 
73 

90 
73 

89 
69 

83 
57 

85 
60 

88 
67 

88 
63 

89 
66 

86 
68 

87 
69 

89 
71 

92 
69 

92 
70 

93 
73 

93 
72 

92 
73 

94 
71 

89 
73 

90 
71 

91 
71 

89.5 
69.4 

5««  Refer«nc«  Note*  Foltowing  Station  Indvx 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JULY 


SlaUon 

Day  Of  Month 

rage 

« 

2 

3 

5 

g 

f 

g 

g 

10 

jj 

12 

13  j 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j 

31 

< 

TUSKE6EE  3  S 

MAX 

87 

89 

88 

89 

90 

87 

87 

86 

85 

89 

91 

91 

85 

82 

79 

84 

83 

87 

68 

86 

88 

89 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

86 

89 

92 

87,9 

MIN 

69 

66 

69 

67 

65 

76 

69 

70 

60 

66 

68 

69 

68 

69 

56 

55 

63 

60 

62 

67 

65 

69 

69 

67 

67 

72 

73 

66 

69 

68 

70 

66.7 

UNION  SPI!IN(iS 

MAX 

9J 

89 

88 

87 

86 

92 

84 

80 

90 

87 

86 

92 

90 

86 

82 

81 

85 

82 

89 

87 

81 

64 

90 

88 

90 

90 

-  90 

91 

91 

69 

89 

87.3 

ft           *  II 

MIN 

64 

6« 

6* 

62 

63 

62 

62 

61 

61 

60 

59 

60 

70 

65 

57 

56 

55 

66 

67 

73 

70 

68 

68 

67 

63,6 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 

MAX 

89 

90 

90 

89 

87 

92 

90 

87 

92 

87 

90 

91 

92 

91 

81 

82 

85 

85 

88 

87 

80 

86 

91 

91 

S9 

91 

92 

93 

94 

92 

86 

88. 7 

MIN 

71 

71 

69 

62 

60 

64 

67 

65 

68 

66 

67 

67 

68 

67 

54 

57 

55 

58 

.  59 

66 

67 

65 

66 

66 

67 

70 

69 

65 

65 

68 

69 

65.1 

ATMORE  I  SW 

MAX 

97 

97 

89 

91 

92 

87 

92 

95 

94 

89 

90 

92 

93 

84 

82 

85 

85 

67 

88 

79 

84 

86 

90 

92 

91 

94 

95 

95 

93 

92 

93 

90.2 

MIN 

73 

69 

69 

65 

66 

70 

70 

68 

71 

69 

68 

69 

70 

69 

56 

5' 

62 

63 

67 

67 

69 

68 

66 

69 

70 

72 

70 

69 

70 

72 

70 

67.6 

BRANTLEY 

MAX 

91 

92 

93 

89 

90 

92 

89 

88 

92 

89 

92 

92 

93 

92 

86 

80 

84 

66 

89 

90 

80 

83 

86 

92 

91 

93 

94 

95 

93 

94 

87 

89.6 

MIN 

68 

69 

68 

65 

59 

67 

67 

68 

69 

65 

66 

67 

69 

66 

53 

53 

61 

57 

62 

65 

66 

69 

67 

65 

67 

69 

71 

65 

65 

66 

67 

65.3 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

97 

97 

91 

91 

96 

91 

93 

95 

94 

93 

93 

95 

94 

86 

83 

86 

86 

90 

89 

77 

86 

92 

92 

94 

94 

96 

96 

95 

95 

66 

96 

91.6 

MIN 

70 

67 

67 

61 

61 

66 

67 

65 

68 

68 

65 

65 

66 

65 

51 

52 

57 

57 

63 

67 

66 

68 

64 

65 

67 

69 

68 

64 

65 

70 

67 

64.5 

CAHDEN  3  NW 

MAX 

92 

89 

91 

89 

90 

83 

88 

92 

88 

85 

92 

92 

90 

80 

81 

85 

85 

68 

68 

80 

86 

89 

90 

91!  91 

92 

93 

92 

91 

92 

94 

88.7 

MIN 

71 

69 

67 

60 

64 

69 

70 

68 

67 

66 

68 

70 

70 

66 

55 

56 

62 

60 

64 

66 

62 

69 

67 

66 

70 

69 

69 

66 

71 

69 

66 

66.4 

CHATOM  3  N 

MAX 

98 

92 

84 

90 

93 

88 

90 

92 

90 

89 

93 

92 

91 

81 

82 

85 

86 

92 

86 

87 

90 

92 

94 

93 

91 

92 

90 

91 

92 

96 

94 

90.2 

MIN 

67 

68 

66 

62 

67 

68 

68 

67 

66 

63 

69 

66 

68 

67 

55 

57 

63 

63 

67 

67 

67 

68 

66 

69 

70 

70 

66 

70 

71 

72 

69 

66.6 

CLAYTON 

MAX 

87 

88 

87 

87 

85 

86 

84 

82 

85 

86 

85 

89 

88 

88 

78 

80 

80 

80 

63 

85 

60 

60 

86 

84 

85 

86 

89 

89 

90 

89 

85 

85.0 

MIN 

71 

70 

68 

65 

68 

71 

68 

69 

67 

69 

70 

70 

70 

67 

57 

61 

65 

63 

68 

67 

67 

67 

66 

68 

69 

70 

73 

69 

70 

66 

70 

67.8 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

87 

86 

88 

85 

87 

86 

86 

84 

86 

85 

87 

88 

87 

80 

78 

83 

76 

85 

66 

82 

77 

66 

86 

86 

86 

86 

90 

90 

90 

85 

86 

85.2 

MIN 

73 

70 

71 

69 

68 

72 

70 

73 

70 

73 

73 

73 

74 

67 

62 

64 

69 

67 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

73 

73 

75 

73 

72 

72 

73 

70.6 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

88 

89 

89 

86 

86 

88 

86 

88 

90 

91 

88 

81 

79 

84 

82 

87 

88 

60 

79 

90 

89 

89 

89 

91 

91 

92 

90 

89 

67.0 

MIN 

69 

68 

68 

66 

66 

68 

69 

70 

70 

71 

68 

56 

58 

67 

63 

65 

67 

67 

68 

66 

65 

69 

71 

69 

68 

69 

69 

69 

67.1 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

91 

89 

89 

88 

87 

90 

79 

86 

88 

87 

88 

91 

90 

91 

89 

89 

85 

61 

88 

85 

84 

82 

90 

86 

86 

89 

91 

92 

91 

91 

86 

«7.8 

MIN 

70 

71 

69 

62 

62 

69 

69 

68 

67 

69 

68 

70 

69 

69 

59 

55 

55 

57 

62 

62 

62 

68 

66 

66 

70 

68 

72 

67 

70 

69 

69 

66.2 

EVERGREEN 

MAX 

92 

93 

91 

89 

90 

94 

86 

94 

92 

85 

87 

90 

93 

91 

84 

82 

85 

64 

88 

86 

89 

87 

91 

92 

93 

92 

93 

93 

92 

92 

87 

89.6 

MIN 

70 

68 

70 

60 

65 

63 

67 

67 

68 

65 

67 

67 

68 

67 

55 

55 

57 

58 

60 

68 

69 

69 

66 

66 

67 

69 

69 

65 

67 

67 

67 1  65.4 

FRISCO  CITY 

MAX 

96 

96 

90 

89 

86 

91 

88 

90 

92 

86 

85 

89 

92 

89 

82 

82 

86 

85 

90 

86 

82 

89 

87 

91 

91 

90 

93 

93 

93 

92 

90 

89.1 

MIN 

72 

68 

68 

63 

67 

71 

70 

69 

71 

68 

68 

71 

70 

68 

55 

57 

63 

61 

65 

67 

67 

69 

67 

66 

70 

71 

69 

72 

71 

70 

67.  5 

GENEVA 

MAX 

91 

93 

92 

88 

90 

92 

91 

92 

90 

88 

84 

91 

94 

91 

80 

81 

87 

79 

88 

69 

84 

76 

90 

90 

92 

92 

92 

93 

93 

94 

69 

88.9 

MIN 

72 

69 

68 

67 

65 

68 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

71 

71 

56 

56 

64 

62 

66 

68 

66 

67 

66 

66 

70 

71 

70 

69 

69 

69 

68 

67.5 

GILBERTOWN 

MAX 

96 

95 

91 

88 

87 

85 

90 

92 

87 

88 

92 

92 

90 

80 

80 

84 

85 

68 

88 

61 

89 

91 

69 

92 

92 

91 

93 

93 

92 

92 

94 

89.3 

MIN 

71 

70 

68 

59 

65 

69 

68 

66 

69 

68 

67 

69 

66 

67 

53 

55 

63 

59 

65 

67 

70 

67 

68 

68 

69 

67 

61 

65 

72 

70 

67 

66.1 

GREENVILLE 

MAX 

92 

89 

85 

86 

90 

83 

82 

90 

90 

83 

90 

90 

88 

82 

80 

84 

84 

86 

89 

80 

82 

88 

85 

91 

91 

92 

92 

95 

89 

86 

93 

(7.3 

MIN 

70 

68 

67 

63 

64 

69 

68 

67 

68 

65 

67 

69 

68 

66 

56 

59 

63 

62 

65 

65 

67 

68 

68 

67 

66 

69 

68 

67 

69 

67 

66 

66,3 

HEADLAND 

MAX 

90 

89 

91 

87 

87 

80 

93 

92 

91 

85 

88 

93 

94 

92 

81 

80 

85 

79 

68 

69 

83 

62 

90 

89 

80 

90 

92 

94 

94 

93 

89 

88.1 

MIN 

71 

70 

68 

66 

64 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

68 

51 

52 

65 

63 

65 

63 

61 

63 

62 

67 

70 

72 

71 

71 

69 

71 

66.8 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

87 

91 

87 

87 

86 

90 

82 

86 

88 

85 

86 

90 

89 

85 

V 

81 

85 

83 

89 

89 

82 

85 

88 

66 

87 

90 

90 

92 

91 

89 

93 

67.0 

MIN 

70 

70 

68 

62 

65 

68 

69 

69 

68 

66 

68 

70 

69 

68 

54 

57 

63 

62 

64 

66 

67 

69 

68 

68 

70 

70 

68 

69 

70 

72 

67.0 

NATCHEZ 

MAX 

MIN 

OZARK  6  NNW 

MAX 

90 

90 

87 

87 

89 

88 

88 

88 

88 

87 

91 

90 

89 

82 

80 

85 

84 

87 

86 

81 

80 

88 

89 

89 

90 

91 

92 

92 

90 

65 

90 

87,5 

MIN 

68 

66 

66 

65 

66 

68 

68 

67 

67 

67 

68 

69 

68 

65 

56 

60 

65 

60 

65 

65 

65 

68 

66 

65 

68 

69 

69 

67 

67 

66 

69 

66.1 

PHENIX  CITY  2  NNM 

MAX 

91 

88 

89 

86 

85 

88 

87 

80 

88 

85 

87 

90 

90 

88 

80 

80 

84 

89 

88 

87 

88 

86 

90 

89 

89 

90 

91 

69 

89 

87,3 

MIN 

70 

70 

68 

61 

66 

69 

68 

70 

68 

68 

69 

70 

70 

69 

58 

61 

64 

63 

66 

68 

67 

68 

69 

67 

71 

71 

70 

66 

68 

67,4 

THOMASVILLE 

MAX 

93 

95 

89 

87 

88 

90 

87 

89 

91 

91 

85 

87 

90 

90 

n 

79 

83 

83 

86 

66 

77 

85 

67 

67 

67 

88 

90 

92 

92 

88 

98 

87,6 

MIN 

73 

70 

70 

62 

66 

71 

70 

69 

71 

69 

70 

72 

71 

67 

56 

57 

65 

63 

64 

67 

68 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

68,2 

TROY 

MAX 

90 

89 

87 

85 

90 

86 

85 

90 

85 

88 

90 

89 

88 

88 

80 

84 

83 

67 

87 

78 

84 

90 

66 

69 

»l 

91 

92 

92 

90 

87 

91 

87,4 

MIN 

68 

68 

68 

64 

66 

70 

70 

68 

68 

66 

69 

70 

69 

67 

56 

59 

64 

63 

65 

64 

67 

69 

68 

66 

68 

70 

72 

68 

69 

67 

70 

67,0 

WHATLEY 

MAX 

97 

90 

94 

90 

92 

88 

92 

95 

98 

89 

92 

94 

93 

87 

84 

86 

88 

92 

90 

86 

86 

89 

91 

93 

92 

95 

96 

94 

96 

95 

97 

91,7 

•            ft  ft 

MIN 

73 

69 

65 

59 

63 

67 

70 

72 

74 

67 

70 

72 

73 

65 

52 

54 

58 

67 

70 

65 

68 

68 

67 

67 

65 

67 

65 

64 

68 

69 

70 

66,5 

GULF  oe 

BAY  MINETTE 

MAX 

95 

89 

89 

91 

88 

88 

91 

93 

87 

87 

89 

92 

88 

83 

82 

86 

86 

88 

85 

80 

87 

89 

90 

92 

92 

94 

95 

93 

92 

93 

92 

89,2 

MIN 

75 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

72 

70 

71 

72 

72 

70 

56 

62 

65 

66 

69 

67 

69 

71 

68 

71 

70 

73 

70 

73 

72 

74 

72 

69,6 

COOEN 

MAX 

93 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

92 

91 

86 

91 

91 

89 

88 

86 

87 

89 

91 

89 

82 

91 

90 

88 

90 

89 

90 

91 

91 

91 

89 

90 

89,6 

MIN 

78 

72 

70 

69 

72 

70 

70 

70 

74 

72 

72 

74 

71 

71 

58 

56 

62 

65 

66 

69 

71 

70 

70 

71 

71 

74 

74 

75 

79 

75 

75 

70,6 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

93 

89 

90 

90 

91 

88 

90 

92 

89 

86 

90 

92 

86 

86 

82 

85 

86 

88 

86 

61 

68 

90 

68 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

90 

90 

88,6 

MIN 

79 

71 

72 

69 

69 

68 

71 

71 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

60 

59 

64 

66 

68 

68 

70 

71 

69 

71 

73 

76 

77 

76 

74 

79 

72 

70,9 

FORT  MORGAN 

MAX 

91 

89 

88 

87 

89 

90 

88 

89 

89 

85 

88 

89 

89 

89 

82 

84 

85 

85 

88 

61 

84 

87 

86 

87 

88 

67 

68 

69 

90 

87 

86 

87,3 

MIN 

80 

75 

70 

78 

77 

73 

75 

76 

78 

71 

76 

78 

75 

72 

60 

70 

72 

73 

73 

69 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

79 

79 

80 

72 

77 

74.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

98 

91 

93 

93 

86 

88 

91 

94 

91 

86 

90 

93 

90 

88 

84 

88 

87 

89 

64 

82 

86 

87 

90 

94 

93 

96 

97 

95 

93 

92 

93 

90,5 

MIN 

75 

73 

75 

73 

72 

73 

73 

73 

75 

73 

74 

75 

74 

68 

62 

62 

66 

68 

71 

71 

74 

73 

72 

73 

73 

74 

73 

76 

77 

76 

76 

72,4 

ROBERTSDALE   I  E 

MAX 

93 

94 

90 

90 

93 

90 

90 

91 

95 

91 

89 

93 

92 

88 

85 

84 

87 

87 

89 

86 

60 

65 

89 

89 

92 

92 

94 

95 

93 

93 

92 

90,0 

MIN 

76 

69 

70 

68 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

57 

55 

61 

64 

66 

67 

66 

69 

66 

68 

70 

74 

70 

69 

67 

72 

73 

68.2 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

bEASON  Of    1966  -   1967  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

»        #  * 

NORTHEKN  VALLEY  01 

ATHENS  i 

0 

0 

1 

235 

365 

718 

726 

716 

276 

86 

78 

8 

3209 

BELLE  MINA  2  N 

0 

0 

3 

210 

366 

676 

663 

686 

295 

55 

53 

2 

3009 

DECATUR 

0 

0 

0 

197 

374 

707 

655 

90 

2904 

FALK.VILLE   1  N 

0 

0 

1 

258 

393 

703 

723 

714 

314 

84 

81 

5 

3276 

FLORENCE 

0 

0 

0 

165 

310 

619 

604 

637 

241 

47 

37 

0 

2660 

HUNTSVILLE  WB  AH 

0 

0 

1 

178 

376 

728 

660 

692 

255 

69 

66 

0 

3025 

3070 

MAD  I  SON 

0 

0 

2 

19* 

340 

664 

650 

688 

261 

59 

57 

2 

2917 

3143 

MOULTON  2 

0 

0 

2 

206 

363 

645 

631 

664 

262 

57 

51 

2 

2883 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

0 

0 

0 

152 

306 

627 

638 

692 

281 

52 

44 

1 

2793 

NEW  MARKET  2 

0 

0 

11 

238 

399 

693 

681 

697 

301 

84 

87 

1 

3192 

RED  BAY 

0 

0 

6 

197 

317 

661 

675 

689 

287 

60 

64 

1 

2957 

REDSTONE  ARSENAL 

0 

0 

2 

246 

417 

724 

749 

748 

315 

116 

88 

8 

3413 

RUSSELLVlLLt  2 

0 

0 

17 

290 

457 

772 

773 

795 

387 

85 

1 1 1 

4 

3691 

WATERLOO 

«         #  # 

0 

0 

6 

213 

347 

648 

671 

672 

281 

63 

51 

I 

2953 

APPALACH I  AN 

MOUNTAINS  02 

AL8ERTVILLE  2  St 

0 

0 

20 

259 

433 

779 

793 

795 

315 

95 

90 

12 

3591 

3220 

BESSEMtH   3  bSW 

0 

0 

3 

183 

343 

598 

603 

600 

227 

40 

47 

2 

2646 

BIRMINGHAM  WB  AH 

0 

0 

3 

203 

331 

635 

643 

645 

248 

51 

65 

2 

2826 

2551 

BRIDGEPORT   2  W 

0 

0 

6 

227 

385 

691 

697 

673 

300 

79 

71 

4 

3133 

GUNTERSVILLt 

0 

0 

0 

143 

345 

627 

636 

627 

252 

45 

36 

2 

2713 

ONEONTA 

0 

0 

8 

232 

395 

685 

721 

699 

314 

79 

94 

6 

3233 

SAINT  BERNAKD 

0 

0 

5 

227 

411 

713 

741 

731 

316 

76 

84 

8 

3312 

3211 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

0 

0 

15 

219 

385 

708 

685 

701 

278 

80 

80 

13 

3164 

SCOTTSBORO 

0 

0 

3 

168 

473 

815 

3096 

VALLEY  HEAD 

ft         #  ft 

0 

1 

2't 

278 

457 

785 

811 

778 

415 

125 

138 

15 

3827 

3349 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

0 

0 

0 

137 

306 

573 

614 

581 

212 

33 

39 

0 

2495 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0 

0 

2 

172 

325 

613 

667 

644 

297 

55 

62 

0 

2837 

CENTREVILLE 

0 

0 

3 

155 

327 

598 

646 

607 

248 

32 

49 

0 

2665 

2448 

CLANTON 

0 

0 

1 

141 

309 

594 

637 

592 

243 

35 

47 

2 

2601 

2541 

DOUBLE  SPRINGS 

0 

0 

b 

26B 

411 

729 

767 

741 

361 

96 

126 

9 

3516 

FAYETTE 

592 

220 

42 

0 

HALEYVILLE 

0 

1 

1 

243 

394 

712 

730 

731 

323 

76 

90 

3 

3304 

HAMILTON  3  S 

0 

0 

3 

260 

344 

702 

769 

732 

344 

86 

102 

1 

3343 

JASPER  N 

0 

0 

<> 

220 

386 

650 

666 

667 

268 

62 

66 

2 

2991 

PRATTVILLE 

0 

0 

2 

91 

312 

506 

537 

485 

186 

19 

16 

0 

2154 

2228 

THORSBY  EXP  STATION 

0 

0 

3 

120 

283 

581 

567 

547 

181 

20 

29 

1 

2332 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

0 

0 

1 

126 

292 

58b 

605 

591 

217 

31 

22 

0 

2473 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0 

0 

2 

172 

347 

608 

651 

634 

240 

34 

43 

0 

2731 

2467 

VERNON 

•         •  • 

0 

0 

3 

204 

334 

618 

620 

613 

231 

36 

33 

0 

2692 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

0 

0 

2 

143 

326 

598 

592 

618 

257 

51 

52 

5 

2644 

CALERA  2  Sw 

0 

0 

0 

140 

344 

601 

645 

585 

244 

43 

43 

0 

2645 

CENTRE   5  SW 

0 

0 

5 

182 

357 

666 

686 

655 

305 

63 

65 

9 

2995 

ChILDERSBURG  WTh  PLANT 

0 

0 

2 

162 

321 

558 

586 

533 

227 

37 

38 

1 

2465 

GADSDEN  GAS  PLANT 

0 

0 

7 

181 

357 

647 

646 

629 

254 

57 

54 

5 

2837 

2893 

PELL  CITY   1  NNE 

0 

0 

B 

246 

405 

677 

716 

681 

343 

94 

93 

7 

3270 

5YLACAUGA  <.  NE 

0 

0 

160 

324 

573 

598 

568 

233 

45 

45 

1 

TALLADEGA 

0 

0 

'» 

156 

301 

562 

583 

573 

217 

3  1 

47 

1 

2475 

2542 

»         »  • 

PIEDMONT   PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0 

0 

1 

161 

620 

55 

ASHLAND 

0 

0 

2 

133 

346 

582 

638 

56 

90 

15 

AUBURN  3  SW 

0 

0 

1 

93 

301 

55b 

5B0 

559 

228 

24 

38 

0 

2382 

2264 

0 

Q 

2 

15  3 

359 

610 

636 

601 

269 

46 

72 

2753 

HEFLIN 

0 

0 

6 

224 

391 

684 

716 

644 

377 

79 

92 

8 

3221 

LAFAYETTE 

0 

0 

2 

123 

282 

506 

535 

497 

182 

26 

31 

5 

2189 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued  SEASON  OF   1966  -  1967  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

MARTIN  L>AM 

0 

0 

0 

90 

280 

525 

528 

513 

193 

17 

26 

0 

2174 

OPELIKA 

0 

0 

0 

123 

313 

564 

582 

556 

240 

38 

51 

6 

2473 

ROCKFOKU  2  NNW 

0 

0 

6 

136 

295 

582 

633 

596 

236 

37 

64 

6 

2591 

ROCK.  MILLS 

»         »  » 

0 

0 

I 

173 

389 

644 

685 

655 

320 

58 

87 

7 

3019 

PRAIRIE.  06 

DAYTON 

0 

0 

0 

93 

547 

557 

551 

183 

14 

17 

0 

2206 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

0 

0 

2 

l'»7 

289 

568 

622 

561 

223 

26 

28 

0 

2466 

GAINtSVILLE 

0 

0 

3 

15* 

286 

597 

623 

580 

221 

32 

39 

0 

2535 

GRttNSeORO 

0 

0 

2 

78 

222 

531 

528 

502 

14 

11 

0 

2098 

HAYNtVILLE 

0 

0 

0 

111 

296 

587 

507 

236 

21 

29 

2 

LIVINGSTON 

0 

0 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

2 

112 

282 

534 

550 

534 

178 

22 

16 

0 

2230 

MINTER   3  NW 

0 

0 

2 

116 

266 

545 

583 

572 

213 

23 

36 

1 

2357 

MONTGOMERY   WB  AP 

0 

0 

0 

77 

266 

515 

52  1 

474 

166 

21 

16 

1 

2057 

2291 

5ELMA 

0 

0 

0 

69 

237 

488 

483 

438 

134 

6 

2 

0 

1857 

1913 

TUSKtGEL   3  S 

0 

0 

0 

85 

296 

513 

509 

470 

181 

19 

24 

0 

2097 

2115 

UNION  SPRINGS 

»         *  * 

0 

0 

0 

98 

546 

547 

515 

196 

16 

39 

4 

2032 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NW 

0 

0 

0 

76 

265 

498 

536 

460 

175 

6 

3 

0 

2019 

ATMORE   1  SW 

0 

0 

0 

65 

2U 

423 

419 

370 

131 

6 

3 

0 

1631 

BRANTLEY 

0 

0 

3 

10<> 

310 

493 

525 

503 

205 

23 

27 

0 

2193 

BREwTON   3  SSE 

0 

0 

0 

88 

277 

462 

446 

401 

149 

13 

12 

0 

1848 

1853 

CAMDEN   3  NW 

0 

0 

1 

100 

250 

493 

498 

465 

152 

13 

14 

0 

1986 

CHATOM  3  N 

0 

0 

0 

77 

205 

445 

456 

427 

125 

6 

11 

0 

1752 

CLAYTON 

0 

0 

0 

72 

2'.8 

489 

490 

495 

180 

14 

22 

0 

2010 

OOTHAN  t-AA  AIRPURT 

0 

0 

0 

28 

196 

410 

357 

385 

110 

4 

5 

0 

1495 

ENTERPRISE   3  NW 

0 

0 

0 

63 

223 

469 

472 

481 

173 

10 

13 

0 

1904 

EUFAULA 

496 

1902 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

204 

32 

33 

3 

EVERGREEN 

0 

0 

0 

96 

283 

519 

537 

481 

195 

16 

14 

0 

2141 

FRISCO  CITY 

0 

0 

0 

78 

227 

492 

509 

488 

170 

9 

11 

0 

1984 

GENEVA 

0 

0 

0 

7'. 

290 

502 

471 

469 

168 

15 

7 

0 

1996 

GILBERTOWN 

0 

0 

0 

113 

241 

501 

517 

481 

170 

19 

13 

0 

2055 

GREENVILLE 

0 

0 

0 

59 

235 

480 

486 

447 

145 

9 

18 

0 

1879 

1859 

HEADLAND 

0 

0 

0 

55 

255 

484 

441 

476 

153 

9 

12 

3 

1888 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

0 

7<> 

242 

511 

532 

520 

175 

19 

24 

3 

2100 

1918 

NATCHEZ 

0 

0 

1 

107 

253 

575 

498 

488 

168 

18 

23 

0 

2131 

OZARk  6  NNW 

0 

0 

1 

'.I 

211 

430 

414 

417 

133 

8 

12 

0 

1667 

1711 

PHENU  CITY  2  NNW 

0 

0 

0 

65 

271 

525 

528 

540 

202 

20 

31 

0 

2182 

THOMASVILLE 

0 

0 

1 

103 

261 

535 

562 

509 

186 

14 

29 

0 

2200 

2067 

TROY 

0 

0 

0 

59 

214 

451 

442 

440 

145 

9 

19 

0 

1779 

1953 

WMATLEY 

»         »  » 

0 

0 

0 

96 

275 

459 

476 

463 

151 

14 

22 

0 

1956 

GULF  Ob 

BAY  MINETTE 

0 

0 

0 

*2 

164 

410 

389 

376 

97 

3 

2 

0 

1483 

CITRONELLE 

0 

0 

0 

159 

1625 

COOEN 

0 

0 

0 

31 

161 

392 

368 

332 

125 

1 

0 

0 

1410 

FAIRHOPt  2  NE 

0 

0 

0 

165 

391 

374 

349 

110 

3 

2 

0 

1439 

1551 

FORT  MORGAN 

0 

0 

0 

27 

121 

330 

300 

87 

0 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

32 

173 

374 

370 

363 

100 

0 

3 

0 

1415 

1560 

ROBERTSDALE   1  E 

0 

0 

0 

199 

397 

426 

391 

142 

9 

8 

0 

1626 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  .lab.m. 

JULY  1967 


Slatton 

Day  Oi  Monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft      •  ft 

PIE0M0N7  Plateau 

05 

MARTIK  DAM 

Eva; 

•  11 

.18 

.1<I 

.22 

.23 

.13 

.07 

.07 

.09 

.18 

.21 

.05 

.51 

.27 

.20 

.le 

.18 

.1; 

.13 

.11 

.19 

.16 

.16 

.16 

.19 

.20 

.19 

•  11 

.12 

.19 

5.30B 

•      ft  ft 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAF 
NINC 
MAX 
MIN 

.30 

7< 
97 
73 

.20 

21 
9« 

7] 

.07 

34 
87 
7 1 

.32 

29 
94 
66 

.23 

7 
93 
67 

.18 

19 
93 
7 1 

- 

31 
8« 
7C 

.21 

27 
94 
67 

.22 

3 
96 
72 

.11 

21 
84 
7 1 

.14 

18 
91 
7  1 

.20 

27 
99 

.30 

29 
100 

39 
89 
69 

.30 

71 
88 
60 

.36 

21 
9( 

.!( 

2 
9! 
6! 

.2! 

7 

9( 

.20 

9e 

6S 

22 
88 
69 

.11 

7 
86 
66 

.22 

15 
9* 
71 

.22 

20 
97 
7 1 

.20 

7 
98 
71 

.28 

7 
98 
76 

.24 

19 
99 
75 

.19 

13 
95 
73 

.27 

26 
99 
73 

•  26 

26 
97 
71 

.22 

38 
93 
74 

.22 

14 
99 
74 

6.86B 

702 
93.8 
70.2 

ft      ft  ft 

GULF 

OS 

FAIRhOPE  2  NE 

EVAC 
NINE 
MAX 
MIN 

.33 

n 

102 
7B 

.20 

10 
95 
72 

.22 

8 

100 
72 

.31 

98 
71 

.13 

2 
92 
71 

.21 

7 
90 
73 

.15 

3 
98 
72 

.22 
« 

99 
72 

.19 

1 

100 
73 

2 
90 
73 

.17 

2 
98 
60 

.28 

6 

102 
75 

.19 

17 
98 

72 

.23 

14 
93 

72 

.30 

13 
90 
60 

.38 

5 
93 
60 

.09 
I 

90 
66 

.22 

2 
93 
70 

.10 

9C 
70 

.04 

1 

80 
70 

•  13 
ft 

91 
71 

.16 
ft 

92 
73 

.27 

9 
100 
70 

.27 

8 

100 
73 

.27 
14 

100 
70 

.30 

7 

100 
76 

.24 

5 

100 
75 

.28 

7 

100 
73 

•  23 

7 
98 
76 

.23 

20 
97 
75 

.25 

17 
98 
76 

6.77B 

215 
95.7 
71.3 

S*«  Referaoc*  NotM  Following  Sl«tloD  Indax 
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STATION 


d 
z 

Q 

DIVISION 

f  OITMTV 

^uun  1 1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

P 

1  PRECIP 

> 

specla: 

JOHN  S  RICHBURG 

ADDISON 

0063 

WINSTON 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

ouo 

o'' 

WILCOX 

; 

32  1* 

87  25 

17' 

c 

SIDNEY  J.  HAROYt  SR. 

02 

i; 

34  14 

86  10 

1140 

5J 

ALA.  COMMUNITY  NETWORK 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

i; 

14C 

7A 

MRS.  Cherry  j*  herndon 

31  19 

86  30 

260 

JAMES  P.  GILLIS 

04 

33  35 

85  51 

599 

MID 

MID 

FED.  Aviation  agency 

03 

; 

3*  04 

87  13 

7A 

MRS.  DORA  R,  DAVIS 

05 

11 

33  15 

85  50 

106C 

7A 

C  H 

GEORGE  M,  BURNS 

33  51 

86  20 

590 

JOHN  T,  SWINDALL 

ATHENS  2 

0395 

0] 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

720 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE    1  SW 

0407 

ESCAMBIA 

i 

C  M 

HUGH  M.  WIGGINS 

05 

32  3A 

85  31 

730 

91 

6A 

H 

MRS.  MARTHA   1.  MOORE 

AUTaUGAVILLE   3  H 

03 

AUTAUGA 

3?  28 

86  41 

200 

J.  8.  •JEIGHBORS 

33 

TUSCALOOSA 

; 

33  29 

87  20 

280 

It 

CORPS  OF  ENGINEERS 

08 

30  53 

97  47 

268 

0] 

LIMESTONE 

i: 

34  42 

86  53 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

: 

33  40 

87  36 

*5Z 

: 

Miss  CLARA  R.  OLIVE 

OESSEME"  3  SSW 

02 

JEFFERSON 

2 

B7  01 

533 

JAMES  E.  MC  CBAVY 

3*  10 

88  07 

570 

: 

OSCAR  N.  LOCKRIOGE 

BILLINCSLEY  1  $E 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32  39 

96  42 

420 

6A 

JOHN  R.  ThOHAS 

8IR1IN0HAM  WB  AP 

0831 

02 

JEFFERSON 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

02 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

107( 

7A 

c 

DAVID  A.  BURNS 

07 

CRENSHAW 

< 

31  35 

86  16 

274 

9A 

R.  E.  HENDERSON 

ESCAM6 I A 

31  04 

87  03 

85 

\i 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

85  45 

5P 

TUSCALOOSA 

33  16 

87  17 

605 

7A 

HfiS.  WILLIE  M.  STYRON 

510 

GEORGE  L  HICKS 

540 

5P 

32  02 

225 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

1315 

CLARICE 

13 

93 

: 

JOE  PICKENS  1 

CAHP  MILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  41 

600 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAR60N  HILL 

03 

WALKER 

; 

33  54 

87  32 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

04 

CHEROKEE 

34  06 

85  45 

62( 

7A 

7A 

CENTREVILLE 

03 

3 

32  57 

87  oe 

224 

7A 

7A 

HUEY  COLBURN 

WASHINGTON 

31  30 

88  15 

285 

5Fl 

86  22 

4  80 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

04 

33  17 

86  20 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

07 

31  32 

87  31 

7A 

03 

32  51 

86  38 

7* 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  28 

8A 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON  ' 

COOEN 

1803 

OS 

MOBILE 

5P 

AGNES  C.   CHRISTENSEN  I 

COFFEE  SPP ING5  2 

07 

GENEVA 

I 

31  11 

85  56 

«A 

HENRY   F.    KELLEY  i 

C0L3EBT  STEAH  PLANT 

01 

COLBERT 

12 

97  50 

470 

c 

TVA-46Z 

COLLINSVILlE 

02 

34  IS 

85  52 

TA 

COLUMBIA 

07 

31  17 

85  07 

85 

INACTIVE  B/1/66  i 

CORDOVA 

03 

2 

33  46 

87  n 

33* 

7A 

MRS.  C.  GRESMAM  1 

07 

32  09 

85  OA 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE  j 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

760 

7A 

WILLIAM  L,  BARIlETT  | 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

95  46 

730 

C 

H.  CLAY  PLESS  ' 

DANCr  A  N 

2141 

PICKENS 

207 

6A 

INACTIVE  7/12/65  | 

06 

MARENGO 

13 

32  2? 

67  39 

225 

7A 

7A 

H 

JAMES  M.  CREWS 

01 

MORGAN 

12 

34  35 

86  ^8 

580 

6A 

BA 

05 

11 

33  26 

65  42 

1030 

7* 

MPs  VERNA  B,  LANDERS 

MARENGO 

32  31 

87  50 

100 

8A 

6A 

8A 

CORPS  OF    ENGINEERS  1 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

07 

5 

31  19 

95  27 

371 

MID 

MID 

FED.   AVIATION  AGENCY 

OOTHftN  k  SE 

07 

HOUSTON 

5 

31  10 

65  21 

308 

c 

DOUBLE  SPRINGS 

34  10 

87  24 

600 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

07 

10 

31  25 

66  04 

195 

7A 

ARTHUR  C.  8RUNS0N 

ELBOO 

2632 

TUSCALOOSA 

252 

7A 

MRS.   BELLE  BERRY 

ENTERPRISE   3  NW 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31  20 

65  53 

4091 

7A 

7A 

T.  HARRIS  MOATS 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

07 

BARBOUR 

4 

65  06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  NATL  WDLIFE  REF 

3]  26 

86  56 

Z20 

7A 

7A 

W.  DAVE  SIMON TON 

FAIRHOPE  2  NE 

23 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

232 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FACKVILLE   I  N 

MORGAN 

630 

7A 

7A 

EOGBERT  M.  HARDIN 

365 

7A 

7A 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

LAUDEROAlE 

579 

5P 

HENRY  G.  RICHARDS 

503 

WOOOROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

66  01 

10 

8P 

8P 

:  H 

WM,   H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

? 

34  27 

65  43 

934 

BA 

c 

CARL  PARKER 

F  R I  SCO  CITY 

07 

MONROE 

e 

31  26 

67  24 

410 

8A 

8A 

MRS.   NELIA  MCKENZIE 

86  00 

570 

7A 

04 

34  01 

86  00 

565 

8A 

SO,  NATURAL  GAS  CO. 

13 

86  09 

130 

7A 

7A 

MACK  c.  Fields 

02 

2 

3b  01 

86  45 

500 

9A 

c 

5 

31  02 

85  51 

107 

TA 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

07 

31  38 

36  44 

265 

7A 

07 

13 

68  ZO 

128 

bf 

6P 

GORGAS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33  39 

67  13 

300 

6A 

ALABAMA   POWER  CO, 

GREENSBORO 

3511 

0« 

HALE 

2 

32  42 

67  36 

220 

6P 

6P 

N.   MAMNER  C06BS 

GREENVI LLE 

07 

31  50 

96  36 

5P 

8A 

CECILE   T.  LEWIS 

GULF  SHORES  P  0 

08 

9 

30  17 

67  41 

GILBERT  W,  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

02 

12 

34  20 

66  19 

578 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTCRSVlLLE  TVA 

OZ 

MARSHALL 

12 

34  22 

66  n 

605 

: 

HALEYVILLE 

2 

34  14 

87  37 

910 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WJ66 

HAMILTON  3  S 

03 

MAR  ION 

13 

34  06 

67  59 

519 

7A 

EODIE  L.  PEARCE 

HAYNEVl LLE 

06 

1 

32  11 

66  36 

160 

8A 

SA 

MISS   ANNE  OOSWELL 

HEADLAND 

07 

5 

31  21 

85  20 

7A 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

31  39 

85  36 

BA 

6A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

07 

CRENSHAW 

6 

31  57 

86  19 

594 

7A 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3942 

05 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

6A 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3099 

01 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

7A 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

600 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

7A 

T.  H.  GAILLARD*  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

7 

65  46 

690 

7A 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33  54 

87  16 

525 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  0*M 

ELMORE 

32  37 

86  15 

290 

1 

ALABAMA  POWER  CO. 
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r 

STATION 

INDEX  NO. 

1      DIVISION  I 

rOlIVTY 

1  DRAINAGE  t  1 

Ul 
< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Ss 
« 

EVAP. 

it 
U  S 
a.  1 

4431 

1( 

66  11 

270 

7A 

J.  L.  KIHBRO 

LAFAYETTE 

4502 

o' 

CHAMBERS 

32  54 

85  24 

830 

5P 

5P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

LAY  0AM 

CHILTON 

32  56 

420 

6A 

: 

ALABAMA  POWER  CO. 

4619 

02 

: 

86  33 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

4627 

04 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

4798 

06 

13 

88  11 

7P 

4684 

07 

5 

85  33 

47( 

o: 

12 

86  45 

5eo;  5P 

51 

JOhN  0  SIGNER  JR 

4996 

3 

66  51 

654 

7* 

ALABAMA  POWER  CO. 

5108 

06 

2 

67  18 

210 

7* 

: 

ROepRI  J.  CURRY 

5116 

06 

3 

67  13 

202 

7A 

R.  L.  SIMONTPN 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

3Z  28 

97  13 

20( 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

0" 

ELMORE 

32  40 

" 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1] 

32  15 

96  01 

190 

E.  PAUL  GOWAN 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

8B  Z7 

350 

erncst  h.  land 

MERTl  PONOVILLE  TOWER 

5362 

03 

3 

32  53 

97  ZO 

600 

IP 

U.S.  FOREST  SERVICE 

5397 

06 

85  3Z 

490 

c 

MRS.   SARA  0*  HALL 

MILLERS  FERRY 

5417 

07 

1 

32  06 

87  22 

FRED  HENDERSON 

5439 

06 

11 

32  27 

95  5* 

2o: 

I'l 

JAMES  M.  WALKER 

5449 

05 

1 

3Z  06 

97  03 

370 

7A 

:  H 

MENPY  J.  YATES 

M 1  tchell  dam 

5465 

03 

CHILTON 

7 

96  27 

350 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5476 

09 

MOBILE 

\ 

30  41 

96  15 

217 

HID 

Mil 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOMEVALLO 

SHELBY 

33  06 

462 

7A 

M.  P.  JETER.  JR. 

6553 

06 

i 

96  24 

194 

MIO 

MIO 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5625 

01 

12 

87  17 

660. 

: 

TVA-391 

5635 

01 

12 

87  Ifi 

645 

6P 

5749 

12 

536 

MM 

FED.  AV [ AT  ION  AGENC  Y 

1 

87  16 

182 

5842 

07 

5 

85  S6 

: 

5867 

01 

12 

86  26 

715 

5P 

5P 

MISS  LUCIlE  W.  HEREFORD 

5875 

5 

65  36 

220 

7A 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

970 

7A 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

0' 

LEE 

1 1 

32  38 

750  7A 

7A 

RADIO  STATION  WJHO 

6161 

06 

1 

87  1* 

200 

BA 

EDWARD  8.  WARREN 

6216 

07 

5 

31  31 

95  41 

470 

5P 

5P 

CHARLES  H.  CARROLL 

6226 

02 

12 

96  20 

635 

: 

TVA-69 

PAL'^ERDALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

66  41 

796 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

7 

6b  16 

955 

7A 

6362 

06 

3 

67  09 

5A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

6370 

07 

MONH  OE 

1 

87  16 

195 

c 

MRS.   MINTA  EDDINS 

07 

4 

65  01 

570 

8A 

PHENIX  CITY  WATER  WKS 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33  13 

99  16 

165 

7A 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

PINE  HILL 

WILCOX 

31  59 

110 

7A 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

6466 

oe 

6 

66  04 

506 

7A 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVI LLE  2  SSE 

6508 

03 

1 

86  54 

230. 

7A 

THOMAS  E .  F I SCHER 

6640 

03 

1 

86  26 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  MOSS  GARDEN 

6719 

07 

CHOCTAW 

13 

88  21 

260 

SA 

INACTIVE  lZ/31/64 

6805 

01 

12 

88  08 

680 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6B33 

01 

12 

86  36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

6947 

03 

13 

88  01 

228{ 

7A 

CURRY  MC  DONALD 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

86  32 

180 

7A 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

: 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBEPTSDALE   1  E 

BALDWIN 

30  32 

155 

7A 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ftOCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

7 

32  54 

96  14 

670 

7A 

7A 

CHARLES  W,  MCEWEN 

70Z5 

05 

RANDOLPH 

4 

85  18 

74  5 

6A 

6A 

JOHN  T,  BAILEY 

34  31 

880 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

2 

34  12 

66  47 

802 

H 

7A 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SU8STA  AU 

7Z07 

02 

12 

34  17 

1195 

AUBURN  UNIVERSITY 

7Z62 

02 

JEFFERSON 

2 

33  43 

96  58 

304 

7A 

MRS.   M.   w.  PRIOMORE 

SC0TTS80RO 

7304 

02 

12 

34  41 

96  03 

615 

7A 

RADIO  STATION  WCfil 

7326 

07 

95  10 

394 

5P 

5P 

H 

SELMA 

7366 

06 

Dallas'" 

32  25 

97  00 

14T 

7A 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

GENEVA 

31  07 

248 

7A 

J  T  KIRKLAND 

7620 

07 

1 

97  01 

225 

7A 

MRS.  EvA  P.  RAY 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32  32 

97  11 

145! 

7A 

J.  F.   SUTTLE.  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

04 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86  12 

490 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

8024 

7 

86  06 

565 

6P 

thomasville 

817B 

13 

31  55 

87  44 

405 

8204 

03 

CHI LTON 

1 

200 

C 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

I 

86  42 

660 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

8215 

05 

11 

85  54 

286 

6A 

ALABAMA  POWER  CO.  | 

TONFr 

8259 

01 

MADISON 

12 

34  54 

86  44 

750 

c 

TVA-506 

9323 

07 

10 

95  59 

560 

6A 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARD  ^ 

B390 

03 

2 

97  37 

MIO 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

8365 

03 

97  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS  i 

TUSKEGEE   3  S 

6403 

06 

11 

95  39 

420 

5P 

5P 

8438 

65  43 

455 

BA 

LESTER  L.  REEOER  | 

06 

1 

87  31 

265 

7A 

8469 

02 

7 

65  37 

1040 

7A 

7A 

C  ♦  H  LUMBER  COMPANY 

6517 

03 

13 

98  07 

5P 

7A 

C  H 

MRS.  LEILA  H.  WHEELER 

WADLEY 

6605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

65  34 

640 

7A 

Alabama  power  co. 

WALLACE  2  E 

8637 

ESCAMB lA 

31  13 

87  12 

205 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

6646 

2 

66  19 

650 

7A 

MRS .FLORENCE  PARKER 

WARRIOR 

6668 

02 

JEFFERSON 

33  49 

66  49 

7A 

C 

CHARLES  A.  SHARIIT 

WARRIOR  LOCK    AND  DAM 

6673 

06 

GREENE 

32  47 

67  50 

110 

C 

CORPS   OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

0666 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

96  04 

458 

5f 

RICHARD  D.  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

8009 

03 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.   BEARDEN  , 

WETUMPKA 

6659 

05 

ELMORE 

7 

32  33 

96  13 

190 

7A 

MARION  H.   SANFORD  ' 

WMATLEY 

8667 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

5P 

7A 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8999 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

466 

7A 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

05 

ELMORE 

32  34 

95  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

[ 

t    DRAINAGE  CODE:    1-ALABAMA  2-BLACK  WARRIOR   3-CAHABA  4-CHATTAHtXJCHEE  5-CHOCT AWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  8-ESCAMBIA  9-GULF  10-PEA 
U-TALLAPOOSA   12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,    RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained   In  "BOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .     Hax  and  mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,    and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    Include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  TBE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,    MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   ail  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,    price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 
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Snow,  SIftftt 
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a 

J 

1 

0 

1 

i 
0 

t 

3 

i 
2 

%  k 
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Si 

si 
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NORTHERN  VALLEir  01 

ATHENS  2 

82.1 

62.8 

72.5 

69 

1 

50 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

10,68 

4.20 

19 

ftO 

0 

1» 

5 

4 

BELLE  MINA  I  N 

82.8 

63.1 

73.0 

66 

9. 

54 

26ft 

0 

0 

0 

0 

0 

6,95 

2.39 

8 

•  0 

0 

13 

6 

3 

DECATUR 

83. »M 

64.  9M 

74. 4M 

-  6,1 

92 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

6,29 

2.57 

1.39 

19 

.0 

0 

10 

9 

\ 

FALKVILLE   I  N 

83.2 

61.8 

72.5 

91 

1 

52 

15. 

0 

2 

0 

0 

0 

7,40 

1.66 

9 

.0 

0 

12 

9 

FLORENCE 

8S.6M 

62.6M 

74, IM 

91 

5» 

53 

14ft 

0 

3 

0 

0 

0 

6,00 

1.60 

4 

.0 

0 

10 

6 

4 

HUNTSVILLE  MB  AP 

82. 

65.2 

73,8 

-  6,4 

69 

1 

55 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

6,24 

2.95 

1.16 

16 

•  0 

0 

12 

5 

MADISON 

83.2 

64.0 

73.6 

-  5.9 

90 

2. 

53 

28 

0 

2 

0 

0 

0 

6.55 

4.69 

1.81 

19 

.0 

0 

12 

7 

* 

HOULTON  2 

8k. 0 

63.5 

73. a 

69 

7ft 

51 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

6.63 

1.76 

6 

.0 

0 

13 

9 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

83. •> 

64,7 

74,1 

93 

5 

54 

2eft 

0 

1 

0 

0 

0 

7.17 

1.87 

26 

.0 

0 

9 

5 

NEM  MARKET  2 

82.0 

62.5 

72,3 

66 

2 

50 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

9.39 

1.52 

19 

.0 

0 

9 

4 

RED  BAY 

83.6 

63.6 

73,6 

92 

1 

54 

29* 

1 

4 

0 

0 

0 

4.28 

1.46 

26 

.0 

0 

6 

REDSTONE  ARSENAL 

81. 9 

63.0 

72.5 

87 

7. 

54 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

5.56 

1.72 

6 

.0 

0 

9 

4 

\ 

RUSSELLVILLE  2 

83. S 

58.3 

70.9 

89 

1 

46 

29ft 

4 

0 

0 

0 

0 

6.20 

1.95 

27 

.0 

0 

7 

4 

WATERLOO 

8<>.2 

59.9 

72.1 

92 

8 

46 

26 

1 

3 

0 

0 

0 

6,43 

.0 

0 

DIVISION 

73.1 

-  6.5 

7.14 

3.99 

.0 

ft       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTvILLE  2  SE 

81.9 

61.8 

71.9 

-  5.8 

67 

19ft 

55 

19. 

I 

0 

0 

0 

0 

3.89 

-  .12 

,69 

27 

.0 

0 

9 

4 

0 

BESSEMER  J  SSK 

8'>.S 

64.4 

74.5 

90 

7ft 

54 

29 

0 

2 

0 

0 

0 

9.63 

1,73 

9 

.0 

0 

12 

7 

9 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 

83.9 

64.9 

74.2 

-  6,9 

90 

1 

55 

29 

0 

1 

0 

0 

0 

10.69 

6.00 

2,94 

26 

.0 

0 

13 

6 

4 

BRIDGEPORT  2  W 

83.6 

62.6 

73,2 

92 

1 

53 

11 

0 

1 

0 

0 

0 

2ft64 

-  .77 

lft09 

19 

.0 

0 

7 

1 

1 

GUNTERSVILLE 

6<i.8 

6S.9 

7»,4 

90 

7ft 

58 

26 

0 

2 

0 

0 

0 

4,74 

,97 

29 

.0 

0 

9 

4 

0 

ONEONTA 

83.4 

62.2 

72.8 

90 

2ft 

52 

29 

0 

2 

0 

0 

0 

9.22 

1,00 

27 

.0 

0 

11 

4 

1 

SAINT  BERNARD 

81.2 

63.5 

72.4 

-  5,6 

89 

1 

56 

29ft 

0 

0 

0 

0 

0 

7.48 

3.33 

1,64 

26 

.0 

0 

12 

8 

2 

SAND  MT  SU8STA  AU 

81.6 

61.2 

71.4 

86 

1 

52 

14ft 

0 

0 

0 

0 

0 

9.34 

1,37 

10 

.0 

0 

9 

5 

1 

SCOTTSBORO 

VALLt'  'IC^U 

81.1 

60,2 

70.7 

•  6,9 

89 

2 

46 

11 

I 

0 

0 

0 

0 

9,24 

1.37 

1.07 

27ft 

.0 

0 

11 

4 

2 

DIVISION 

72,9 

-  5.6 

6.14 

2.02 

.0 

ft       ft  ft 

UPPER  Plains  03 

ALICEVILLE 

83.2 

67,2 

75,2 

90 

6ft 

56 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

9.74 

2.00 

10 

.0 

0 

9 

4 

3 

SANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

es.6 

63,9 

74,8 

93 

1 

57 

29 

0 

9 

0 

0 

0 

9.90 

2.34 

26 

.0 

0 

11 

5 

4 

CENTREVILLE 

86.8 

64,2 

75.5 

-  5.5 

94 

1 

56 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

7.29 

2.98 

2.20 

24 

.0 

0 

8 

5 

3 

CLANTON 

85.* 

65.9 

75,7 

-  4.3 

92 

2 

60 

14ft 

0 

4 

0 

0 

0 

11.33 

6.67 

2.15 

2 

.0 

0 

It 

7 

6 

DOUBLE  SPRINGS 

62.5 

71,5 

^ 

S3 

12 

3 

0 

0 

0 

0 

6.06 

.0 

0 

FAYETTE 

86. IM 

62. 6M 

74, 4M 

92 

7 

53 

29 

0 

3 

0 

0 

0 

7.66 

1.79 

3 

.0 

0 

14 

4 

3 

HALEYVILLE 

62. S 

62.2 

72,4 

90 

1 

54 

28ft 

1 

1 

0 

0 

0 

4.97 

1,45 

9 

.0 

0 

10 

4 

1 

HAMILTON  3  S 

72,3 

91 

50 

29 

3 

3 

0 

0 

0 

5.10 

1  ,74 

4 

.0 

0 

6 

4 

1 

JASPER  *  N 

62U 

63I5 

73.2 

90 

7 

54 

29ft 

0 

1 

0 

0 

0 

6.17 

1,48 

29 

1 1 

6 

1 

PRATTVILLE 

66.3 

65,7 

77.0 

-  3.4 

94 

5 

96 

14. 

0 

11 

0 

0 

0 

4.08 

-  .73 

.83 

24 

.0 

0 

6 

3 

0 

ThORSBY  EXP  STATION 

85.7 

65.4 

75.6 

97 

5 

60 

29ft 

0 

9 

0 

0 

0 

10.12 

3.20 

24 

.0 

0 

10 

5 

3 

83.1 

74.8 

90 

7. 

58 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

7.97 

2.87 

10 

.0 

0 

11 

9 

3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

85.5 

64.1 

74.8 

-  6.6 

94 

1 

56 

29 

0 

5 

0 

0 

0 

7.91 

3.94 

2.03 

10 

.0 

0 

13 

4 

3 

VERNON 

86.5 

64.3 

75,4 

93 

7ft 

52 

29 

0 

0 

0 

0 

5.31 

1.93 

29 

.0 

0 

12 

4 

1 

DIVISION 

74,5 

-  5.6 

7.12 

2.80 

.0 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

85.1 

65.0 

75,1 

92 

7 

55 

29 

0 

3 

0 

0 

0 

12.73 

9.97 

24 

.0 

0 

10 

7 

3 

CAlERA  2  5W 

66.5 

66.9 

76,7 

94 

5 

59 

31 

0 

7 

0 

0 

0 

9.16 

4.49 

3.36 

24 

,0 

0 

10 

4 

3 

CENTRE  5  %* 

8<>.6 

63.4 

74,1 

91 

6. 

55 

29. 

0 

9 

0 

0 

0 

6.79 

1.41 

29 

.0 

0 

12 

7 

1 

childersburg  wtr  plant 

57 

29ft 

0 

7 

0 

0 

0 

6.66 

1.69 

24 

,0 

0 

12 

4 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

6'..» 

64.6 

74I5 

-  4.9 

90 

7» 

52 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

4.43 

1.30 

10 

.0 

0 

6 

4 

1 

PELL  CITY  1  NNE 

83.1 

61,8 

72,5 

90 

1 

93 

30ft 

0 

1 

0 

0 

0 

6,47 

1.96 

29 

.0 

0 

12 

9 

2 

SYLACAUGA  <■  NE 

63,2 

74,1 

92 

1 

95 

14 

0 

4 

0 

0 

0 

10,26 

2.21 

23 

.0 

0 

6 

6 

4 

TALLADEGA 

85.6 

64,6 

75.1 

.  4.6 

91 

7» 

95 

29 

0 

4 

0 

0 

0 

5,95 

1.87 

2.46 

24 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

74.7 

-  4.7 

7,81 

3.60 

.0 

ft       ft  ft 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

86. 5M 

62, 3M 

74. 4M 

92 

1 

54 

30 

0 

0 

0 

0 

9.62 

2.62 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

ASHLAND 

83. « 

62,5 

73.2 

90 

2 

56 

30ft 

0 

1 

0 

0 

0 

5,46 

1.40 

24 

.0 

0 

7 

9 

3 

AUBURN  3  SN 

87.5 

65,4 

76.5 

-  3.4 

95 

20 

56 

14 

0 

11 

0 

0 

0 

7.57 

3.17 

1.98 

23 

.0 

0 

8 

4 

4 

CAMP  HILL  2  NX 

85.6 

63,9 

74.9 

92 

2 

56 

13 

0 

9 

0 

0 

0 

2.95 

.62 

25 

.0 

0 

8 

2 

0 

MEFLIN 

85.3 

61.4 

73.4 

91 

9ft 

52 

14 

0 

4 

0 

0 

0 

10.87 

6.90 

24 

.0 

0 

6 

9 

4 

LAFAYETTE 

66. « 

66.0 

76,5 

94 

1 

56 

13 

0 

8 

0 

0 

0 

4.57 

-  .60 

1.95 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

MARTIN  DAM 

M 

66.5 

M 

92 

18. 

59 

14 

3 

0 

0 

0 

3.30 

.76 

24 

.0 

0 

6 

4 

0 

OPELIKA 

66.4 

62,6 

74,5 

95 

20 

54 

14. 

0 

9 

0 

0 

0 

4.29 

1.12 

22 

•  0 

0 

6 

4 

1 

ROCKFORD  2  NNX 

64.5 

63.3 

73,9 

91 

2 

57 

I4ft 

0 

3 

0 

0 

0 

7.85 

2,75 

25 

.0 

0 

10 

9 

3 

ROCK  MILLS 

86.6 

63.0 

74,8 

94 

2 

56 

30ft 

0 

10 

0 

0 

0 

9.71 

1.41 

24 

.0 

0 

6 

6 

2 

DIVISION 

74,7 

-  4.9 

5.64 

1.30 

.0 

Sm  Roferencs  Notes  Following  Station  Index 
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Precipitation 

Station 
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Departure 
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Dote 
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Degree  Dayf 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snov/,  Sleet 

No.  of  Days 

Mox. 

Min. 

0 

Max.  Depth 

on  Ground 

Dare 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

°  < 

o£ 

ft        •  • 

PRAIRIE  06 

OA YTON 

85.5 

67.0 

76,3 

92 

8* 

0 

5 

0 

0 

0 

8.07 

1.60 

2 

.0 

0 

11 

7 

2 

nrMODni        i  nrte   and  dam 

85.7 

67.0 

76,* 

9* 

2 

1 3 

0 

5 

0 

0 

0 

8.37 

*.8B 

2.52 

26 

.0 

0 

10 

* 

3 

8'>.3 

66.5 

75,* 

93 

2 

57 

12 

0 

* 

0 

0 

0 

6.03 

1.85 

10 

.0 

0 

8 

* 

2 

GREENSBORO 

85.9 

67.3 

76,6 

-  5,3 

95 

1 

58 

U 

0 

* 

0 

0 

0 

9.11 

5.25 

2.*0 

2 

.0 

0 

9 

6 

5 

HAYNEVILLE 

86.9 

66.7 

76,8 

93 

19 

58 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

5.09 

.81 

25 

.0 

0 

9 

6 

0 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

85.9 

66.6 

76,3 

9* 

1 

59 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

8.20 

1.82 

26 

.0 

0 

9 

6 

3 

MINTER  3  NW 

85.6 

66.0 

75,8 

93 

2 

59 

12 

0 

3 

0 

0 

0 

8.09 

2.20 

20 

.0 

0 

8 

* 

3 

Mnu  Tf^rtMCD  V    IJR    &D  D 
nUrJ  1  UUnt"  T    WD    Mr*  K 

86.9 

69.8 

78.* 

-  3,3 

93 

1 

6^ 

14* 

0 

9 

0 

0 

0 

2.67 

-  l.*3 

.66 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

SELMA 

88.6 

69.6 

79,1 

-  2,5 

9* 

1 

62 

i*» 

0 

10 

0 

0 

0 

*.05 

-  .32 

.87 

25 

.0 

0 

9 

3 

0 

TUSKEGEE  3  S 

87.0 

66.8 

76,9 

-  3,7 

9* 

2* 

59 

1* 

0 

9 

0 

0 

0 

5.92 

2.12 

1.92 

22 

.0 

0 

10 

* 

2 

UN I ON  SPR I NGS 

87.8 

63.6 

75,7 

-  5.1 

97 

3 

57 

1 6 

0 

11 

0 

0 

0 

*.9* 

.36 

1.35 

9 

.0 

0 

9 

5 

2 

l/l  V  1  9  1  vrt 

76,7 

-  *.6 

6.*I 

2.37 

,0 

ft         «  tt 

COASTAL  PLAIN  07 

AriUAUUdiA    k  rift 

88.* 

65. 

77,1 

92 

20. 

57 

l6» 

0 

13 

0 

0 

0 

A.96 

.85 

2 

,0 

0 

10 

6 

0 

87.3 

67.7 

77.5 

9* 

7 

56 

12 

0 

9 

0 

0 

0 

8.00 

2.30 

2 

,0 

0 

11 

5 

3 

nr  A  TD  T  TP    1  P 

88.5 

66.* 

77.5 

95 

1 

1 2 

0 

1* 

0 

0 

0 

6.87 

1.88 

3 

,0 

0 

9 

5 

2 

BRANTLEY 

89.* 

65.5 

77.5 

95 

20e 

55 

15. 

0 

17 

0 

0 

0 

*.20 

-  1.12 

1.60 

21 

.0 

0 

9 

2 

1 

BREWTON  3  SSE 

89.5 

65.3 

77.* 

-  3.1 

96 

7 

55 

15* 

0 

17 

0 

0 

0 

10.39 

*.62 

2.80 

22 

,0 

0 

1 1 

6 

* 

86.9 

66.6 

76.8 

9* 

1 

57 

12 

0 

6 

0 

0 

0 

5.1* 

.90 

23 

,0 

0 

9 

5 

0 

87. OM 

67. 7M 

77. *M 

93 

19* 

56 

1 2 

0 

0 

0 

0 

7.29 

1.86 

25 

,0 

0 

10 

5 

* 

clavtqn 

86.3 

67.7 

77.0 

90 

20* 

60 

1 3 

0 

* 

0 

0 

0 

8.5* 

3.65 

3.58 

20 

.0 

0 

8 

5 

3 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

87.* 

71.5 

79.5 

95 

19* 

64 

1* 

0 

6 

0 

0 

0 

3.9* 

-  1.23 

.95 

2* 

.0 

0 

8 

3 

0 

ENTERPRISE  3  NW 

87,5 

67.5 

77.5 

9* 

20 

60 

13 

0 

10 

0 

0 

0 

3.08 

.65 

27 

.0 

0 

9 

3 

0 

piiPAiii  A  ufi  ni  fpc  opp 

87.6 

66.3 

77,0 

93 

9« 

56 

1* 

0 

1* 

0 

0 

0 

5.35 

1.8* 

2* 

.0 

0 

7 

* 

2 

PUPPf^DPPM 

88.5 

66.6 

77,6 

96 

20 

57 

1* 

0 

12 

0 

0 

0 

5.60 

1.18 

22 

.0 

0 

10 

6 

1 

87.6 

67.5 

77,6 

9* 

8* 

56 

1 2 

0 

10 

0 

0 

0 

6.79 

1.62 

2.12 

21 

.0 

0 

10 

5 

1 

GENEVA 

88,5 

68,0 

78,3 

95 

9 

60 

15* 

0 

1* 

0 

0 

0 

*.*7 

-  l.*5 

1.36 

23 

,0 

0 

7 

* 

1 

GILBERTOMN 

87.0 

67,2 

77,1 

9* 

7. 

58 

12 

0 

9 

0 

0 

0 

e.*7 

2.10 

10 

.0 

0 

11 

6 

* 

KDPPMu  1 1  1  P 

uKttny 1  LLC 

86.7 

66,8 

76,8 

-  *.3 

93 

7 

60 

1  *♦ 

0 

8 

0 

0 

0 

5.6* 

.51 

1  .27 

29 

,0 

0 

10 

5 

1 

HEADLAND 

88.6 

68,1 

78,* 

96 

19 

59 

15 

0 

13 

0 

0 

0 

*.3* 

2.15 

23 

.0 

0 

9 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

88. 2M 

66, 5M 

77, *M 

-  3.2 

60 

15* 

0 

0 

0 

0 

5.5* 

.7* 

2.18 

2* 

.0 

0 

OZARK  6  NNW 

87.5 

65.9 

76,7 

-  *.0 

9* 

1 

57 

13 

0 

9 

0 

0 

0 

*.63 

-  1.23 

.9* 

22 

.0 

0 

10 

* 

0 

PUPN 1 V    r  T  TV    9  MMU 

87.0 

67,6 

77,3 

93 

18 

0 

10 

0 

0 

0 

6.*8 

2.20 

21 

.0 

0 

8 

5 

2 

THOMASVILLE 

8*. 5 

67.8 

76,2 

•  *.* 

93 

1 

57 

12 

0 

* 

0 

0 

0 

6.12 

1.70 

1.57 

25 

.0 

0 

1* 

* 

1 

TROY 

87. IM 

67. 7M 

77. *M 

-  3.0 

9* 

19 

60 

13 

0 

8 

0 

0 

0 

3.66 

-  1.5* 

1.22 

21 

.0 

0 

5 

2 

2 

WMP 1 Ltj 

86.7 

6*.* 

75.6 

95 

7* 

5* 

1 2 

0 

8 

0 

0 

0 

5.1* 

1.28 

25 

.0 

0 

8 

* 

2 

f 1 V 1 9  i  UN 

77.3 

-  3.5 

5.85 

.65 

.0 

•      ft  ft 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

86.3 

69.3 

77.8 

9* 

7 

58 

12 

0 

8 

0 

0 

0 

9.12 

2.08 

20 

.0 

0 

12 

6 

3 

CODEN 

88.1 

70,6 

79.* 

93 

7 

59 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

13.8* 

*.10 

20 

.0 

0 

13 

7 

3 

FAIRHOPE  2  NE 

86.8 

70,2 

78.5 

-  2.9 

90 

18» 

60 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

7.88 

1.5* 

2.25 

16 

.0 

0 

10 

* 

3 

FORT  MORGAN 

86.9 

7*, 5 

80.7 

91 

10 

6* 

12 

0 

* 

0 

0 

0 

*.75 

1.15 

28* 

.0 

0 

8 

* 

2 

MOBILE  HB  AIRPORT 

87.8 

71,8 

79.8 

-  2.3 

9* 

7* 

60 

12 

0 

1* 

0 

0 

0 

8.86 

2.*2 

2.57 

3 

.0 

0 

11 

5 

3 

ROBERTSOALE  1  E 

87.8 

67,7 

77.8 

9* 

2*« 

59 

12 

0 

15 

0 

0 

0 

13.39 

6.10 

2.35 

16 

.0 

0 

16 

8 

* 

DIVISION 

79.0 

-  2.5 

9.6* 

3.38 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

97 

DATE 

05* 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

*6 

DATE 

29* 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CODEN 

13.8* 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BOAZ 

2.*9 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
HEFLIN 

6.50 

DATE 

2* 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

AUGUST  IW 


SlAuOn 

Total 

Day  of  Month 

^  1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7  8 

/  1  B  1 

g 

10  j 

11  I 

12 

13  1  14  [  15 

16  1  17  1 

Ifl 

1 

19 

1 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

«  1 

26  1 

27 

28  1 

 1  

29  20 

31 

•       •  • 

NORTHERN  VA^LE Y         0 1 

T 

10. 6e 

,12 

lit 

.02 

.10 

,29 

4.20 

.10 

.21 

■  22 

.41 

.10 

.03 

•  30 

U26 

BELLE  **INA  2  N 

8.99 

T 

.19 

2^35 

Il4 

•  51 

,22 

1.56 

1.26 

,07 

■  31 

•02 

•  82 

•  62 

7  , 

DECATUR 

6.29 

T 

.39 

.(>•> 

•  62 

.27 

.98 

l.Ol 

.09 

•  10 

,31 

1-39 

.01 

.03 

•  09 

J 

I02 

•  21 

•  76 

FALKVILLE    1  N 

7.*0 

.21 

•oa 

•  23 

.62 

1.86 

.26 

•  08 

.19 

,  14 

■  06 

■  05 

.79 

•  19 

1 

.10 

•  83 

1,75 

Florence 

8.00 

1,56 

.14 

T 

1.60 

.83 

1.2B 

.62 

.06 

.01 

.67 

(.04 

s.ss 

.96 

2^00 

1.13 

.49 

.09 

.76 

•  08 

HUNT SV ILLE  HB  AP 

6.24 

T 

.20 

T 

•  12 

U12 

.87 

.11 

•  96 

.33 

1.16 

T 

.03 

.14 

T 

.01 

•  32 

1.01 

.26 

7  . 

MADISON 

8,SS 

.03 

.06 

.26 

1.96 

,70 

.04 

•  56 

.17 

.81 

1.81 

1.18 

.16 

•  83 

•  29 

•  01  • 

MOOLTQN  2 

6.83 

.41 

.21 

.06 

•  94 

1,76 

.44 

•  41 

.24 

.80 

.16 

■  21 

.13 

•  79 

.71 

.02  . 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

7.17 

1.69 

.15 

1.30 

.15 

.93 

,18 

.03 

.01 

.50 

.09 

T 

.06 

.01 

1.87 

.28  . 

NEK  MARKET  2 

S»39 

•  04 

.*5 

.*o 

•  60 

T 

1.92 

•  12 

,20 

.19 

1.06 

.87 

RED  BAT 

4.28 

•  02 

.90 

•  78 

.08 

•  02 

.22 

•  12 

1  .68 

1.09 

•  01 

REDSTONE  ARSENA^, 

5,56 

.05 

.19 

.06 

•  20 

1.72 

.19 

.06 

,06 

•  48 

.91 

,02 

.02 

•  05 

•  11 

T 

.55 

1.18 

.09 

.03  .09 

RUSSELLVILLE  2 

6*20 

.92 

1.25 

1.42 

.37 

.04 

.39 

.21 

•  02 

T 

1.95 

•  07 

■ A  T  E  R  L  00 

8.43 

I,** 

.»2 

" 

2.24 

.66 

.23 

•  06 

1*02 

1.00 

•  56 

.38 

.18  . 

•       •  « 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVIllE  2  SE 

3.69 

•  12 

•  91 

.18 

.06 

•  48 

,03 

•  09 

.97 

.03 

.16 

.99 

.69 

•  66 

BEssEmER  3  SS** 

9.83 

1.27 

.01 

,96 

T 

1.73 

.60 

1.37 

T 

T 

.02 

,08 

T 

•  12 

.36 

,19 

1.56 

1.16 

.  j9 

•  69 

61RMIN0HAM  tiB  AP  R 

10.85 

1,98 

T 

.28 

1.89 

,22 

,64 

T 

T  ^19 

,05 

•  34 

.20 

T 

1.14 

.16 

.54 

2.96 

•  28 

7  , 

BOAZ 

2.49 

•  29 

.38 

•  18 

,04 

•  38 

,10 

.09 

■  03 

•  93 

•  50 

•  09 

BR  1 DGEROfiT  2  ■ 

2.64 

T 

T 

T 

.20 

•  04 

.09 

.06 

T 

1.09 

•  32 

.31 

,03 

T 

.16 

•  12 

•  26 

7  , 

COLLInSVILLE 

4.29 

•  71 

T 

T 

•  21 

.70 

.03 

•  67 

•  18 

•  26 

FORT  PAYNE 

4»39 

121 

T 

T 

T 

T 

•  52 

I22 

I73 

Io9 

.29 

T 

,15 

1,00 

T 

.25 

T 

•  69 

•  29 

•  03 

GARDEN  CITY 

13.06 

•  U 

T 

•  34 

•  70 

.80 

,98 

1.61 

•  12 

,88 

.07 

T 

2,00 

•  06 

6^12 

U22 

7 

GUNTERSVILLE 

4.74 

.02 

•  79 

•  «6 

.17 

•  03 

.39 

,79 

•  50 

.09 

■  97 

•  30 

.27 

LEEDS 

7,03 

.11 

•  08 

•  09 

.76 

,23 

.37 

.84 

.06 

T 

U61 

.46 

•03 

.03 

.75 

.63 

1.10 

•  12 

MAGELLA 

9.84 

•  01 

,32 

1.35 

,10 

1.31 

.06 

.02 

,76 

•  37 

l.ll 

1.44 

.86 

2.10 

•  03 

ONEONTA 

5.22 

.23 

t 

,06 

.02 

.96 

.68 

.03 

.36 

.27 

.05 

•  05 

.33 

•  30 

•  16 

•  73 

UOO 

•  39 

PALmeRDAlE  2  *" 

4,74 

1,43 

.69 

•  36 

1  •OO 

1*19 

SAINT  BERNARD 

7.48 

•  12 

•  26 

l23 

•  99 

1.10 

.60 

.07 

•  12 

.06 

.73 

.04 

.01 

•  06 

,58 

.59 

.01 

1  ^66 

•  68 

•  09 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

5,34 

•  31 

•  06 

1,37 

•  19 

•06 

•  81 

.84 

,43 

.04 

•  90 

•  16 

•  61 

9,89 

•  *3 

.17 

2,00 

•  30 

1.10 

*43 

.10 

.10 

.59 

4^00 

•  62 

•  09 

SCOTTSBORO 

VALLEY  HEAD 

5.24 

.20 

•  23 

•  46 

•  10 

•  03 

T 

1  .07 

,23 

.  16 

•  81 

•  04 

•  30 

1.07 

•  51 

marr ior 

10.74 

Lit 

!27 

.67 

1.12 

,21 

.98 

•  40 

■  14 

T 

•  34 

•  36 

6*00 

.62 

•  07 

•       •  • 

UPPER  Plains  03 

AL I CEv ILLE 

5.74 

''l6 

.93 

1.51 

•  30 

6,14 

•  28 

1,67 

^!30 

.09 

.71 

.03 

.13 

1,11 

•  04 

1^28 

.38 

AuTAuGAvIllE  3  H 

7,59 

,93 

1,68 

.78 

.59 

.56 

.04 

•  94 

.10 

1.40 

•  36 

.69 

•  16 

BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

9,90 

.26 

.13 

,46 

1.41 

,83 

1.74 

1.99 

.09 

.03 

.32 

.03 

2.36 

.69 

•  22 

BILLINGSlEY   1  SE 

7.68 

•  92 

uoo 

.62 

.22 

,42 

.26 

.12 

,54 

1.23 

1.85 

.88 

•  06 

BROOKhOOD 

6*60 

,20 

•  50 

.30 

.20 

.05 

T 

T 

•  70 

•  70 

.90 

T 

CARBON  HILL 

6.45 

•  76 

,76 

,97 

^!37 

Io3 

,12 

,31 

.18 

1.28 

.03 

.06 

.73 

.83 

•  02 

centrevIllE 

7.29 

.2« 

.62 

.33 

.09 

.60 

.06 

,03 

•  04 

2.20 

.40 

1.07 

1.69 

Clanton 

11.33 

2.19 

i.a9 

T 

1.40 

,15 

T 

.48 

.47 

.12 

T 

1  ,00 

1  .60 

1.29 

.86 

CORDOVA 

7,05 

•  o« 

,32 

1.60 

.72 

.22 

.83 

.07 

.09 

.18 

2,16 

•  32 

.52 

DOUBLE  SPRINGS 

6*06 

■  02 

.19 

•  30 

,27 

2.13 

.25 

.  1  1 

.12 

.  10 

.05 

.12 

,52 

•  65 

1.67 

ELROD 

.60 

2.60 

,50 

1,30 

.60 

.10 

.30 

1.30 

1.00 

.30 

FAYETTE 

7.66 

.30 

1.79 

,25 

.55 

,<>6 

•  15 

,12 

.10 

.12 

.26 

.49 

1.20 

1.90 

•  65 

GORGAS 

11.43 

.08 

.09 

.45 

2.43 

.68 

2.50 

•  05 

1.61 

•  05 

•  06 

.08 

•  11 

2.73 

.90 

•  29 

HALEYVILLE 

4.97 

.02 

.17 

.73 

1.45 

,53 

•  10 

.05 

•  37 

.36 

•  12 

.25 

•  86 

HAMILTON  3  S 

5  10 

T 

.66 

1.74 

,27 

.73 

T 

•  07 

•  04 

•  27 

.21 

T 

T 

•  04 

.13 

7 

JASPER  ^  N 

6,17 

.02 

•  16 

T 

.43 

.85 

,28 

,52 

•  72 

•  67 

•  60 

1.48 

.30 

.16 

LAY  DAM 

7,92 

U90 

.16 

.49 

.15 

.57 

.49 

.07 

.05 

.36 

2.08 

1.30 

.33 

•  02 

.09  • 

MERTZ  PONOVILLE  TOwER 

4,35 

UOO 

.03 

.35 

•  12 

,47 

.71 

•  16 

.07 

■  11 

,21 

•  19 

.31 

.08 

.14 

.16 

.26 

MITCHELL  DAM 

•  09 

.26 

UIO 

.05 

.04 

.09 

•  09 

1.39 

3.01 

•  32 

.13 

pickensville 

12.60 

•  1« 

.70 

1.48 

,04 

3«08 

1.48 

T 

.58 

1.4S 

.10 

2.78 

.60 

.26 

•  10 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6.63 

2.31 

,09 

T 

.18 

T 

.06 

.14 

.16 

.11 

2.35 

.78 

.39 

7 

•  10  7 

PRATTVILLE 

.04 

.03 

•  03 

.04 

.30 

•  08 

.17 

.40 

.03 

•  04 

.06 

.71 

.83 

.55 

.69 

.01 

.02 

•  29 

REFORM 

•  17 

•  29 

•  32 

•  28 

4.60 

1.46 

•  05 

.07 

.72 

.01 

•  02 

2.69 

.19 

.22 

.68 

THOflSev  EXP  STATION 

10*12 

2^39 

•  45 

1,36 

.34 

.38 

,10 

.01 

.73 

3^20 

.39 

•  89 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

7.97 

,66 

•  79 

•  16 

T 

•  u 

1,30 

2,87 

.17 

.24 

,05 

,03 

•  26 

T 

1.21 

•  02 

.16 

7  . 

TUSCALOOSA  Oliver  dam 

7.91 

1.07 

.63 

.11 

2,02 

2.03 

,17 

.14 

.24 

,08 

,19 

•  25 

•  04 

•  88 

•  11 

•  19 

VERNON 

5,31 

.60 

.3S 

.93 

,30 

,12 

.10 

.39 

.36 

,10 

•  15 

1.93 

•  79 

mEST  BLOCTON 

.  10 

1.25 

•  75 

.15 

•  80 

HINFIELO  2  SH 

4*94 

.69 

,66 

1,46 

,30 

.02 

.07 

.04 

.23 

•  17 

•  04 

•  91 

I79 

»       •  • 

EASTERN  VAllEY  Oa 

ANNISTON  FAA  AP 

•  91 

,21 

•  87 

T 

1.69 

.56 

,30 

.64 

ASHVlLLE  A  ■ 

5  33 

.70 

,15 

.56 

,19 

.30 

.46 

.97 

,13 

.46 

.77 

I26 

I36 

CALERA  2  Sm 

.16 

,24 

.35 

1,10 

.47 

.20 

•  70 

3.38 

2^32 

.26 

CENTRE  9  SW 

6.79 

T 

.31 

.89 

T 

.06 

T  .63 

T 

.31 

.87 

.14 

.51 

.55 

1.41 

.32 

•  19 

.68  . 

chiloersburg 

7,2  1 

.23 

.08 

•  59 

.24 

,36 

.78 

3.19 

1.36 

.66 

CHlLDERSBURG  wTR  PLANT 

6,66 

•  19 

•  11 

•  39 

.27 

•  60 

,«0 

•  38 

.20 

1.89 

.47 

1.19 

.69 

GADSDEN 

4,40 

•  12 

•  58 

.03 

.38 

.81 

.18 

.09 

•  47 

•  IB 

1.15 

.20 

.21 

GADSDEN  GAS  PLANT 

•  20 

.09 

,09 

1^30 

.90 

,10 

.12 

.76 

.17 

.76 

JACKSONV ILLE  2  SH 

•  60 

T 

•  81 

.89 

•  65 

.73 

•  29 

^Il7 

9.75 

LEESeuRG 

4  78 

•20 

.69 

•  72 

•  55 

,41 

.12 

.29 

1.26 

.60 

•  27 

montevallo 

12,86 

,40 

•  34 

.30 

T 

•  10 

.06 

.14 

T 

T 

3^21 

6.20 

•  18 

1.93 

PELL  CITY   1  NNE 

6,47 

.21 

.63 

.21 

.09 

.36 

•  44 

,12 

,16 

.08 

•  60 

1.98 

1.05 

.28 

•  90 

SYLACAUGA  *  N£ 

.01 

.06 

.07 

.06 

2,17 

.16 

T 

1,85 

,02 

2.21 

1.79 

.99 

.86 

.66 

TALLADEGA 

.24 

.63 

.38 

.01 

,  16 

•  15 

1.37 

WALNUT  GROVE 

.90 

.40 

.70 

UIO 

•  40 

.10 

.46 

•  15 

I97 

•  93 

•  30 

•       •  • 

PtE0**ONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

,99 

•  09 

.07 

1.02 

2.62 

,09 

.29 

.22 

ASHLAND 

T 

.05 

1,18 

•  90 

.50 

.19 

1.40 

1.07 

•  18 

.09 

AUBURN  9  SW 

1.09 

.05 

1.87 

.20 

1.98 

.27 

1.73 

.03 

.16 

•  25 

CAMP  HlLL  2  NH 

2.95 

•  07 

•62 

.32 

.23 

.37 

•  90 

.32 

.39 

7 

DADEVILLE 

3.76 

■  10 

.69 

•  13 

.10 

1.03 

•  33 

.16 

.19 

•  03 

DELTA 

.01 

•  27 

.96 

.79 

•  06 

.16 

•  90 

3.64 

•  12 

HEFlIN 

tO.87 

.91 

1.19 

U25 

1.10 

6.90 

1 36 

.12 

•  03 

HIGHTOHER 

3.22 

•63 

•  06 

,10 

.20 

1.88 

JORDAN  DAM 

7.63 

.04 

•  92 

•  19 

•02 

.06 

.19 

.21 

2.66 

.19 

.38 

U27 

•  09 

■  •36 

LAFAYETTE 

•  20 

.76 

.39 

.16 

,79 

.13 

1.99 

MARTIN  DAM 

3,30 

•  02 

.71 

T 

.06 

•  10 

,19 

•  03 

.76 

.73 

.02 

•  17 

OPELIKA 

4.29 

.09 

.03 

.90 

.03 

.02 

1.12 

.20 

.76 

T 

1.01 

T 

ROCKFORD  2  NNH 

7.85 

T 

,99 

•  16 

•  11 

U56 

.03 

.01 

.05 

,03 

.66 

•  12 

2.79 

.19 

•  18 

ROCK  MILLS 

9,71 

.71 

,03 

•02 

.09 

1.00 

•  01 

•  14 

.96 

U41 

.36 

.70 

THURLOM  DAM 

4,69 

.01 

U12 

.01 

.06 

•  23 

,49 

.28 

.73 

.36 

•  61 

.02 

uADlEy 

6.83 

.03 

•  04 

3^T2 

.01 

.26 

.09 

1.03 

.76 

.23 

•  70 

VETyHPil  A 

3.90 

•  60 

•  u 

•  16 

T 

T 

.13 

T 

•  76 

T 

.06 

U19 

7 

YATES  HYDRO  PLANT 

9.32 

•  01 

•02 

U9T 

.03 

,04 

•  22 

•  71 

.47 

.30 

1.19 

•  22 

•  92 

.06 

SMt« 

>  no«M  loUowLng  SuUon 

ladn. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  oi  Month 


06 


CUB« 
DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  OAH 
FOKT  DEPOSIT 
GAlNESVILue 

GREENSBORO 
HAVNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  I  N 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  1  SSW 
MILSTEAD 
MINTER  3  N*> 
KONTGOmERV  MB  AP 

ORRVILLE 
PERRTVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTLE 

TUSKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOMN 

UARRIOR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE  1  NNN 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NX 
ATMORE  1  Sa 
BEATRICE  1  E 

BRANTLEY 
BREXTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

coffee  springs  2  nw 
cottonton 

dothan  faa  airport 

ELBA 

ENTERPRISE  3  Ny 
EUFAULA  UILDLlFE  REK 
EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NEWTON 
OZARK  6  NNW 
PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
THOMASVILLE 


TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 


GULF 
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COOEN 
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11.78 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  B.p.h.) 

Relative  humidity  averages 
percnt 

Number  of  daya  vrith  precipitation 

e 
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Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 
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§  1 
a  1 

e 
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CENTRAL  STANDARD  TIME 
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.10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

1 

2.00 
and  over 
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id 

BIRMINGHAM  wn  AIRPORT 

5 

1.4 

5.4 

27 

sw 

26 

89 

88 

66 

74 

5 

1 

7 

2 

3 

1 

19 

43 

7.3 

HUNISVILLE  WB  AIRPORT 

2 

0.7 

4.3 

21++ 

24 

03 

83 

84 

69 

70 

5 

2 

7 

2 

3 

0 

19 

7.2 

MOBILE   WB  AIRPORT 

5 

1.7 

5.8 

18++ 

20 

02 

88 

89 

66 

76 

3 

5 

6 

2 

2 

1 

19 

7.4 

MONTGOMERY  WP  AIRPORT 

3 

0.3 

5.4 

24 
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01 

85 

87 

59 

57 

8 

3 

4 

2 

0 

0 

17 

*6 

7.1 
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21 
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23 
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25 
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28 
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31 
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NOBTHEBN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

MIN 

99 
«8 

88 

68 

82 

70 

87 

67 

64 

66 

84 

59 

64 

59 

67 
63 

84 

68 

87 
71 

83 
62 

74 

55 

76 
56 

80 
53 

82 
57 

86 

63 

85 

60 

79 

61 

74 

66 

78 

62 

81 
56 

79 
65 

86 

67 

64 

69 

S3 

68 

77 
69 

76 
69 

79 

50 

81 

57 

84 

57 

85 

66 

62.1 
62.8 

BELLE  h:n»  2  N 

MAX 

MIN 

S8 

it 

8* 

67 

87 

69 

85 

66 

65 
66 

85 
59 

87 
59 

85 
63 

68 
67 

84 
70 

79 
55 

76 
56 

81 
55 

82 
54 

65 
58 

89 

63 

81 
65 

69 

63 

79 
64 

82 

66 

SO 
68 

87 
65 

84 
67 

82 
68 

80 
67 

74 
66 

79 
69 

81 
54 

83 
96 

84 
56 

81 
69 

82.8 
63.  I 

DECATUR 

MAX 

MIN 

92 

TO 

88 

68 

S3 

70 

88 

68 

87 
61 

90 
65 

84 

68 

79 

69 

84 

59 

82 

55 

84 
59 

68 
65 

86 

66 

79 
69 

85 

65 

78 
68 

83 
69 

60 
66 

87 
68 

86 

70 

85 

69 

76 
69 

77 
70 

80 
94 

82 
94 

86 
99 

87 
64 

83.9 
64.9 

FALKVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

91 
67 

88 
67 

83 
68 

88 
67 

82 
67 

84 
56 

84 
57 

89 
60 

82 
67 

90 
67 

82 
54 

75 
55 

76 
56 

80 
52 

84 
52 

85 
56 

89 
64 

80 
69 

87 
64 

80 
69 

81 
67 

i  80 
64 

84 

66 

86 
68 

S3 
68 

77 
67 

SO 
67 

81 

93 

81 
54 

84 

96 

86 
97 

83.2 
61.8 

FLORENCE 

MAX 

MIN 

91 
66 

86 
68 

90 
69 

85 

66 

91 
63 

87 
56 

89 
62 

67 

66 

86 
70 

83 

54 

78 
54 

82 
53 

85 

53 

86 
56 

83 
65 

88 
65 

69 
64 

83 
65 

83 
64 

85 

66 

86 

63 

88 
66 

87 
68 

85 
69 

78 
67 

83 
65 

85 
57 

S5 
56 

87 
94 

85 
64 

85.6 
62.6 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

(9 
71 

83 
70 

87 
72 

86 

70 

84 

68 

85 
63 

87 
61 

84 
71 

86 

70 

84 

62 

76 
57 

76 
56 

80 
59 

82 
55 

85 

59 

84 

62 

78 
66 

84 

66 

78 
67 

83 
69 

61 
71 

84 

69 

85 
69 

S3 
71 

79 
71 

79 
71 

SO 
63 

SI 
56 

84 

58 

89 

61 

74 
63 

82.4 
69,2 

MADISON 
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MIN 

90 
66 

90 
67 

88 

70 

82 
67 

83 
66 

83 
60 

88 
60 

87 
68 

87 
67 

84 

71 

81 

56 

75 
57 

80 

59 

82 
54 

87 
59 

86 

63 

82 
66 

86 
66 

79 
66 

81 

66 

79 
69 

85 
69 

84 
68 

84 

68 

81 
68 

76 
68 

80 
69 

SO 
53 

83 
56 

86 

99 

81 

66 

83.2 
64.0 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

69 
67 

77 
67 

88 
69 

84 

67 

67 
67 

87 
60 

89 
65 

86 

70 

86 

67 

85 

72 

SO 
56 

77 
54 

82 

55 

84 

53 

88 
57 

85 
65 

81 
65 

87 
63 

85 
64 

84 

65 

86 
66 

87 
69 

S3 
67 

88 
68 

77 
69 

77 
68 

80 
69 

83 
51 

S6 
56 

87 
57 

76 
65 

84.0 
63.5 

MUSCLE    SHOALS   F«A  AP 

MAX 
MIN 

87 
71 

80 
70 

88 
69 

85 
68 

93 
66 

87 
61 

88 
65 

86 
69 

89 
70 

84 
66 

74 
61 

77 
60 

79 
59 

84 
54 

66 
59 

85 
67 

81 
68 

88 
65 

83 
66 

83 

68 

85 
68 

85 
66 

86 

69 

84 

70 

76 
70 

SO 
69 

81 
59 

83 
54 

83 
57 

89 
61 

70 
60 

83.4 
64.7 

NEW  MAR<ET  2 

MAX 
MIN 

87 
67 

88 
66 

87 
67 

86 

68 

82 
65 

83 
58 

84 
57 

85 
66 

83 
67 

84 

70 

80 
!4 

75 
56 

76 
56 

so 

50 

83 

55 

83 
60 

82 
66 

82 
65 

81 
65 

81 
65 

81 

67 

82 
66 

83 
67 

81 
68 

80 
66 

78 
67 

77 
68 

79 
52 

82 
51 

82 
97 

82 
63 

82.0 
62.5 

RED  BAY 

MAX 

MIN 

92 

70 

86 

69 

77 
69 

86 
68 

81 
68 

84 
61 

85 

62 

90 

66 

91 
69 

89 
69 

82 
57 

74 
54 

75 
56 

82 
55 

85 
56 

87 
63 

85 
65 

82 
65 

90 
66 

78 
67 

81 
68 

84 
64 

85 
65 

85 
67 

85 
69 

80 
68 

76 
68 

81 
55 

83 
54 

85 
58 

67 
60 

83.6 
63.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

87 
69 

82 

86 
69 

83 
67 

84 
64 

65 
60 

87 
59 

82 
68 

86 
69 

83 
61 

75 
56 

78 
59 

80 
57 

83 
56 

85 
58 

84 

77 

84 

78 

82 

79 
68 

85 

85 
66 

82 
68 

68 

79 
65 

79 
60 

81 
54 

83 
58 

84 
59 

75 
63 

81,9 
63.0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

MIN 

89 
61 

86 
6! 

87 
65 

86 
65 

82 
64 

83 
55 

84 

57 

87 
60 

87 
66 

88 
66 

84 
55 

81 
52 

76 

52 

81 
47 

84 
47 

85 
54 

S3 
54 

80 
5S 

87 
98 

79 
62 

81 
62 

82 
60 

85 
60 

85 
65 

S2 
67 

83 
68 

78 
66 

79 
46 

85 
46 

83 
50 

89 
53 

83.5 
58,3 

WATERLOO 

•          ■  • 

MAX 
MIN 

89 
67 

81 
67 

88 
69 

87 
65 

85 
62 

85 
54 

89 
55 

92 
66 

90 
66 

85 
69 

78 
52 

77 
50 

82 
47 

84 
48 

86 

53 

86 
61 

82 
63 

90 
61 

84 

60 

89 
62 

83 
61 

86 
58 

87 
62 

86 
67 

81 
68 

71 
66 

82 
64 

83 
46 

85 
51 

87 
55 

70 
60 

84,2 
59,9 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

MIN 

87 
64 

87 
6S 

83 
65 

87 
66 

83 
63 

83 
61 

83 
58 

87 
58 

84 
61 

64 

68 

82 
55 

73 
55 

75 
56 

80 
57 

83 

" 

86 
61 

86 
66 

77 
66 

87 
63 

80 
63 

81 
67 

82 
67 

81 
67 

81 
69 

75 
65 

75 
65 

84 
66 

77 
56 

78 
57 

82 
97 

85 
59 

81,9 
61.8 

BESSEMER  ?  SSw 

MAX 

MIN 

90 
66 

83 
66 

88 
67 

84 

69 

87 
67 

87 
58 

90 
60 

84 

69 

86 
67 

87 
72 

75 
58 

80 
59 

S3 
56 

85 
57 

87 
58 

84 

63 

84 
69 

88 
66 

85 
63 

85 
70 

87 
66 

86 

68 

87 

71 

78 

70 

74 

68 

85 
68 

81 
66 

83 
65 

85 
54 

86 
56 

84 
59 

84,5 
64.4 

BIRMINGHAM  hB  AP 

MAX 

MIN 

90 
69 

86 
67 

88 
69 

84 
69 

87 
64 

86 

60 

89 
61 

82 
70 

68 

70 

83 
66 

75 
59 

79 

60 

82 
59 

83 
58 

85 

61 

85 
64 

80 
68 

87 
65 

64 

62 

81 

70 

84 

69 

85 

70 

85 

71 

75 

70 

76 
6, 

86 

69 

SO 
70 

81 
59 

84 

55 

89 
58 

83 
61 

63,5 
64,9 

BRIDGEP3RT  2  k 

MAX 

MIN 

92 
68 

89 

66 

88 
69 

87 

69 

87 

66 

86 

56 

88 
57 

87 
65 

82 
68 

85 
70 

79 
53 

78 
58 

87 
55 

84 
54 

86 
55 

84 

59 

81 
65 

85 
64 

60 
63 

83 
65 

79 
67 

84 
67 

80 
68 

77 
67 

76 
65 

83 
66 

80 
67 

82 
55 

85 
55 

87 
59 

86 
59 

83,8 
62,6 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
6S 

89 
67 

88 
71 

88 
69 

86 
70 

87 
62 

90 
62 

89 
70 

87 
67 

86 
70 

85 
59 

77 
63 

83 
60 

84 

59 

87 
62 

87 
65 

84 
67 

89 
69 

69 
66 

81 
69 

77 
69 

84 

69 

82 
70 

77 
69 

75 
68 

89 
66 

82 
69 

81 
58 

85 
61 

87 
63 

87 
65 

84,8 
65.9 

ONEONTA 

MAX 

MIN 

90 
63 

90 
65 

85 
65 

88 
68 

84 
65 

87 
57 

65 
56 

68 
60 

83 
68 

85 
66 

81 
55 

75 
58 

78 
57 

82 
55 

85 
58 

87 
61 

85 
64 

79 
67 

88 
63 

83 
63 

82 
69 

84 

67 

84 

69 

81 

69 

75 

66 

79 
65 

66 

65 

81 
57 

80 
52 

64 

57 

85 
58 

83,4 
62,2 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

89 
66 

87 
66 

81 
68 

86 
67 

SO 
68 

84 

62 

84 
59 

88 
62 

77 
66 

75 
66 

80 
57 

72 
57 

75 
58 

79 
57 

64 
61 

86 
61 

83 
65 

77 
65 

87 
65 

79 
66 

81 
68 

79 
68 

82 
69 

83 
69 

81 
67 

73 
67 

78 
67 

81 
56 

79 
56 

83 
58 

84 
59 

81.2 
63,5 

SAND  MT    SUBSTA  »J 

MAX 

88 
65 

83 
65 

86 
65 

84 
65 

S3 
64 

84 
56 

86 
55 

84 
67 

84 
64 

81 
66 

79 
52 

76 
57 

80 
55 

62 
52 

63 
59 

83 
62 

81 
64 

84 
64 

81 
60 

81 
66 

80 
64 

81 
65 

81 
67 

73 
64 

76 
63 

83 
64 

SO 
69 

77 
53 

81 
53 

84 
95 

SO 
99 

81,6 
61.2 

SCOTTSBDRO 

MAX 
MIN 

VALLEY  HEAD 

•          •  • 

MAX 
MIN 

8S 
62 

89 
63 

87 
66 

85 
67 

84 
65 

84 
54 

82 
53 

85 
57 

85 
67 

80 
69 

81 
48 

73 
56 

74 
54 

79 
51 

81 
53 

84 
56 

82 
62 

76 
61 

84 
61 

81 
66 

81 
65 

78 
66 

79 
69 

79 
66 

76 
66 

76 
64 

64 

66 

78 
53 

78 
52 

80 
53 

S3 
56 

81,1 
60,2 

UPPER  Plains  03 

ALICEVILLE 

MAX 

HIN 

89 
70 

90 
69 

86 

70 

83 
72 

86 

70 

68 

71 

66 
63 

90 
70 

80 

70 

80 
73 

76 
70 

74 
58 

76 
60 

82 
60 

85 

62 

84 
64 

82 
70 

82 
65 

87 
60 

81 
68 

80 
70 

85 
70 

88 
71 

85 
72 

81 
71 

78 
70 

82 
71 

80 
69 

84 
59 

85 
61 

85 
64 

83,2 
67,2 

6ANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

MIN 

93 
68 

92 
65 

80 
65 

85 
67 

86 
68 

89 
61 

89 
59 

92 
62 

80 
66 

68 
64 

85 

60 

75 
56 

80 
59 

84 
59 

69 

60 

88 

63 

86 

65 

84 

66 

90 
66 

82 
65 

87 
69 

88 
69 

91 
68 

89 
68 

89 
67 

75 
67 

83 
67 

82 
64 

83 
57 

87 
59 

87 
59 

85.6 
63.9 

CENTREvILLE 

MAX 

MIN 

9* 

67 

92 
65 

8A 

67 

88 
70 

89 
66 

91 
60 

90 
60 

93 
60 

82 
68 

89 
68 

67 
61 

80 
59 

82 
60 

85 

59 

88 

60 

87 
61 

86 

60 

87 
63 

91 
64 

87 
65 

83 
69 

86 

70 

88 
70 

90 
69 

79 
69 

SO 
67 

86 
66 

85 
67 

85 
60 

87 
58 

89 
60 

86.8 
64.2 

CLANTON 

MAX 

MIN 

91 
68 

92 
65 

87 
68 

87 

69 

88 
68 

90 
61 

87 
63 

90 
66 

85 

70 

86 

70 

65 

65 

79 
62 

81 

60 

83 

60 

86 

61 

86 

63 

82 
65 

83 
67 

88 
65 

89 
67 

80 
69 

83 
70 

88 
71 

88 

70 

77 
69 

85 
67 

82 
69 

82 
68 

84 

63 

85 

63 

67 
62 

85,4 
65.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

MIN 

86 
67 

83 
66 

73 
67 

83 
66 

SO 
67 

82 
66 

83 
58 

85 
61 

78 
66 

82 
64 

83 

55 

70 
53 

75 
56 

80 
55 

82 

55 

84 
62 

84 
64 

75 
64 

85 
64 

80 

66 

79 
68 

81 

66 

83 
67 

63 
68 

81 
68 

72 
67 

74 
68 

SO 
54 

80 
54 

83 
56 

85 
58 

80.5 
62.5 

FAYETTE 

MAX 

MIN 

91 

6; 

87 
65 

86 

67 

88 

67 

68 

87 

57 

92 

60 

86 

68 

90 
68 

86 

69 

80 
58 

55 

85 

55 

88 
55 

88 
58 

86 
59 

84 

65 

87 
63 

69 

66 
65 

89 

68 

67 
63 

87 
65 

87 
69 

77 
68 

66 

84 
57 

85 
53 

88 
55 

80 
61 

86.1 
62.6 

HALEYVILLF 

MAX 

HIN 

90 
65 

87 
67 

75 
67 

88 

66 

86 
66 

85 
61 

85 

60 

86 

60 

84 

67 

87 
67 

83 
96 

73 
54 

74 

55 

81 
55 

S3 

55 

85 
58 

83 
62 

78 
65 

87 
65 

76 
65 

82 
67 

63 
64 

86 
64 

85 
68 

82 
69 

74 

67 

77 
6S 

80 
54 

82 
55 

S3 

55 

85 

58 

82.5 
62.2 

HAMILTON   3  S 

MAX 

MIN 

91 
63 

87 

66 

76 
67 

85 
68 

65 
66 

87 
56 

86 

56 

88 

60 

90 
69 

90 
69 

64 

55 

75 
51 

76 

52 

82 
51 

85 
52 

86 
56 

85 
62 

83 
62 

88 
63 

77 
65 

85 

67 

66 
61 

87 
62 

88 
65 

87 
69 

78 
67 

79 
68 

SO 
51 

80 
50 

65 
51 

87 
55 

84.1 

60.5 

JASPER  t  N 

MAX 
MIN 

88 
67 

77 
65 

86 
68 

84 
68 

67 
66 

68 
59 

90 
58 

80 
69 

85 
68 

82 
71 

77 
57 

76 
58 

84 

56 

86 
54 

86 
58 

83 
60 

78 
65 

87 
65 

81 

62 

83 
65 

84 

69 

85 

65 

84 

69 

75 
68 

84 

68 

77 
67 

82 
69 

81 
56 

85 
54 

86 

56 

77 
63 

62.6 
63.5 

S*e  R«l«r«nc*  NoIm  Following  St«lloD  Indox 
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Contlnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

AUGUST  l«67 


Day  Oi  Month  Si 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7   j  8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 p 

17 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PRATTVILLE 

MAX 

93 

91 

90 

92 

9* 

91 

92 

90 

88 

90 

67 

85 

«6 

88 

88 

84 

86 

93 

92 

82 

83 

'I 

88 

84 

87 

87 

88 

85 

87 

88 

88 

88a3 

HIN 

6S 

6! 

68 

64 

61 

66 

65 

67 

59 

58 

60 

58 

59 

61 

66 

70 

" 

68 

70 

70 

66 

61 

63 

65,7 

THORSBT  EXP  STATION 

MAX 

H 

93 

87 

89 

97 

68 

91 

88 

67 

87 

87 

80 

83 

86 

85 

83 

82 

69 

85 

78 

82 

85 

85 

75 

79 

84 

84 

63 

90 

87 

86 

85,7 

MIN 

68 

66 

63 

65 

70 

67 

72 

70 

60 

60 

60 

62 

65 

60 

61 

63 

65.4 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

MAX 

90 

75 

83 

S6 

88 

86 

90 

80 

86 

83 

74 

79 

82 

65 

84 

82 

87 

81 

80 

65 

86 

65 

81 

75 

82 

60 

64 

85 

85 

83 

63.1 

MIN 

70 

69 

68 

72 

69 

63 

63 

73 

70 

68 

61 

58 

60 

60 

62 

64 

7 1 

64 

59 

61 

64 

66.4 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

9« 

92 

78 

es 

87 

89 

88 

92 

83 

91 

85 

75 

80 

85 

69 

67 

88 

86 

90 

83 

85 

86 

69 

86 

83 

75 

62 

82 

85 

85 

87 

85.5 

MIN 

69 

6A 

65 

69 

66 

61 

62 

66 

66 

68 

59 

57 

58 

56 

60 

62 

69 

65 

64 

67 

68 

69 

68 

68 

67 

66 

68 

64 

56 

58 

60 

64.1 

VERNON 

MAX 

93 

79 

89 

89 

88 

89 

93 

92 

92 

65 

80 

78 

65 

86 

91 

86 

86 

92 

82 

85 

85 

88 

88 

67 

79 

81 

63 

85 

86 

89 

83 

86.5 

•          •  • 

MIN 

68 

66 

70 

69 

69 

67 

60 

71 

69 

72 

56 

55 

55 

55 

56 

62 

68 

69 

68 

70 

57 

56 

63 

64.3 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

90 

88 

91 

87 

67 

87 

92 

89 

68 

82 

76 

80 

84 

86 

67 

85 

82 

69 

69 

84 

62 

83 

85 

73 

84 

89 

60 

62 

85 

87 

85 

85.1 

MIN 

66 

66 

69 

70 

66 

59 

66 

68 

71 

69 

58 

62 

60 

58 

60 

62 

66 

68 

70 

67 

66 

67 

70 

6 1 

59 

60 

65.0 

CALERA  2  SW 

MAX 

87 

86 

90 

66 

94 

91 

93 

91 

68 

68 

77 

85 

85 

88 

89 

86 

83 

91 

67 

85 

87 

89 

91 

79 

82 

76 

84 

84 

87 

88 

85 

86,5 

MIN 

66 

67 

64 

70 

^' 

66 

70 

67 

68 

67 

60 

68 

67 

69 

75 

68 

61 

68 

70 

70 

69 

67 

65 

66 

60 

6 1 

59 

66.9 

CENTRE  5  SW 

MAX 

89 

91 

68 

91 

90 

89 

89 

91 

90 

85 

85 

76 

80 

84 

86 

66 

85 

80 

68 

88 

83 

79 

64 

80 

73 

80 

86 

60 

81 

84 

87 

64.8 

MIN 

66 

63 

68 

69 

66 

58 

58 

66 

69 

70 

56 

60 

58 

55 

59 

60 

69 

66 

58 

58 

59 

63.4 

CHlLDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

92 

92 

89 

90 

88 

87 

92 

92 

85 

85 

80 

81 

83 

66 

87 

85 

86 

90 

90 

84 

84 

85 

87 

60 

82 

67 

81 

82 

84 

87 

87 

66.1 

MIN 

68 

6^ 

68 

71 

66 

59 

62 

68 

70 

73 

59 

59 

58 

57 

59 

61 

66 

66 

64 

69 

69 

70 

71 

69 

68 

65 

69 

65 

57 

59 

59 

64.8 

CADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

89 

68 

90 

85 

86 

86 

90 

88 

66 

73 

78 

66 

88 

84 

65 

86 

65 

88 

85 

62 

82 

82 

82 

82 

78 

68 

79 

80 

63 

88 

63 

84.4 

MIN 

67 

6 1 

60 

69 

72 

70 

59 

52 

59 

63 

63 

z 

59 

56 

58 

61 

64,6 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 

90 

88 

85 

86 

84 

66 

85 

89 

66 

65 

83 

76 

79 

61 

83 

85 

63 

85 

85 

81 

82 

84 

62 

72 

78 

85 

76 

79 

82 

84 

83,1 

MIN 

6^ 

6* 

64 

67 

64 

59 

59 

59 

68 

68 

58 

57 

58 

55 

55 

6 1 

63 

64 

64 

6 1 

53 

53 

55 

61,8 

SYLACAU5A  i  NE 

MAX 

92 

91 

90 

87 

88 

87 

91 

87 

84 

84 

77 

81 

83 

67 

87 

84 

62 

88 

87 

61 

83 

85 

66 

76 

64 

64 

81 

80 

84 

86 

64 

84,9 

MIN 

66 

63 

66 

70 

64 

56 

58 

66 

69 

71 

58 

57 

57 

55 

56 

61 

66 

63 

62 

67 

68 

69 

70 

67 

67 

65 

67 

65 

56 

56 

57 

63,2 

TALLADE3A 

MAX 

91 

89 

89 

87 

90 

88 

91 

68 

85 

85 

68 

61 

85 

86 

85 

85 

62 

90 

68 

83 

83 

63 

65 

75 

83 

86 

80 

83 

65 

88 

87 

65,6 

•          •  » 

MIN 

63 

65 

68 

7 1 

66 

60 

61 

69 

70 

71 

58 

61 

59 

57 

60 

70 

68 

66 

65 

69 

65 

59 

59 

64.6 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

92 

91 

89 

69 

89 

91 

90 

86 

85 

79 

82 

84 

87 

86 

84 

85 

89 

90 

83 

65 

61 

86 

86 

85 

86 

87 

86 

66.5 

MIN 

63 

66 

66 

56 

58 

65 

70 

70 

60 

60 

56 

55 

55 

59 

63 

64 

62 

66 

69 

70 

68 

65 

63 

64 

" 

54 

56 

62.3 

ASHLAND 

MAX 

88 

90 

86 

88 

86 

88 

86 

83 

67 

81 

65 

78 

79 

62 

84 

83 

83 

83 

65 

68 

83 

63 

83 

84 

75 

81 

85 

81 

79 

82 

85 

63.9 

MIN 

6<. 

64 

60 

69 

66 

59 

59 

61 

69 

70 

56 

60 

58 

58 

59 

60 

62 

64 

64 

64 

62 

63 

67 

69 

66 

64 

65 

63 

56 

56 

59 

62.5 

AUBURN  3  SW 

MAX 

91 

92 

91 

90 

91 

92 

90 

93 

92 

88 

88 

85 

83 

85 

67 

88 

87 

88 

94 

95 

85 

79 

87 

61 

66 

84 

67 

84 

79 

84 

87 

87.5 

MIN 

66 

66 

67 

68 

65 

62 

60 

62 

68 

73 

63 

63 

58 

56 

61 

64 

65 

65 

65 

65 

69 

70 

69 

69 

69 

65 

63 

64 

65.4 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

90 

92 

91 

90 

90 

90 

88 

90 

89 

66 

85 

81 

82 

83 

85 

67 

85 

85 

90 

91 

65 

77 

82 

64 

79 

84 

68 

64 

80 

80 

86 

85.8 

MIN 

66 

64 

65 

64 

65 

56 

59 

64 

70 

72 

60 

63 

56 

59 

58 

65 

70 

^' 

66 

64 

66 

66 

59 

58 

58 

63.9 

HEFL IN 

MAX 

87 

91 

90 

89 

88 

67 

86 

91 

91 

82 

84 

81 

65 

84 

86 

87 

86 

63 

84 

85 

64 

84 

80 

64 

80 

82 

61 

66 

62 

86 

87 

85.3 

MIN 

61 

64 

71 

64 

65 

63 

62 

65 

70 

61 

60 

54 

58 

52 

55 

59 

62 

6 1 

70 

62 

67 

60 

67 

60 

62 

67 

60 

56 

53 

54 

61.4 

LAFAYETTE 

MAX 

9« 

90 

91 

88 

92 

89 

91 

91 

85 

85 

84 

83 

65 

67 

67 

68 

68 

90 

92 

65 

76 

64 

65 

83 

65 

89 

85 

80 

85 

87 

68 

86.9 

MIN 

70 

66 

67 

71 

67 

62 

64 

69 

71 

72 

62 

62 

58 

59 

60 

62 

65 

67 

68 

67 

67 

76 

67 

66 

66 

68 

66 

62 

65 

62 

66.0 

MARTIN  DAM 

MAX 

92 

90 

86 

89 

89 

86 

89 

89 

85 

88 

80 

80 

82 

85 

87 

84 

86 

92 

88 

82 

61 

MIN 

67 

66 

64 

70 

71 

65 

61 

66 

71 

72 

66 

67 

64 

59 

61 

7 1 

61 

63 

66.5 

OPELIKA 

MAX 

92 

91 

91 

89 

90 

92 

90 

91 

86 

86 

87 

85 

64 

84 

86 

85 

85 

86 

91 

95 

65 

74 

87 

80 

84 

85 

84 

64 

60 

85 

84 

86.4 

MIN 

67 

65 

65 

65 

66 

65 

59 

60 

63 

63 

63 

60 

54 

54 

55 

7 1 

6 1 

59 

62.6 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 

90 

91 

88 

88 

88 

68 

66 

90 

82 

83 

84 

79 

61 

83 

85 

85 

83 

63 

66 

86 

80 

60 

85 

85 

7; 

83 

85 

83 

82 

84 

66 

84.5 

MIN 

67 

63 

65 

66 

66 

59 

61 

64 

68 

64 

60 

60 

57 

57 

56 

59 

63 

65 

63 

65 

66 

68 

71 

68 

66 

64 

66 

65 

59 

59 

60 

63.3 

ROCK  MILLS 

MAX 

92 

94 

91 

91 

86 

91 

90 

92 

93 

65 

85 

84 

82 

64 

87 

87 

86 

85 

90 

92 

87 

78 

80 

82 

79 

65 

67 

83 

81 

87 

88 

86.6 

*          *  * 

MIN 

62 

64 

65 

67 

65 

57 

57 

60 

67 

72 

62 

62 

58 

56 

56 

62 

64 

64 

65 

68 

68 

7 1 

69 

67 

66 

68 

65 

56 

56 

57 

63.0 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

91 

92 

82 

86 

89 

90 

88 

92 

65 

84 

88 

80 

82 

84 

67 

87 

64 

85 

90 

68 

80 

81 

87 

68 

79 

82 

80 

85 

83 

84 

86 

85.5 

MIN 

7 1 

67 

67 

70 

70 

65 

65 

73 

69 

69 

65 

57 

61 

62 

63 

66 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

7  1 

70 

68 

70 

70 

63 

64 

63 

67.0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

MAX 

93 

94 

82 

67 

87 

90 

88 

91 

67 

67 

86 

78 

60 

84 

87 

86 

83 

11 

90 

85 

83 

65 

89 

86 

80 

78 

64 

61 

63 

86 

87 

65.7 

MIN 

69 

69 

68 

68 

70 

69 

65 

65 

70 

70 

70 

61 

58 

63 

63 

64 

68 

66 

65 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

65 

62 

62 

67,0 

GAINESVILLE 

MAX 

92 

93 

78 

84 

84 

89 

86 

91 

86 

86 

63 

77 

76 

83 

86 

85 

83 

65 

90 

82 

84 

63 

67 

85 

83 

76 

83 

82 

60 

84 

65 

64,3 

MIN 

69 

69 

70 

69 

70 

66 

65 

67 

71 

71 

63 

57 

58 

62 

62 

63 

67 

69 

66 

67 

70 

69 

69 

71 

70 

69 

70 

68 

60 

60 

63 

66.5 

GREENSBORO 

MAX 

95 

80 

64 

86 

91 

89 

93 

86 

88 

63 

78 

82 

85 

86 

86 

83 

85 

91 

66 

81 

87 

89 

88 

63 

84 

79 

84 

85 

88 

88 

87 

85.9 

MIN 

66 

68 

70 

7 1 

61 

69 

74 

68 

71 

63 

58 

61 

64 

63 

65 

66 

69 

6  7 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

66 

68 

63 

63 

64 

67.3 

HAYNEV I LLE 

MAX 

92 

92 

69 

89 

90 

92 

90 

92 

90 

83 

87 

83 

80 

65 

86 

82 

88 

85 

93 

90 

61 

64 

89 

87 

82 

85 

86 

65 

80 

87 

88 

66.9 

MIN 

69 

67 

67 

67 

70 

66 

64 

64 

71 

71 

67 

61 

61 

58 

60 

60 

66 

66 

67 

67 

69 

70 

72 

71 

69 

68 

69 

69 

69 

65 

65 

66.7 

L I V I NGSTON 

MAX 

MIN 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

9'. 

84 

86 

87 

91 

89 

92 

90 

85 

64 

79 

82 

85 

87 

67 

83 

65 

90 

87 

81 

82 

87 

88 

62 

85 

85 

83 

82 

87 

86 

87 

85.9 

70 

69 

65 

70 

68 

72 

64 

59 

61 

61 

60 

67 

65 

70 

66 

66 

MINTER  J  Nh 

MAX 

91 

93 

87 

88 

88 

89 

86 

90 

86 

86 

87 

80 

63 

84 

82 

68 

62 

65 

89 

88 

77 

82 

86 

67 

62 

85 

85 

83 

83 

85 

86 

65.6 

MIN 

68 

66 

66 

66 

68 

66 

64 

64 

70 

70 

68 

59 

60 

60 

61 

61 

64 

64 

66 

68 

68 

69 

71 

70 

69 

68 

66 

68 

67 

66 

64 

66.0 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

93 

90 

90 

90 

91 

90 

92 

88 

83 

68 

83 

81 

64 

67 

88 

85 

67 

92 

90 

81 

81 

86 

86 

?! 

68 

87 

84 

81 

66 

69 

68 

86.9 

HIN 

73 

70 

71 

73 

71 

69 

68 

74 

70 

74 

66 

65 

64 

64 

65 

69 

70 

71 

70 

70 

72 

73 

72 

70 

69 

71 

72 

71 

67 

68 

69.8 

SELMA 

MAX 

9". 

91 

89 

89 

91 

91 

92 

93 

89 

67 

86 

85 

85 

68 

69 

88 

66 

91 

92 

91 

85 

86 

90 

86 

87 

85 

66 

65 

69 

89 

87 

86.6 

MIN 

7* 

69 

69 

72 

71 

69 

i 

68 

74 

"1 

74 

70 

62  1 

64 

62 

64 

66 

70 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

73 

71 

70 

70 

72 

68 

67 

67 

69.6 

Soe  Reference  NoteB  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

AUGUST  1967 


Day  Of  Month 


1   1  2 

S   1  7 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

1  -. 

AT«i 

TUSKECEE  3  S 

MAX 

9* 

9* 

90 

89 

92 

91 

92 

91 

88 

88 

84 

78 

83 

85 

86 

86 

68 

93 

91 

76 

74 

86 

80 

86 

88 

69 

86 

81 

86 

86 

69 

67.0 

MIN 

66 

68 

66 

70 

67 

64 

62 

67 

70 

72 

67 

66 

60 

59 

62 

63 

68 

66 

67 

67 

66 

71 

71 

71 

68 

68 

70 

69 

67 

63 

63 

66.8 

UNION  S'SINOS 

MAX 

91 

9* 

97 

69 

90 

91 

90 

93 

89 

84 

87 

85 

78 

84 

87 

88 

84 

68 

93 

91 

90 

60 

86 

82 

87 

66 

92 

64 

86 

85 

89 

87.8 

•            •  • 

MIN 

66 

66 

65 

64 

63 

63 

64 

64 

65 

71 

67 

66 

60 

60 

59 

59 

58 

57 

62 

67 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

64 

63 

62 

62 

61 

63.6 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA    1  NW 

MAX 

92 

92 

91 

90 

90 

91 

90 

92 

91 

89 

89 

87 

89 

65 

87 

89 

87 

87 

90 

92 

62 

64 

88 

85 

89 

91 

89 

86 

81 

86 

90 

88.4 

MIN 

68 

67 

64 

66 

67 

67 

65 

66 

70 

71 

71 

60 

62 

57 

57 

57 

64 

64 

60 

67 

69 

69 

71 

71 

70 

67 

68 

66 

67 

66 

62 

65.7 

ATMORE    1  S» 

MAX 

91 

86 

67 

66 

91 

91 

94 

93 

90 

90 

67 

64 

85 

67 

67 

86 

87 

91 

11 

76 

86 

68 

69 

86 

83 

63 

67 

80 

87 

69 

88 

87.3 

MIN 

71 

69 

67 

70 

67 

71 

71 

71 

74 

72 

70 

58 

59 

59 

60 

60 

67 

66 

68 

69 

70 

70 

71 

73 

71 

69 

67 

69 

66 

68 

62 

67.7 

BEATRICE  1  E 

MAX 

95 

92 

93 

88 

69 

92 

91 

94 

90 

92 

90 

83 

65 

66 

68 

88 

86 

86 

92 

92 

92 

65 

66 

90 

65 

61 

81 

81 

68 

68 

90 

88.5 

MIN 

69 

71 

67 

70 

68 

69 

65 

67 

70 

72 

70 

55 

57 

57 

59 

61 

65 

67 

67 

67 

69 

69 

70 

71 

69 

69 

66 

67 

66 

66 

61 

66.4 

BRANTLEY 

MAX 

93 

95 

92 

91 

92 

93 

91 

94 

94 

86 

93 

85 

86 

87 

89 

91 

85 

88 

90 

95 

85 

87 

90 

64 

88 

92 

90 

85 

82 

86 

91 

69.4 

MIN 

67 

66 

65 

68 

66 

65 

63 

66 

70 

70 

71 

57 

56 

55 

55 

61 

63 

65 

65 

67 

69 

70 

71 

70 

69 

66 

68 

69 

68 

63 

64 

65.5 

BREwTON  3  SSE 

MAX 

91 

86 

90 

88 

93 

93 

96 

95 

92 

92 

86 

68 

67 

90 

91 

66 

89 

95 

95 

61 

91 

90 

90 

89 

66 

67 

86 

80 

68 

92 

90 

89.5 

MIN 

67 

67 

63 

66 

64 

67 

68 

69 

71 

70 

70 

56 

57 

55 

55 

60 

65 

63 

66 

69 

68 

68 

69 

70 

70 

69 

66 

67 

64 

67 

59 

65.3 

CAMDEN  3  NH 

MAX 

9* 

85 

85 

88 

91 

89 

92 

93 

67 

88 

83 

83 

64 

67 

68 

64 

67 

92 

92 

78 

83 

86 

86 

83 

65 

66 

83 

65 

87 

88 

88 

86.9 

MIN 

70 

67 

65 

69 

67 

67 

64 

72 

69 

76 

66 

57 

62 

62 

60 

63 

65 

69 

65 

69 

67 

69 

70 

70 

68 

68 

68 

67 

67 

64 

62 

66.6 

CHATOM  3  N 

MAX 

92 

88 

89 

90 

92 

90 

90 

91 

69 

62 

86 

79 

65 

68 

66 

63 

91 

93 

93 

60 

85 

86 

91 

84 

82 

63 

80 

84 

88 

89 

87.0 

MIN 

68 

70 

68 

69 

69 

71 

79 

70 

70 

70 

62 

56 

63 

63 

62 

68 

67 

69 

61 

70 

70 

67 

71 

70 

70 

69 

69 

66 

69 

63 

67.7 

CLAYTON 

MAX 

87 

90 

69 

67 

68 

69 

68 

90 

69 

68 

84 

61 

60 

81 

83 

65 

63 

86 

90 

90 

69 

68 

89 

89 

85 

65 

86 

84 

85 

62 

85 

86.3 

MIN 

71 

68 

67 

67 

70 

69 

67 

71 

71 

70 

66 

66 

60 

63 

65 

64 

65 

70 

71 

68 

67 

67 

69 

69 

68 

69 

69 

70 

69 

67 

67 

67.7 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

90 

68 

68 

88 

91 

91 

67 

85 

87 

65 

60 

85 

86 

87 

87 

91 

95 

95 

85 

84 

87 

86 

87 

88 

89 

87 

81 

63 

87 

89 

87.4 

HIN 

73 

7  1 

70 

72 

74 

74 

72 

74 

75 

74 

72 

69 

65 

64 

65 

70 

71 

72 

73 

73 

74 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

71 

71 

70 

70 

71.5 

ENTERPRISE    3  NW 

MAX 

89 

92 

91 

90 

90 

90 

90 

92 

91 

65 

67 

61 

81 

64 

87 

68 

66 

88 

93 

94 

85 

84 

67 

85 

86 

89 

88 

87 

79 

64 

88 

87.5 

MIN 

70 

67 

65 

68 

69 

70 

66 

69 

71 

70 

71 

64 

60 

61 

61 

64 

67 

68 

70 

70 

69 

70 

72 

70 

69 

67 

68 

66 

68 

65 

67 

67.5 

EUFAULA  MILDLIFE  REF 

MAX 

90 

93 

91 

90 

91 

92 

90 

92 

93 

85 

65 

65 

60 

65 

82 

90 

82 

90 

92 

92 

87 

82 

66 

62 

89 

89 

90 

67 

81 

66 

88 

67.6 

MIN 

69 

62 

62 

69 

70 

66 

61 

66 

68 

70 

70 

68 

58 

56 

56 

66 

66 

66 

66 

67 

69 

72 

72 

73 

67 

67 

69 

69 

67 

63 

62 

66.3 

EVERGREEN 

MAX 

9<i 

9* 

68 

90 

89 

66 

91 

90 

91 

92 

90 

85 

84 

63 

69 

91 

60 

90 

94 

96 

88 

67 

69 

86 

86 

89 

87 

87 

61 

86 

69 

88.5 

MIN 

68 

68 

66 

68 

65 

67 

67 

69 

73 

72 

56 

58 

57 

59 

61 

64 

66 

66 

66 

70 

71 

72 

73 

71 

70 

69 

69 

68 

65 

62 

66.6 

FRISCO  CITY 

MAX 

96 

91 

90 

89 

68 

92 

91 

94 

90 

91 

89 

63 

84 

86 

89 

89 

81 

89 

91 

91 

74 

85 

89 

68 

65 

84 

66 

85 

60 

89 

89 

67.6 

MIN 

70 

70 

66 

69 

68 

70 

68 

71 

73 

72 

69 

56 

61 

59 

61 

63 

65 

68 

66 

70 

70 

69 

71 

71 

70 

70 

66 

69 

68 

66 

62 

67.5 

GENEVA 

MAX 

90 

92 

91 

91 

92 

90 

93 

94 

95 

92 

91 

81 

84 

64 

68 

90 

69 

68 

93 

94 

84 

83 

64 

86 

87 

68 

88 

69 

62 

82 

87 

88.5 

MIN 

69 

66 

65 

67 

70 

71 

72 

70 

71 

71 

65 

62 

60 

60 

66 

67 

69 

69 

70 

69 

71 

72 

71 

69 

69 

66 

67 

69 

65 

66 

68.0 

GILBERTOWN 

MAX 

9* 

93 

67 

69 

90 

90 

94 

93 

89 

85 

85 

78 

84 

67 

65 

84 

89 

91 

90 

82 

63 

66 

90 

89 

60 

84 

82 

63 

86 

87 

87 

87.0 

MIN 

68 

70 

68 

70 

69 

69 

65 

70 

71 

70 

69 

56 

62 

60 

60 

69 

66 

66 

64 

70 

71 

67 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

66 

60 

60 

GREENVULF 

MAX 

91 

68 

89 

90 

92 

90 

93 

90 

87 

86 

62 

61 

85 

67 

88 

63 

64 

91 

91 

61 

82 

67 

86 

85 

67 

85 

87 

79 

85 

68 

87 

66,7 

MIN 

68 

65 

67 

69 

65 

71 

72 

71 

66 

60 

60 

60 

61 

66 

66 

67 

66 

67 

68 

70 

70 

70 

68 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

66.8 

HEADLAND 

MAX 

89 

92 

93 

93 

93 

90 

91 

92 

92 

87 

67 

65 

79 

64 

66 

90 

69 

93 

96 

95 

86 

63 

82 

87 

89 

89 

92 

89 

82 

83 

98 

68.6 

MIN 

71 

66 

68 

67 

70 

71 

70 

72 

67 

60 

60 

59 

60 

68 

69 

72 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

69 

67 

69 

65 

65 

66.1 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

92 

9* 

9« 

91 

90 

94 

93 

91 

90 

85 

86 

62 

79 

65 

66 

90 

89 

85 

94 

67 

67 

66 

69 

89 

84 

60 

86 

69 

86.2 

MIN 

66 

66 

67 

69 

72 

68 

62 

60 

61 

60 

61 

65 

66 

66 

72 

70 

68 

66 

69 

68 

69 

66 

66 

66.5 

OZARK    6  NNM 

MAX 

9* 

90 

89 

89 

90 

90 

92 

92 

63 

87 

84 

80 

65 

66 

86 

87 

69 

93 

92 

84 

84 

84 

64 

87 

66 

89 

66 

79 

65 

90 

89 

87.5 

6* 

66 

66 

70 

70 

69 

69 

63 

57 

61 

60 

61 

65 

67 

69 

67 

67 

69 

69 

67 

65 

67 

65 

66 

66 

65 

65 

PHENIX    CITY    2  NNN 

MAX 

89 

92 

91 

90 

90 

90 

91 

91 

64 

65 

84 

81 

85 

87 

67 

67 

92 

'J 

90 

83 

78 

86 

86 

86 

86 

67 

80 

87 

65 

87 

86 

67.0 

MIN 

66 

66 

67 

71 

74 

62 

68 

61 

62 

64 

66 

67 

69 

70 

66 

67 

69 

72 

69 

68 

66 

69 

70 

70 

64 

66 

66 

THOMASVILLE 

MAX 

93 

92 

81 

84 

87 

67 

87 

91 

65 

81 

85 

79 

78 

63 

86 

85 

85 

86 

90 

89 

80 

79 

65 

65 

85 

61 

79 

80 

82 

84 

85 

84.5 

MIN 

71 

70 

67 

68 

70 

69 

68 

68 

71 

70 

68 

57 

59 

64 

64 

65 

67 

69 

66 

70 

69 

70 

70 

72 

70 

69 

70 

70 

69 

65 

65 

67.8 

TROY 

MAX 

93 

92 

90 

89 

91 

91 

92 

88 

65 

87 

83 

79 

63 

66 

86 

64 

85 

93 

94 

81 

83 

67 

66 

68 

69 

86 

79 

85 

88 

89 

67.1 

MIN 

69 

65 

66 

68 

71 

72 

72 

69 

63 

60 

62 

65 

67 

68 

69 

70 

68 

68 

71 

70 

68 

66 

69 

69 

67 

67 

67 

67.7 

•HATLEY 

MAX 

95 

66 

69 

93 

89 

90 

95 

90 

65 

83 

80 

77 

84 

89 

90 

60 

89 

94 

88 

60 

68 

90 

87 

80 

78 

84 

82 

86 

69 

88 

88 

86.7 

»           •  » 

MIN 

67 

65 

66 

66 

66 

66 

65 

70 

70 

68 

64 

54 

59 

57 

56 

62 

65 

66 

64 

66 

67 

69 

68 

66 

67 

68 

66 

62 

60 

57 

58 

GULF  08 

BAY  flNETTt 

MAX 

90 

85 

85 

87 

90 

92 

94 

91 

88 

89 

80 

63 

65 

68 

85 

76 

89 

93 

90 

78 

67 

69 

65 

85 

80 

82 

85 

76 

88 

90 

66 

66.3 

MIN 

70 

68 

70 

68 

74 

75 

74 

69 

58 

65 

64 

65 

66 

66 

71 

71 

70 

70 

70 

72 

73 

70 

69 

69 

68 

66 

70 

65 

CODEN 

MAX 

91 

86 

82 

86 

90 

90 

93 

92 

91 

92 

87 

86 

69 

90 

88 

62 

86 

90 

90 

85 

90 

90 

86 

63 

80 

08 

89 

65 

89 

68 

90 

68.  1 

MIN 

70 

70 

69 

76 

76 

78 

73 

59 

64 

64 

65 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

73 

72 

72 

72 

69 

71 

70 

71 

69 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

88 

8» 

83 

89 

69 

90 

90 

90 

90 

68 

86 

84 

87 

89 

67 

60 

89 

90 

89 

83 

65 

68 

88 

60 

84 

89 

11 

62 

85 

69 

88 

86.6 

MIN 

76 

72 

70 

70 

69 

73 

73 

74 

76 

75 

73 

60 

65 

64 

65 

68 

66 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

73 

72 

70 

70 

70 

69 

70 

71 

70.2 

FORT  MORGAN 

MAX 

88 

68 

84 

86 

89 

69 

90 

90 

90 

91 

84 

84 

64 

86 

66 

81 

86 

69 

89 

63 

89 

88 

69 

86 

62 

87 

66 

87 

64 

86 

68 

66.9 

MIN 

79 

76 

73 

73 

74 

78 

79 

60 

79 

79 

74 

64 

70 

74 

73 

72 

73 

74 

75 

72 

74 

76 

76 

72 

74 

75 

72 

71 

74 

74 

77 

74.5 

MOBILF   <iB  AIRPORT 

MAX 

9* 

88 

81 

92 

93 

91 

94 

92 

92 

92 

85 

65 

88 

89 

86 

79 

90 

92 

91 

80 

87 

90 

86 

61 

80 

87 

86 

81 

87 

90 

90 

67.8 

MIN 

77 

73 

73 

72 

71 

75 

76 

76 

78 

76 

66 

60 

68 

66 

67 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

75 

74 

74 

73 

72 

72 

71 

72 

69 

71.6 

ROBERTSDALF   1  E 

MAX 

92 

90 

89 

81 

91 

91 

92 

94 

92 

90 

90 

81 

85 

65 

89 

87 

76 

68 

92 

90 

79 

88 

90 

94 

84 

62 

89 

90 

82 

88 

90 

87.8 

MIN 

70 

69 

68 

67 

66 

70 

69 

70 

73 

71 

72 

59 

63 

61 

62 

65 

66 

67 

67 

71 

69 

68 

71 

71 

69 

66 

67 

69 

67 

66 

65 

67.7 

Stto  Relerenc*  Notos  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  auab.m. 

AUGUST  1967 


Day  Of  MonOi 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      tt  * 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

•  20 

•  12 

.17 

•  26 

•  23 

•  21 

•  21 

.11 

.17 

.22 

.18 

•  19 

•  21 

•  18 

•  18 

•  14 

.12 

•  09 

•  20 

•  42 

•  21 

•  12 

•  14 

•  21 

•  24 

•  18 

5.85B 

WIND 

8 

33 

26 

16 

17 

13 

9 

52 

53 

34 

5 

6 

7 

14 

6 

4 

10 

5 

8 

17 

13 

4 

li 

4 

9 

14 

9 

11 

465B 

•       «  • 

PR A  I R  I  E 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  ANO 

DAM 

evAp 

.26 

.27 

.15 

.05 

.13 

•  22 

•  31 

•  21 

.16 

.33 

_ 

.37 

•  22 

•  19 

•  10 

•  27 

•  1 3 

.15 

.28 

.13 

.12 

.12 

.14 

.19 

.07 

_ 

•  12 

.14 

•  22 

•  20 

.22 

5.a7B 

MIND 

6 

32 

21 

13 

2<> 

27 

1 1 

5 

18 

23 

62 

101 

77 

6 

18 

3 

37 

11 

12 

12 

10 

9 

13 

14 

33 

ft 

36 

24 

13 

8 

679 

MAX 

103 

102 

84 

91 

91 

98 

98 

100 

90 

86 

66 

85 

81 

90 

94 

85 

84 

93 

100 

90 

91 

90 

95 

94 

93 

86 

86 

85 

90 

93 

95 

91.3 

y  J 

70 

70 

73 

73 

71 

70 

75 

73 

73 

62 

60 

65 

68 

62 

71 

70 

72 

70 

72 

73 

73 

74 

72 

70 

70 

73 

69 

68 

68 

70. 1 

ft       •  * 

GULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

•  1« 

.07 

.05 

•  15 

.17 

•  22 

.20 

.21 

.22 

.06 

.19 

.31 

•  22 

•  20 

•  03 

.16 

•  20 

•  22 

.15 

.14 

.15 

.06 

.13 

•  09 

•  18 

•  08 

•  09 

•  19 

.17 

4.76B 

MAX 

90 

85 

76 

88 

93 

90 

100 

98 

96 

90 

90 

90 

97 

98 

92 

80 

90 

98 

98 

93 

93 

93 

92 

80 

82 

91 

93 

90 

90 

98 

95 

91.3 

MIN 

75 

72 

76 

72 

70 

75 

75 

76 

77 

75 

60 

67 

69 

68 

70 

70 

75 

75 

72 

70 

72 

75 

73 

72 

73 

71 

73 

70 

72 

71 

72.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

o 
u 

1      DIVISIOH  1 

COUNTY 

DRAIN- 

3 

O 

2 

as 
o 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i  TEMP. 

'  PRECIP. 

< 

SPECIA 

ABBEVILLE  1  NNW 

OOOB 

HENRT 

31  35 

B»  15 

465 

JOHN  S  RICHBURO 

AOOISON 

03 

HINSTOH 

87  11 

T9» 

: 

PROF,  PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

01*0 

07 

WILCOX 

32  14 

87  25 

175 

•A 

■ 

SIDNEY  J>  HARDVi  SR. 

ALBERTVILLE  2  SE 

OlAB 

I] 

5A 

ALA*  COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANOeil  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

tl 

5P 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVILLE 

OITS 

PICKENS 

MRs.  CHERRY  J.  HERNOON 

ANDALUSIA  1  NH 

COVINGTON 

AMNISTON  FAA  kP 

0272 

ARLCT  >  S 

MRS.  DORA  R*  OAVIS 

GEORCiE  M.  BURNS 

ASHVILLE  4  H 

037T 

ST.  CLAIR 

33  51 

86  20 

590 

JOHN  1.  SWINCALL 

ATHENS  2 

01 

LIMESTONE 

u 

86  59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJHW 

ATHORE  1  SW 

01 

ESCAMBIA 

31  01 

4P 

4P 

C  H 

AUBURN  1  SM 

0432 

LEE 

85  31 

HRS<   MARTHA   1.  MOORE 

AUTAUGAVILLE  S  N 

AUTAUCA 

J.  8.  NE IGHBORS 

BANKhEAO  lock  AND  DAM 

0] 

TUSCALOOSA 

67  20 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAT  NINETTE 

TP 

7P 

CROVER  H*  WOODWARD 

BEATRICE  t  E 

06 1 A 

MONROE 

87  12 

17( 

BELLE  MINA  2  N 

06»9 

01 

LIMESTONE 

86  53 

600 

5P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRv 

0T48 

FAYETTE 

87  36 

452 

HISS  CLARA  R>  OLIVE 

BESSEMER  3  SSH 

07>7 

JEFFERSON 

33  22 

87  01 

533 

JAMES  E.  MC  CRAVT 

BEXAR 

OT«0 

03 

MARION 

u 

88  07 

42° 

OSCAR  W.  LOCKRIDOE 

BILLINGSLEV  1  SE 

OB23 

03 

AUTAUGA 

32  39 

6A 

JOHN  R>  THOMAS 

BIRMINGHAM  WB  AP 

JEFFERSON 

62C 

MID 

■  HJ 

U<S>  WEATHER  BUREAU 

aOAZ 

0997 

MARSHALL 

1070 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

R.   E.  HENDERSON 

BREHTON  3  SSE 

1004 

ESCAMBIA 

85 

6P 

HRS>  CLARA  T*  PEAVT 

BRIDGEPORT  2  w 

1099 

JACKSON 

85  45 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOKWOOO 

TUSCALOOSA 

MRS*  WILLIE  M,  STVRON 

BRUNO  1[>0E 

GEORGE  L  HICKS 

CALER*  2  SW 

12S8 

SHELBY 

33  05 

86  46 

540 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  }  NH 

1301 

o; 

WILCOX 

87  20 

225 

9P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSI Ty 

07 

13 

31  55 

■ 

JOE  PICKENS 

TALLAPOOSA 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  4  Sw 

\bi2 

CHEROKEE 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

HUEY  COLBuRN 

CMAIOM  1  N 

1»66 

WASHINGTON 

ea  15 

285 

gradt  c>  young 

CHILOERSBURG 

Ibl) 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILOERSBURG  hTR  PLANT 

TALLADEGA 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

67  31 

183 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLAN TON 

0) 

CHILTON 

86  3B 

580 

7A 

7* 

H 

MARION  W.  EASIERLING 

172S 

07 

BARBOUR 

31  53 

8A 

8^ 

MRS  ELIIABETH  M  WESTON 

CODEn 

1803 

12 

AGNES  C>  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

B>  W.  APPlETON 

COLUMBIA 

HOUSTON 

INACTIVE  S/1/66 

CORDOVA 

1940 

87  U 

MRS*  C.  GRESHAM 

COT TONTON 

CUBA 

2079 

SUMTER 

32  26 

88  23 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

OAOEVlLLE 

2U9 

01 

TALLAPOOSA 

11 

85  45 

It 

WILLIAM  L.  8ARTLETT 

OADEVILLC  2 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

73C 

2141 

03 

PICKENS 

201 

INACTIVE  7/12/65 

HAREnGO 

2207 

MRS  VCRNA  B.  LANDERS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

2245 

MARENGO 

BA 

CORPS  Of  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

HOUSTON 

FED*    AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  4  SE 

2377 

07 

HOUSTON 

DOUBLE  SPRINGS 

2306 

03 

WINSTON 

34  ID 

87  24 

800 

TA 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

IC 

86  04 

199 

TA 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

TUSCALOOSA 

^; 

33  15 

MRS*  BELLE  BERRY 

ENTERPRISE  3  N« 

01 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

BARBOUR 

85  Ob 

21! 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH 

220 

FAIRHOPE  2  NE 

2ei3 

BALDWIN 

87  53 

123 

5P 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

2832 

COVINGTON 

FALKVlLLE  1  N 

2S40 

MORGAN 

fr3C 

EDG8ERT  H*  HARDIN 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

67  49 

369 

GORMAN  J.  QLACl. 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

34  48 

87  41 

578 

HENRY  G*  RICHARDS 

FO«T  DEPOSIT 

06 

LOWNDES 

505 

7/ 

WOODROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

30  1* 

88  01 

8P 

8pl 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

3043 

ol 

OE  KALB 

85  43 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

MRS*  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

GAOSOEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GARDEN  CI  TV 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

REBECCA  Campbell 

GEORGIANNA 

3271 

BUTLCft 

31  38 

86  44 

285 

T*   E.  MASON 

CILBERTOHN 

J308 

07 

CHOCTAW 

13 

88  20 

6P 

6t 

ALTON  G*  LAND 

03 

33  39 

30C 

ALABAMA   POWER  CO. 

GREENSBORO 

0( 

6P 

6P 

N*  HAMNER  C0B6S 

GREENVILLE 

8A 

GULF  SHORES  P  0 

OS 

7A, 

GILBERT  W,  HELCHER 

GUnTERSVILLE 

02 

MARSHALL 

1] 

578 

4P 

4P 

Radio  station  wcsv 

GUNTERSVtLLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

13 

86  17 

605 

TVA-T65 

03 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WJBB 

HAMILTON  }  S 

3645 

03 

13 

87  59 

518 

TA 

7A 

EDDIE  L.  PEaRCE 

MAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

86  36 

180 

MISS  ANNE  DOSWELL 

HEADLAND 

"  21 

7A 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

85  36 

85C 

CA 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  MOHE 

3816 

05 

CRENSHAW 

7A 

CHARLES  R,  PORTER 

HIOHTOBER 

3842 

CLEBURNE 

11 

85  24 

1175 

8A 

THOMAS  J.  HART 

HOOGES 

01 

FRANKL  IN 

13 

87  56 

845 

7A, 

FRANK  L*  HAYNES 

HUNTSVlLLE  MB  AP 

4064 

MADISON 

86  35 

600 

MID 

MID 

U*S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

1! 

87  53 

210 

7A 

T.  H*  GAILLARD*  JR> 

JACKSONVILLE    Z  SH 

4209 

04 

CALHOUN 

85  46 

690 

7A 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  *  H 

4226 

03 

WALKER 

525 

6P 

6P 

JAMES  A*  BRITAIN 

STATION 

INDEX  NO. 

SIGN 

COUNTY 

U 

% 

U 

Z 

0 
< 

OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q 

DRAIN 

LONG 

t 
P 

i 

a; 

ES 

JORDAN  DAM 

ELHORC 

32  37 

290 

ALABAMA  POWER  CO* 

4431 

1( 

66  11 

2T0 

J*  L*  KINSftO 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

4 

32  5* 

69  24 

830 

CLARENCE  H.  FINChCR 

LAY  DAM 

CHILTON 

32  58 

420 

ALABAMA  POWER  CO* 

LEEDS 

JEFFERSON 

33  33 

636 

MRS*  MARY  K.  LCE 

LEES6URC 

CHEROKEE 

34  11 

589 

RUFUS  M*  SEwCLL 

LIVINGSTON 

0( 

SUMTER 

33  39 

TP 

TP 

LIVINGSTON  STATE  COL* 

LOUISVILLE 

07 

BARBOUR 

31  48 

4T0 

BA 

MAD 1  SON 

MADISON 

34  42 

96C 

JOHN  D  STONER  JR 

MAGELLA 

JEFFERSON 

33  3D 

694 

ALABAMA  POWER  CO* 

MARION  1  N 

PERRT 

3?  38 

319 

ROBERT  J*  CURRv 

5116 

32  27 

BT  13 

202 

R.  L*  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

■ 

87  13 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

ELHDRE 

ALABAMA  POWER  CO* 

HATMtWS  I  SSW 

MONTGOMERY 

12  15 

E  *  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

CHOCTAW 

MERT2  PONDVILLE  tower 

0< 

BIBB 

33  53 

60C 

If 

U.S.  FOREST  SERVICE 

V- 

BULLOCK 

: 

MRS*  SARA  0.  MALL 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAD 

MACON 

33  27 

201 

JAMES  M.  WALKER 

MINTER  3  NW 

DALLAS 

33  06 

ITO 

HENRY  J*  YATES 

5465 

86  27 

ALABAMA  POWER  CD* 

MOBILE  wB  AIRPORT 

MOBILE 

30  41 

88  19 

211 

u.s*  wcathcr  bureau 

montevallo 

5531 

SHELBT 

33  06 

462 

M.  P.  JETERi  JR. 

MONTGOMERY  WB  Ap 

MONTGOMERY 

33  18 

U.S*  WEATHER  Bureau 

MOULTON 

LAWRENCE 

34  29 

660 

TVA-381 

MOULTON  2 

563? 

01 

LAWRENCE 

3A  29 

649 

6P 

6P 

■  „ 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

01 

COLBERT 

34  45 

MID 

HID 

H 

FED*  Aviation  agency 

NATCHEZ 

MONROE 

31  43 

163 

CLOSED  6/30/67 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

31  24 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

34  94 

719 

HISS  LUCILE  W.  MEREFORO 

5675 

31  20 

89  36 

220 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

33  57 

66  29 

8T0 

LONNIE  r.  NORR I s ' 

OPELIKA 

LEE 

75( 

RADIO  STATION  WJMO 

ORRVILLE 

DALLAS 

32  18 

200 

EDWARD  B*  WARREN 

OZARK  6  NNW 

DALE 

31  31 

470 

9P 

CHARLES  H.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

o; 

JACKSON 

3*  43 

635 

PALHERDALE  2  W 

02 

JEFFERSON 

T96 

7i 

GEORGE  T*  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

ST  CLAIR 

33  36 

999 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

PERRt 

32  36 

500 

MRS  EVELYN  M*  FULLER 

PETERMAN 

MONROE 

31  35 

199 

MRS*  MINTA  EDDINS 

6398 

32  50 

85  01 

970 

PHENIX  CITY  WATER  WKS 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

i: 

33  13 

88  16 

165 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

PINE  MILL 

WILCOX 

31  59 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

32  37 

23C 

THOMAS  E*  FISCHER 

PRATTVILLE 

03 

AUTAUGA 

6P 

6P 

CONTINENTAL  MOSS  GARDEN 

PUSHMATAHA 

Ol 

CHOCTAW 

8A 

H 

INACTIVE  12/31/64 

RED  BAY 

FRANKL IN 

34  26 

MRS  AUTIE  KILBuRN 

REDSTONE  ARSENAL 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

PICKENS 

33  23 

228 

CURRV  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

31  22 

86  32 

160 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

86  31 

ALABAMA  Electric  coop 

ROBEHTSOALE   1  E 

BALDWIN 

30  32 

15! 

ROCKFORD  2  NNW 

COOSA 

32  94 

670 

CHARLES  W,  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

33  09 

745 

JOHN  T«  Bailey 

RUSSELLVILLE  2 

oi 

FRANKLIN 

34  31 

880 

7A 

H 

radio  station  wwwR 

SAINT  BERNARD 

o; 

CULLMAN 

34  12 

802 

7< 

ii 

» 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

DE  KALS 

34  17 

1195 

aubuRn  university 

SAYRE 

JEFFERSON 

33  43 

304 

MRS*  M.  W*  PRIDMORE 

SCOTT SBORO 

JACKSON 

34  41 

615 

RADIO  STATION  WCRl 

7328 

85  10 

INACTIVE  12/3/69 

SELMA 

7366 

DALLAS 

33  25 

87  00 

141 

ROBERT  J*  CHANDLER 

SL0C0M6 

GENEVA 

31  07 

248 

J  T  KIRKLAND 

SNOW  MILL 

WILCOX 

32  00 

MRS.  Eva  r.  rav 

SUTILE 

PERRY 

32  32 

149 

J*  F*   SUTTlE*  jr. 

SYLACAUGA  4  NE 

04 

TALLADEGA 

33  12 

490 

6P 

6P 

M 

CITY  WATER  Plant 

TALLADEGA 

04 

TALLADEGA 

33  27 

969 

6P 

6P 

C.  Dt  WEAVER 

THOMASVILLE 

CLARKE 

31  59 

leroy  gates 

THORSBY  1  SW 

CHILTON 

32  54 

20C 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBY  EMP  STATION 

CHILTON 

32  53 

680 

AUBURN  UNI vERSl TV 

THURLOW  0AM 

8215 

1] 

89  94 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8259 

MADISON 

1' 

34  54 

86  44 

75C 

TVA-506 

TROY 

PIKE 

31  49 

580 

THOMAS  J*  DILLARO 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

87  37 

170 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

B3S5 

TUSCALOOSA 

33  13 

87  39 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKECEE   3  S 

8403 

06 

MACON 

11 

33  23 

85  39 

420 

9P 

5P 

■  ^ 

RADIO  STATION  WABT 

UNION  SPRINGS 

8438 

06 

BULLOCK 

89  43 

459 

8A 

6A 

M 

LESTER  L*  REEDER 

UN  ION TOWN 

8446 

PERRY 

32  26 

87  31 

JEPTHA   S*  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

DE  KALB 

34  34 

89  37 

7A 

7A 

^^ 

C    *   H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

190 

9P 

■  H 

MRS.  LEILA  H.  WHEELER 

8605 

09 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

ESCAMBIA 

7A 

MRS.  ESSIE  M*  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

34  04 

86  19 

890 

TA 

MBS. FLORENCE  PARKER 

02 

JEFFERSON 

86  49 

CHARLES  A.  SHARITT 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

3?  47 

87  50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8686 

LAUDERDALE 

U 

34  55 

88  04 

458 

9P 

9P 

H 

RICHARD  D*  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

8809 

BIBB 

33  07 

87  07 

500 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

0*. 

ELMORE 

32  33 

86  13 

TA 

MARION  M*  SANFORD 

WHATlEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained   in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .     Siax  and  min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,    or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUBtMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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-  1.07 

l.OB 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

VERNON 

83.0 

56.7 

69.9 

92 

19 

33 

30 

26 

5 

0 

0 

0 

2.22 

.72 

1 1 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

68.6 

-  6.4 

48 

•  0 

ft       •  « 

EASTERN  VALLEY  C 

ANNISTON  FAA  AP 

79.0 

55.9 

67,5 

89 

16 

3ft 

30 

46 

0 

0 

0 

0 

3.99 

2.00 

27 

.0 

0 

1 

CALERA  2  SW 

81  .3 

56.8 

69.  1 

91 

20* 

33 

30 

37 

4 

0 

0 

0 

i*n7 

a 

• 

i*n^ 

28 

.0 

0 

0 

CENTRE  5  SW 

79.6 

55.2 

67,4 

90 

20 

3ft 

30 

42 

1 

0 

0 

0 

28 

.0 

0 

1 

CHILOERSBURG  "TR  PLANT 

81.0 

56.0 

68.5 

89 

20. 

34 

30 

36 

0 

0 

0 

0 

1  *»ft 

26 

.0 

0 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

78.7 

56.7 

67.2 

-  7.0 

88 

20* 

33 

30 

36 

0 

0 

0 

0 

4*75 

* 

185 
* 

8 

.0 

0 

3 

PELL  CITY   1  NNE 

79.1 

5ft. I 

66.6 

87 

21* 

3* 

30 

36 

0 

0 

0 

0 

5.17 

2.05 

28 

.0 

0 

2 

SYLACAUGA  t  NE 

79.6 

5ft. 6 

67.1 

89 

20* 

32 

30 

4ft 

0 

0 

1 

0 

1.89 

1.69 

26 

.0 

0 

1 

TALLADEGA 

80.6 

57.1 

68.9 

-  5.8 

88 

20* 

35 

30 

31 

0 

0 

0 

0 

2.15 

-  .67 

U42 

28 

.0 

0 

1 

DIVISION 

67.8 

-  6.4 

3.31 

.17 

.0 

ft       ft  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

^ 

M 

M 

89 

20 

0 

0 

0 

3.53 

.0 

0 

ASHLAND 

77.5 

5ft. 8 

66.2 

86 

21* 

34 

30* 

56 

0 

0 

0 

0 

3.35 

2.10 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

AUBURN  3  SW 

81  .0 

56. ft 

68.7 

-  7.1 

89 

10 

34 

30 

ft2 

0 

0 

0 

0 

7.46 

3.73 

2.70 

3 

.0 

0 

5 

4 

3 

CAMP  HILL  2  NH 

79.5 

5ft. 6 

67.1 

89 

21 

31 

30 

55 

0 

0 

1 

0 

6.52 

4.20 

4 

.0 

0 

5 

4 

1 

MEFLIN 

79.0 

52. ft 

65.7 

89 

21 

29 

30 

64 

0 

0 

1 

0 

4.83 

2.70 

28 

.0 

0 

LAFAYETTE 

79.2 

57.4 

68.3 

89 

19 

37 

29 

30 

0 

0 

u 

0 

6.67 

3.50 

4 

.0 

0 

7 

3 

2 

MARTIN  DAM 

M 

59.0 

M 

37 

30 

0 

0 

6.15 

2.74 

2.57 

3 

.0 

0 

7 

4 

2 

OPELlKA 

80. ft 

54.9 

67.7 

89 

28* 

36 

30 

37 

0 

0 

0 

0 

5.62 

3.06 

4 

.0 

0 

4 

4 

2 

ROCKFORD  2  NNW 

78.5 

56.2 

67.4 

89 

12 

37 

30* 

42 

0 

0 

0 

0 

4.31 

1.97 

28 

.0 

0 

6 

3 

1 

HOCK  MILLS 

79.9 

54.0 

67.0 

89 

21 

32 

30 

46 

0 

0 

1 

0 

4.66 

1.92 

4 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

67.3 

-  7.8 

5.32 

1.87 

.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


CONTINUED  SEPTEMBER  1967 


Temperature 

Precipitation 

Stotion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

_ 
Z 

e 

Highoil 

J 

a 
5! 

Q 

No.  of  Days 

Totol 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Sno 

w.  Sleet 

No,  of  Days 

Max. 

M 

n. 

Total 

Max.  Depth  j 

1 
o 

° 

Date 

.10  or  More  1 

,50  or  More 

1,00  Of  More 

* 

5  J 
«  T 

0  J 

°  J 

o« 

•        •  • 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

S0.4M 

59. 5M 

70. OM 

90 

19 

39 

1 

0 

0 

0 

2.32 

1.00 

28 

.0 

0 

5 

1 

1 

80. 4 

59.2 

69.8 

89 

19 

5ft 

0 

0 

0 

0 

1.39 

-  1.55 

.78 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

GAINESVILLE 

79.5 

59.5 

69,5 

88 

19 

38 

30 

30 

0 

0 

0 

0 

1.81 

.95 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

GREENSBORO 

BO.H 

60.4 

70,6 

■ 

6,7 

9  1 

18 

39 

30 

31 

2 

0 

0 

0 

3.06 

.22 

1  .08 

1 1 

.0 

0 

8 

3 

1 

HAYNEVILLE 

79.9 

58.0 

69.0 

89 

21 

37 

30 

34 

0 

0 

0 

0 

3.57 

1.15 

3 

.  0 

0 

6 

5 

1 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

80.3 

58.9 

69.6 

89 

36 

30 

29 

0 

0 

0 

0 

2.99 

.98 

.0 

0 

5 

3 

0 

MINTER   3  NW 

79.8 

58.5 

69,2 

88 

21. 

37 

30 

33 

0 

0 

0 

0 

5.44 

2.16 

12 

.0 

0 

6 

5 

1 

unki  T  f^i^uCD  V     LaJD     ad  D 

nUNIuUMtKT    WD    «r  K 

79.9 

61.4 

70,7 

6,4 

90 

19 

39 

1 

0 

0 

0 

3.75 

.22 

1.36 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

SELMA 

83.0 

61.9 

72,5 

4,5 

9  1 

20 

'fO 

30 

20 

1 

0 

u 

0 

4.24 

1.32 

1.38 

8 

.0 

0 

6 

3 

2 

TU5KEGEE  3  S 

81.4 

58.9 

'0,2 

6.0 

90 

20 

37 

30 

21 

1 

0 

0 

0 

3.75 

.21 

1.91 

3 

.0 

0 

3 

2 

2 

Un I Ur*  aHKlNuO 

81.1 

55.7 

68,4 

_ 

8.1 

90 

19 

39 

30 

34 

1 

0 

0 

0 

1.33 

-  1.86 

.60 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

D I V I S I  ON 

7o.O 

6.7 

3.06 

.17 

.0 

ft       tt  « 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

82.8 

56.4 

69,6 

92 

1 

z 

4 

0 

0 

0 

2.12 

.94 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

ATU/^DC     1  Cu 
AinUHt    1.  3W 

84.  1 

59.5 

71,8 

90 

22* 

21 

^ 

0 

^ 

^ 

4.95 

1.72 

6 

.  0 

0 

5 

4 

3 

nCATDT^F     1  F 
A  1 K 1 LC    I  C 

80.6 

58.4 

69,5 

90 

21. 

36 

30* 

^§ 

2 

0 

0 

0 

4.26 

1.31 

11 

•  0 

0 

4 

4 

3 

BRANTLEY 

82.8 

56.2 

69,5 

94 

2 1 

31 

30 

37 

6 

0 

1 

0 

3.60 

-  .48 

1.82 

1 2 

.0 

0 

5 

3 

1 

BREWTON  3  5SE 

84.4 

57.4 

70,9 

5,2 

92 

1  9 

32 

30 

26 

7 

0 

1 

0 

3.83 

-  1,55 

2.38 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

CAMDEN  3  NW 

81.8 

58.2 

70,0 

90 

20* 

2 

0 

0 

0 

3.90 

1.07 

7 

.0 

0 

5 

4 

2 

CHaTQM  3  N 

84.  1 

60.4 

72,3 

90 

22* 

^7 

■>•> 

2 

0 

0 

2.74 

1.50 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

Clayton 

78.7 

60.8 

69,6 

88 

21 

30 

0 

0 

0 

0 

1.55 

-  2,95 

.67 

3 

.0 

0 

4 

1 

U 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

82.5 

64.1 

73,3 

90 

20* 

30. 

17 

2 

0 

2.42 

-  2.22 

.90 

2  7 

.0 

0 

4 

2 

0 

ENTERPRISE  3  NW 

81.7 

60.8 

71.3 

90 

2  I « 

39 

29 

26 

4 

0 

0 

0 

1.69 

.91 

1 1 

.0 

0 

2 

2 

0 

tUF AUL A  W I LDL I FE  REF 

81.9 

57,2 

69,6 

94 

2  W 

3  3 

30 

3 

0 

0 

0 

2.39 

.58 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

81.8 

58.9 

70.4 

91 

20 

5Q 

3 

0 

0 

0 

4.04 

1.21 

12 

.0 

0 

7 

4 

2 

CO  t  C/*ri    ^  T  TV 

rRISCO  CITT 

82.1 

59.6 

70.9 

90 

20 

38 

29 

29 

1 

0 

0 

3.79 

-  ,98 

2,24 

7 

.0 

0 

4 

2 

2 

GENEVA 

82.6 

60.3 

71.5 

90 

20* 

37 

30 

25 

2 

0 

0 

0 

1.29 

-  4.03 

,95 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

CalLBERTOMN 

87.2 

58,8 

70.5 

88 

1 8 

3* 

30 

29 

0 

0 

1  •  70 

,62 

28 

.0 

0 

* 

2 

0 

OKttlNV  1  LLC 

80.4 

59.6 

7o.O 

6.7 

89 

18 

38 

29 

28 

0 

0 

0 

0 

6»57 

2.38 

3,42 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

HEADLAND 

63.4 

60,  7 

72,1 

91 

2U 

39 

30 

22 

6 

0 

0 

0 

3.75 

2.33 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

80.7 

58.9 

69,8 

6,6 

90 

21* 

37 

30* 

35 

3 

0 

0 

0 

2.32 

-  1.12 

.62 

3 

.0 

0 

5 

3 

0 

OZARK   6  NNW 

82.8 

59.0 

70,9 

- 

6,1 

91 

20* 

37 

29 

21 

3 

0 

0 

0 

1.88 

-  2.79 

1.12 

27 

.0 

0 

2 

2 

1 

THOMASVILLE 

79.1 

60.3 

69,7 

- 

6,3 

88 

1 9 

39 

29 

29 

0 

0 

0 

0 

2.66 

-  1.04 

1.17 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

TROV 

8 1  .  3N 

60  ,  7M 

7 1  .  OM 

5,3 

90 

20* 

38 

30 

24 

2 

0 

0 

0 

1  •  67 

-•  2.45 

.75 

3 

.  0 

0 

4 

1 

0 

WUATI  PV 
tin**  1  L C  T 

80.4 

58,6 

69.5 

88 

20* 

30 

0 

0 

0 

0 

4.02 

1.35 

7 

.0 

0 

6 

5 

1 

70.6 

6.0 

3.05 

-  1.38 

.0 

•       *  • 

GULF  08 

bAY  MINETTE 

83.9 

62.5 

73,2 

90 

2  7* 

41 

29 

16 

8 

0 

0 

0 

4.58 

.0 

0 

CODEN 

85.0 

63.8 

74,4 

92 

22 

40 

29 

15 

1 

0 

0 

0 

17.81 

8,30 

6 

.0 

0 

3 

3 

3 

PATRHHDr    7  NT 
r^iP^rtfrt    £  fit 

83.6 

63.0 

73,3 

4.4 

90 

22 

4  1 

30 

1 

0 

0 

0 

6.37 

-  .71 

2.91 

7 

.0 

0 

4 

2 

2 

FORT  MORGAN 

87.4 

69.0 

75.7 

89 

22 

44 

29 

10 

0 

0 

0 

0 

11.59 

4.71 

"i 

.0 

0 

4 

3 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

83.8 

64.6 

74,2 

3,7 

92 

22 

42 

29 

23 

3 

0 

0 

0 

7.76 

1.51 

6.58 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROBERTSDALE   I  E 

83.4 

60.1 

71,8 

89 

234 

37 

30 

26 

0 

0 

0 

0 

7.62 

.63 

6.05 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

73.8 

3,9 

9.29 

2.86 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 


GREATES'  TOTAL  PRECIPITATION 
CODEN 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
LOUISVILLE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
GULF  SHORES  P  0 


DATE  07 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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ALABAMA     -    SEPTEMBER  1967 
SPECIAL   WEATHER  SUMMARY 


September  was  an  unusually  cool  month  over 
Alabama  with  nighttime  temperatures  dropping 
into  the  high  fifties  over  some  northern  areas 
on  the  5th  and  Into  the  low  fifties  on  the  16th 
and  17th.  Unusually  cold  air  spread  over  the 
State  during  the  last  2  days  of  September,  with 
record  -  breaking  temperatures  at  many  places 
by  the  morning  of  the  30th.  Freezing  tempera- 
tures extended  from  the  Northern  Valley  south- 


westward  through  the  northern  parts  of  the 
Upper  Plains  and  Central  Appalachian  Mountain 
areas,  through  much  of  the  Eastern  Valley, 
and  into  much  of  the  Piedmont  Plateau.  Heflin 
in  the  Piedmont  Plateau  reported  a  low  of  29° 
on  the  30th.  During  this  outbreak  of  cold  air, 
on  the  29th  even  Mobile  and  Gulf  Shores  re- 
ported record  breaking  cold,  with  42°  at  Mobile. 


C.  C.  Wooden 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologlst 
Weather  Bureau  Airport  Station 
R#2,  Dannelly  Field 
Montgomery,  Alabama  36108 


-  105  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


0 
H 

1  1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10  1 

n 

12 

13  1  14  1  15 

16  I  17  1  18 

19  {  20  {  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

•       •  « 

NORTHERN  VALLEY  Ol 

I  27 

20 

05 

42 

.60 

BELLE  MINA  2  N 

3^02 

T 

,30 

.1* 

1.57 

.12 

,06 

.26 

.95 

DECATUR 

2.<>2 

.01 

.29 

.12 

.14 

.12 

.24 

.02 

1.46 

FALKVlLLE    1  N 

2.95 

.01 

T 

.33 

T 

.70 

.47 

.20 

T 

.64 

FLORENCE 

2.:« 

.35 

.02 

.01 

.09 

.17 

.01 

,01 

.06 

T 

•  19 

1.00 

.61 

HODGES 

2.'.0 

.46 

.22 

.47 

1.29 

HUNTSVILLE  AP 

2.81 

.17 

.07 

.01 

1.97 

T 

.09 

.46 

.14 

MAOISON 

2.23 

.04 

.11 

T 

.45 

.73 

T 

.05 

.34 

MOULTON  2 

3.28 

.33 

.08 

.02 

,25 

1.16 

T 

■  01 

.03 

.66 

.52 

MUSCLE  Shoals  faa  ap 

2.09 

.20 

.06 

.09 

.09 

.28 

,23 

.12 

1.02 

T 

NEW  MARKET  2 

4.10 

,15 

,10 

.60 

1.65 

.99 

.69 

RED  BAY 

2.05 

.35 

.20 

.30 

1.20 

REDSTONE  ARSENAL 

3.30 

,18 

,13 

2.00 

.05 

.15 

T  .07 

.52 

•  20 

RUSSELLVILLE  2 

T 

,26 

.26 

T 

.5! 

.90 

mATERLOO 

1.42 

.09 

•  73 

*      •  * 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

5  04 

08 

05 

1  20 

05 

82 

2.07 

BESSEMER  3  SSW 

2)45 

T 

T 

,46 

T 

.02 

!l2 

ill 

.26 

T 

X 

1.46 

BIRMINGHAM  nB  Ap  R 

2.84 

T 

.19 

,19 

,15 

1 

.03 

.91 

.02 

T 

T 

.02 

1.08 

.29 

BOAZ 

4.95 

,05 

,19 

.44 

.65 

.26 

1.20 

2.20 

BRIDGEPORT  2  w 

2.36 

,05 

.42 

T 

«04 

.03 

1.82 

COLL INSVILLE 

40 

10 

05 

40 

1  35 

X  2.7* 

FORT  PAYNE 

7,94 

T 

1,32 

T 

.21 

1.54 

1.19 

T 

.07 

3.61 

T 

GARDEN  CITY 

2.73 

,02 

,44 

.44 

.85 

,18 

.60 

6UNTERSVILLE 

3.42 

.13 

,18 

.45 

.73 

.43 

.25 

1.29 

LEEDS 

5.08 

,05 

,38 

T 

.21 

3.33 

.01 

.05 

1.09 

MAGELLA 

2.52 

,36 

.08 

.25 

.02 

1,30 

.51 

ONEONTA 

3.35 

,30 

T 

.37 

.56 

T 

,06 

.18 

1.66 

PALMERDALE  2  M 

,42 

,90 

.10 

.  50 

1.69 

SAINT  BERNARD 

5.57 

,05 

,43 

.01 

2.60 

1.42 

,02 

T 

1.04 

T 

SAND  HT   SUBSTA  AU 

5.35 

,01 

,47 

1.86 

.28 

,29 

2.44 

SAYRE 

2.22 

.63 

.79 

.02 

.06 

.72 

SCOTTSBORO 

VALLEY  HEAQ 

3.73 

,05 

.05 

,20 

X 

.06 

.72 

,05 

X 

1 

2.92 

T 

MARRIOR 

1.47 

.30 

.12 

.15 

.90 

•       «  • 

UPPER  PLAINS  03 

1 

Al 1 CEv I L  LE 

.60 

ARLEY    3  S 

3.08 

.48 

.78 

.26 

,06 

,06 

1.42 

AUTAUGAVILLE    3  N 

3.89 

,86 

.61 

.17 

.46 

.06 

.24 

1.46 

•  03 

BANKhEAO  LOCK   AND  DAM 

2.49 

1,64 

.06 

.23 

.14 

.02 

.40 

BILLINGSLEY   1  SE 

4.24 

.10 

.65 

1.22 

.14 

2.13 

BROOK WOOD 

95 

20 

05 

10 

* 

.99 

CARBON  HILL 

2I03 

161 

I37 

,06 

.97 

CENTHEVILLE 

1.28 

.15 

.10 

,03 

.06 

.19 

.79 

CLANTON 

4.05 

T 

1.30 

T 

.15 

1.20 

.10 

T 

1.30 

CORDOVA 

2.33 

.60 

.83 

.17 

.73 

DOUBLE  SPRINGS 

' 

' 

05 

1.41 

ELBOD 

2!lO 

,60 

•  70 

F'YETIt 

2.0b 

.85 

,20 

T 

.21 

•  80 

GORGAS 

2.12 

1.10 

,41 

,05 

.04 

•  92 

MALEYVILLE 

3.40 

.90 

,78 

l^72 

HAMILTON  3  S 

■ 

05 

.41 

.31 

U21 

X 

JASPER  4  N 

U72 

.31 

.08 

.52 

,06 

.02 

.02 

.71 

LAY  0AM 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

2.32 

.34 

,05 

.20 

.07 

,05 

.20 

.22 

1.19 

MITCHELL  DAM 

4.15 

.09 

.83 

.13 

.90 

2.16 

.02 

PICKENSVILLE 

2.52 

,06 

.10 

.20 

1.36 

T 

.74 

.04 

PLANTEflSVILLE  2  SSE 

3.11 

.58 

.38 

1.47 

T 

T 

.16 

.92 

PRATTVILLE 

4.00 

.02 

1.61 

,07 

.77 

.01 

.16 

1.36 

,02 

.02 

1.09 

IHOBSBT  EXP  STATION 

4.82 

2.34 

!93 

.06 

1.49 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

2.16 

T 

.63 

.26 

,06 

.49 

.15 

T 

.91 

•  06 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

2.09 

1.08 

,02 

.08 

.19 

.09 

.09 

•  94 

VERNON 

2.22 

.15 

.15 

.10 

.20 

.72 

.12 

.14 

•  64 

WEST  BLOCTON 

10 

UOO 

WINFIELO  2  SW 

3ll7 

.86 

,02 

lie 

.92 

.05 

U14 

ft       •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNlSTON  FAA  Ap 

3  99 

02 

48 

2  00 

.94 

ASHVILLE  <*  w 

5.65 

.07 

!35 

,14 

!39 

3)75 

•  95 

CALERA  2  SW 

1.21 

.41 

.60 

. 

CENTRE  5  SW 

5.07 

.49 

T 

T 

T 

.77 

.73 

T 

T 

.04 

3.04 

X 

CHILDERSeuRG 

2.86 

.25 

.12 

.61 

.28 

1.60 

CHILDERSeuRG  WTR  PLANT 

2.23 

.22 

.10 

.19 

.29 

.05 

1.36 

GADSDEN 

4.82 

.63 

.96 

,69 

2.52 

GADSDEN  GAS  PLANT 

4.75 

1.85 

1.13 

1.77 

JACKSONVILLE  2  SW 

.43 

1 

2.63 

•  09 

LEESSURG 

4.30 

,10 

,40 

!35 

U25 

2.20 

MONTEVALLO 

1.57 

T 

T 

T 

.66 

T 

.02 

.04 

.06 

.07 

T 

.72 

■ 

PELL  CITY   I  NNE 

5.17 

.08 

.62 

,47 

,85 

1.10 

2.05 

• 

SYLACAOGA  <•  nE 

1.89 

.06 

.08 

T 

T 

.10 

,02 

.04 

T 

T 

1.99 

• 

TALLADEGA 

.06 

1.42 

WALNUT  GROVE 

3)27 

.46 

,30 

.66 

1^85 

•       ft  ft 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

.15 

.12 

1.19 

ASHLAND 

3l35 

.88 

I22 

,15 

2.10 

AUBURN  3  SW 

7,48 

T 

2.70 

2.45 

T 

.10 

1.25 

.01 

.97 

• 

CAMP  HILL  2  Nw 

6,52 

.61 

4,20 

T 

.59 

.17 

X 

.09 

.86 

• 

OADEVILLE 

4,14 

.39 

2.13 

.01 

.60 

.66 

.01 

.01 

.29 

•  02 

DELTA 

.26 

2.66 

* 

hEFLIN 

4^83 

• 

« 

il'o 

I23 

I20 

2.70 

HIGHTOWER 

4,10 

.04 

1.07 

.30 

,60 

.14 

.20 

1.60 

.15 

• 

JORDAN  DAM 

5,56 

.44 

1.80 

.28 

.61 

.13 

1.40 

.90 

LAFAYETTE 

6.67 

1.15 

.23 

3,50 

.25 

.35 

,09 

.94 

.16 

MARTIN  DAM 

6.15 

.47 

2.57 

.88 

1.08 

.19 

.60 

.42 

OPElUA 

5.82 

.88 

3.06 

I 

1.00 

.88 

ROCKFORD  2  NNW 

4.31 

.30 

.85 

.21 

.68 

.30 

1.97 

ROCK  MILLS 

4.58 

.01 

.20 

T 

1.92 

.30 

,19 

.96 

1.39 

.03 

THURLOw  DAM 

4.89 

1.21 

1.67 

,04 

1.34 

,17 

.46 

wADLEY 

4.14 

1.41 

.53 

,79 

,12 

1.27 

.02 

WETUMPKA 

3.80 

.43 

.87 

T 

T 

.20 

.63 

1.14 

.01 

.92 

YATES  HYDRO  PLANT 

5.55 

1,68 

2.15 

.03 

1.16 

.09 

.22 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


To- 

1  1 

1   {   2   1  3 

*  1 

s  1 

6 

7  1 

1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  I  IS 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  I  23  1  24 

25  {  26  1  27 

28  1  29  I  30 

•  13 

.31 

.10 

1.22 

.09 

•  67 

•  09 

•  19 

.39 

.02 

1  *»o 

•  03 

IlO 

.07 

.09 

^36 

•  78 

1.75 

.85 

.22 

1.70 

.69 

i.ai 

T 

•  08 

.28 

,07 

T 

.63 

7 

.99 

.10 

•  11 

.16 

,11 

1.08 

.82 

.19 

.99 

1*19 

•  10 

•  06 

l" 

,66 

.01 

.96 

I        .  . 

2  98 

.29 

.12 

.67 

.65 

.66 

.63 

.72 

.12 

.79 

.30 

.19 

1.12 

7         I  .97 

7 

,08 

.89 

.36 

.13 

•  98 

2.20 

*  52 

2.27 

•  16 

I25 

l86 

.98 

5.»* 

•  86 

.02 

.70 

.99 

.23 

2.16 

.88 

3.75 

T  U36 

,16 

1.15 

T 

.63 

.09 

.26 

.16 

3.69 

•09    ^60  •oa 

1.09 

.63 

.09 

.16 

.26 

1.09 

2.U 

.90 

.18 

.30 

.02 

7 

.62 

.09 

.67 

.36 

•  06 

.53 

.65 

.21 

*•** 

.18 

.05 

T 

.33 

.38 

T 

.19 

.93 

1.18 

.95 

.50 

.11 

.35 

.68 

3.79 

.37  1.91 

.07 

1.33 

T 

.07 

1.33 

.09 

•  30 

.25 

.60 

.01 

.09 

.07 

.10 

T 

T 

.26 

.30 

.20 

1.00 

1 .36 

.06 

.22 

.07 

.61 

•  06 

.86 

.35 

.12 

.13 

.50 

1  63 

1*42 

.06 

T 

•  03 

5    1  » 

T 

I96 

'.n 

.12 

I2I 

1 30 

.38 

•  02 

1.72 

1.15 

1.95 

•  18 

.93 

6.26 

1.11 

.05 

1.31 

UOO 

.79 

.02 

.78 

.12 

.18 

.59 

U82 

.09 

•  09 

.11 

.11 

.93 

T 

•  66 

I22 

7 

.56 

T 

.17 

7  7 

3.90 

.09 

•  37 

U07 

.03 

.86 

.50 

1.00 

•  61 

•  23 

7 

.60 

1.90 

•  09 

2^58 

.22 

.09 

.27 

.12 

•  68 

•  67 

•  30 

.29 

.06 

.03 

•  08 

1.15 

•  75 

T 

7 

.60 

7 

•  33 

•  28 

T 

•  15 

,68 

.06 

2.62 

•  02  T 

T 

•  19 

•  09 

,86 

.26 

.06 

.05  .90 

•  03 

.85 

,13 

.73 

.36 

.11 

.13 

1*69 

T 

.62 

,05 

.91 

.08 

.03 

2^39 

•98  .66 

.60 

•  66 

,61 

.10 

7 

.09 

.56 

1.06 

.18 

.12 

1.21 

.11 

.71 

1*1' 

T 

T 

T 

.07 

2.26 

,06 

.21 

.12 

1.11  7 

.09 

.95 

,02 

.05 

.78 

6  97 

.97 

T 

1.17 

,  12 

1.62 

2151 

T 

.60 

l!tO 

T 

.19 

.29 

T 

7 

.62 

1.76 

.02 

.72 

,21 

3.62 

•  66 

3.75 

.60 

.33 

,10 

2.33 

.30 

.02 

.07 

2.  32 

•  62 

.02 

.02 

.58 

•  53 

T 

.23 

.01 

•  31 

2.68 

.12 

1.50 

•  09 

.01 

.20 

.62 

.96 

•  56 

.01 

.08 

.82 

•  23  •W 

.01 

.28 

•  10 

.02 

.15 

.22 

•  69 

1.68  ^ 

6*  17 

.06 

T 

.05 

.61 

U16 

•  39 

.93 

.39 

•  01 

I26 

!l: 

1.12 

1.88 

.07 

.63 

•  06 

.01 

.01 

6,36 

.59 

.88 

•  11 

1.60 

.50 

T 

.92 

T 

.89 

•  26 

.87 

.92 

.25 

?'ie 

.96 

.60 

.69 

.06 

i*»f 

•  80 

1.10 

.20 

.60 

3.20 

.60 

2. 

.10 

•  88 

.20 

.11 

.02 

.18 

1.17 

1.6^ 

•  79 

.02 

.69 

.16 

•  02 

.03 

•  IS 

.09 

7 

1.20 

.35 

.78 

•  70 

6!oi 

a  10 

1.39 

.56 

.73 

.76 

•  96 

6.58 

.02 

6.09 

.11 

•  36 

17.81 

2.35 

B.30 

7.16 

6.37 

•  03 

.»7 

2.76 

2.91 

.22 

1 1.59 

"••71 

2.82 

3,91 

.13 

.02 

•  10 

16.37 

3,65 

.80 

9.02 

.80 

7 

7.76 

.70 

.39 

6.58 

.01 

T 

.07 

T 

.01 

7.62 

.77 

.60 

6.09 

.60 

PRAIRIE  06 

cue« 

06770N 

DEMOPOLIS  LOCI'  <N0  CAM 
F0«7  0EP0SI7 
OAlNRSVlLl-t 

OPEENSeoPO 
HAVNEVILLE 
UIVIN0S70N 
HAP  ION  1  N 

MAPION  JUNC7I0N   1  ENE 

MARION  JUNC7I0N  2  NE 
MA7HEWS  1  SSW 
MILS7EAD 
HINTEP  3  NM 
M0N7G0MEPT  WB  AP 

OPPVILLE 
PEPPYVILLE 
PINE  LEVEL 
5EL«A 
SUI7LE 

7USHEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UN10N70I.N 

6ARSI0P  LOCK  AND  OAB 


C0AS7AL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNa 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NW 
ATMORE  1  SK 

BEATRICE  1  E 

BRANTLEY 
BREa70N  3  SSE 
BRUNOIOGE 
CAMDEN  3  NW 
CMATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NU 
COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE  3  NH 
EUFAULA  KILDLIFE  REF 
EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOMER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOMN 

GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOKE 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NEwTON 
OZARK   6  NNM 
PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SLOCDHB 
SNOW  HlLL 
THOHASVILLE 

TROY 

■ALLACE  2  E 
WHATLEY 


SULF 

BAY  NINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
SULF  SHORES  P  0 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  u.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages 
percent 

NuBb«r  of  days  with  precipitation 

Stdbon 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  . 

• 

g  1 

i  1 

_  1 

°A 
&1 

CENTRAL    STANDARD  TIME 

«ID          6    A"        SOON        6  P" 

8 

H 

1  eo-io' 

so- 99 

1.00-1.99 

8 

M  3 

H 

"o  • 
-  J  0 

tf 

a.  a  S 

e  S2 

?8.S 
•  s.  a 

<-i  i 

RIRMINGHAM  AIRPORT 

8 

3.0 

6.5 

19 

NW 

27* 

Be 

88 

57 

75 

3 

4 

1 

1 

0 

13 

1  

60 

5.7 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

9 

1.6 

6.2 

2266 

36 

28 

77 

77 

54 

62 

1 

3 

3 

0 

1 

0 

8 

5.7 

"OBILE   WB  AIROORT 

7 

3.6 

7.2 

236* 

35 

28 

85 

87 

58 

69 

2 

3 

1 

1 

0 

1 

8 

5.6 

MONTGOXERY  WB  AIRPORT 

7 

2.8 

5.7 

23 

E 

11 

86 

88 

65 

2 

1 

3 

1 

2 

0 

9 

S5 

5.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

SEPTEMBER  1967 


Day  01  Month 


Dianon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  ' 

1 

17 

IS 

19 ; 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

unDTucDvi   MAI  1  cv  ni 

ATHENS  2 

71 

71 

76 

76 

68 

79 

SO 

83 

84 

82 

79 

81 

75 

80 

80 

81 

85 

86 

87 

87 

88 

84 

78 

76 

80 

80 

8! 

75 

57 

61 

76ft5 

MIN 

61 

61 

64 

61 

58 

58 

53 

56 

55 

55 

60 

66 

68 

45 

47 

47 

52 

34 

55.6 

DCLLC    ni"««    c  Ft 

MAX 

77 

77 

74 

71 

79 

79 

82 

84 

83 

81 

81 

77 

79 

81 

80 

84 

86 

87 

88 

87 

84 

78 

76 

79 

80 

85 

8C 

66 

62 

79»  3 

MIN 

56 

58 

63 

65 

63 

63 

61 

60 

58 

54 

55 

61 

60 

58 

36 

36 

56.7 

PlC  r  A  T  1  ID 
UC  IbA  1  UK 

75 

72 

75 

78 

75 

81 

81 

82 

86 

87 

81 

64 

75 

82 

82 

63 

86 

87 

89 

90 

88 

86 

85 

84 

81 

83 

8! 

81 

60 

MIN 

59 

58 

58 

59 

59 

62 

67 

65 

62 

62 

64 

62 

58 

58 

54 

55 

5G 

61 

63 

64 

62 

52 

64 

37 

57I3 

C&lvwll«C    1  M 
P          V  1  L          i  1* 

79 

67 

75 

70 

75 

80 

81 

81 

84 

84 

80 

83 

75 

81 

82 

61 

83 

65 

87 

89 

86 

86 

77 

75 

80 

81 

B! 

82 

60 

79.2 

MIN 

50 

60 

61 

52 

52 

5  3 

55 

60 

6C 

57 

43 

43 

34 

54.0 

F  lorence 

MAX 

77 

78 

76 

75 

80 

81 

81 

83 

85 

82 

83 

75 

81 

85 

84 

87 

89 

89 

91 

89 

85 

61 

80 

85 

83 

87 

82 

1  (>5 

65 

81.3 

MIN 

59 

61 

58 

58 

56 

56 

58 

62 

62 

66 

64 

47 

37 

56.8 

71 

79 

74 

72 

81 

79 

85 

81 

83 

82 

82 

75 

80 

81 

82 

84 

87 

86 

67 

87 

85 

79 

76 

81 

60 

64 

82 

61 

61 

MIN 

61 

68 

63 

63 

62 

61 

60 

55 

55 

59 

62 

63 

66 

55 

43 

37 

67I6 

MAO I  SON 

68 

79 

74 

70 

81 

80 

84 

80 

83 

79 

83 

78 

81 

81 

81 

83 

85 

87 

87 

87 

86 

76 

75 

81 

80 

85 

81 

65 

61 

MIN 

57 

56 

58 

56 

59 

65 

66 

63 

65 

61 

63 

58 

58 

61 

49 

36 

76 

80 

74 

77 

81 

81 

81 

84 

85 

81 

84 

77 

82 

83 

83 

86 

89 

88 

89 

88 

87 

81 

78 

82 

84 

84 

8C 

65 

62 

MIN 

58 

56 

59 

66 

56 

64 

65 

64 

62 

6 1 

63 

62 

57 

54 

56 

55 

60 

60 

66 

68 

47 

45 

48 

52 

35 

55I7 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

MAX 

75 

77 

76 

74 

79 

80 

80 

84 

84 

80 

84 

75 

80 

81 

82 

84 

87 

88 

66 

87 

86 

79 

77 

82 

81 

86 

82 

60 

62 

79.7 

MIN 

61 

62 

63 

59 

58 

56 

57 

57 

62 

62 

66 

57 

48 

39 

57.2 

MAX 

68 

77 

77 

77 

79 

82 

79 

80 

79 

80 

78 

78 

78 

79 

82 

84 

85 

85 

86 

84 

78 

74 

78 

78 

82 

8C 

66 

57 

77.8 

MIN 

56 

54 

66 

63 

62 

59 

64 

56 

54 

52 

5 1 

5 1 

59 

63 

55 

33 

93.2 

RED  BAY 

MAX 

70 

76 

76 

71 

72 

79 

80 

75 

83 

82 

78 

82 

75 

80 

84 

85 

87 

86 

90 

92 

89 

90 

79 

79 

84 

86 

88 

76 

59 

64 

79,9 

MIN 

60 

58 

59 

59 

69 

63 

62 

69 

5 1 

5 1 

5 1 

5  [ 

36 

57.0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

69 

77 

72 

73 

80 

78 

82 

80 

83 

81 

74 

79 

81 

80 

84 

86 

85 

87 

86 

83 

77 

75 

79 

81 

83 

81 

64 

60 

70 

78.4 

MIN 

58 

l\ 

54 

55 

56 

61 

60 

63 

53 

42 

33 

54.7 

RUSSELL</ 1  LLE  2 

MAX 

69 

73 

75 

74 

74 

79 

79 

77 

84 

78 

78 

64 

74 

79 

81 

83 

84 

86 

86 

87 

85 

85 

83 

77 

81 

82 

84 

79 

65 

68 

79.1 

MIN 

52 

50 

60 

49 

49 

50 

56 

56 

54 

53 

41 

4  1 

41 

47 

46 

32 

30 

51.5 

77 

76 

76 

74 

84 

82 

80 

85 

80 

80 

84 

74 

74 

82 

83 

86 

88 

89 

89 

89 

83 

80 

83 

81 

82 

65 

74 

68 

63 

MIN 

58 

56 

61 

62 

" 

53 

53 

53 

57 

69 

5  J 

42 

33 

52!e 

APPALACHi AN 

MOUNTAINS  OZ 

Al  AtUTt/II  1  t  7 
•*LOCr(lVlLLC  c 

80 

69 

74 

69 

72 

78 

80 

81 

79 

83 

82 

80 

74 

77 

79 

78 

81 

86 

65 

87 

87 

81 

74 

73 

81 

81 

83 

63 

56 

58 

MIN 

57 

54 

50 

36 

54)7 

BESSEHE?  3  SSW 

MAX 

73 

7« 

67 

78 

78 

78 

72 

84 

84 

81 

83 

ao 

81 

80 

80 

84 

87 

87 

88 

67 

87 

81 

77 

80 

82 

86 

84 

63 

MIN 

61 

61 

65 

63 

66 

66 

63 

60 

" 

53 

54 

68 

59 

60 

5  J 

34 

5619 

BIRMINGHAM   Wb  AP 

MAX 

70 

73 

66 

77 

79 

78 

73 

85 

82 

83 

83 

76 

80 

»0 

80 

83 

86 

87 

68 

87 

87 

81 

78 

82 

81 

86 

86 

62 

63 

7 1 

79.1 

MIN 

61 

52 

64 

58 

60 

6  1 

65 

63 

37 

57.6 

85 

77 

73 

74 

80 

80 

84 

79 

84 

83 

78 

79 

80 

80 

81 

86 

86 

87 

88 

87 

84 

79 

79 

82 

81 

83 

33 

72 

60 

70 

60.1 

MIN 

60 

55 

65 

63 

63 

60 

56 

41 

59 

36 

33 

53.7 

GUNTERSVILLE 

76 

75 

77 

75 

81 

80 

81 

85 

83 

84 

80 

77 

80 

80 

81 

85 

87 

90 

69 

89 

66 

80 

79 

62 

81 

86 

86 

60 

61 

81.0 

MliS 

67 

65 

63 

62 

59 

59 

59 

61 

60 

50 

56 

56 

62 

6 1 

40 

38 

68.5 

ONE  ON  T A 

82 

78 

77 

68 

78 

78 

79 

79 

83 

83 

82 

81 

75 

80 

60 

80 

83 

86 

87 

86 

86 

87 

81 

77 

80 

82 

84 

84 

59 

61 

79.6 

MIN 

60 

60 

58 

58 

56 

56 

60 

65 

63 

62 

6 1 

6 1 

59 

56 

55 

59 

49 

50 

54 

60 

62 

44 

43 

47 

49 

63 

5 1 

37 

32 

64.6 

SAINT  BE^iNARD 

MAX 

ei> 

67 

74 

68 

76 

75 

70 

78 

83 

83 

61 

82 

75 

79 

80 

80 

80 

84 

87 

88 

86 

86 

86 

75 

76 

81 

86 

84 

65 

69 

78.6 

MIN 

60 

58 

55 

36 

66.0 

SAND  MT   5UBSTA  AL) 

MAX 

72 

72 

72 

71 

77 

79 

80 

76 

86 

83 

75 

72 

75 

77 

77 

81 

84 

84 

86 

85 

81 

77 

74 

77 

79 

81 

82 

74 

67 

67 

77.1 

MIN 

35 

54.1 

SCOTTSBDSO 

MAX 

MIN 

VALLEY  HEAD 

MAX 

79 

69 

76 

69 

73 

78 

74 

79 

70 

81 

80 

74 

71 

77 

76 

78 

62 

84 

84 

85 

85 

82 

75 

74 

77 

79 

79 

80 

52 

75.9 

*            •  ft 

MIN 

62 

64 

63 

59 

60 

54 

5  1 

^' 

38 

42 

43 

29 

5US 

UPPER  Plains  oj 

ALICEVULE 

MAX 

63 

7<. 

74 

67 

78 

78 

76 

74 

79 

79 

76 

84 

82 

81 

82 

82 

84 

88 

89 

88 

87 

84 

80 

78 

62 

83 

84 

80 

69 

69 

79.8 

MIN 

64 

69 

62 

61 

39 

38 

60.9 

BANKMEAD   LOCK   AND  0AM 

MAX 

82 

73 

68 

67 

76 

80 

78 

73 

86 

87 

80 

85 

77 

80 

82 

82 

89 

89 

90 

89 

90 

85 

82 

76 

82 

85 

89 

83 

62 

64 

80.4 

MIN 

58 

59 

62 

65 

66 

63 

62 

62 

64 

58 

58 

61 

59 

62 

49 

49 

66 

69 

38 

36 

67.  I 

CENTREVILLt 

MAX 

87 

70 

72 

66 

77 

70 

72 

72 

88 

87 

80 

86 

76 

81 

81 

82 

85 

90 

90 

90 

91 

86 

85 

80 

84 

85 

88 

87 

63 

MIN 

61 

61 

59 

60 

60 

62 

62 

67 

67 

66 

67 

66 

64 

57 

56 

" 

62 

48 

45 

54 

36 

33  , 

56!9 

CLANTON 

MAX 

86 

72 

71 

65 

77 

75 

76 

68 

80 

84 

86 

84 

75 

79 

80 

80 

83 

87 

67 

88 

89 

84 

83 

78 

82 

83 

84 

86 

60 

63 

79.2 

MIN 

65 

65 

60 

61 

60 

62 

63 

64 

65 

65 

66 

67 

62 

58 

56 

50 

54 

56 

58 

62 

64 

66 

49 

46 

49 

" 

56 

40 

36 

67.8 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

7<. 

74 

73 

68 

75 

76 

74 

81 

81 

80 

82 

74 

78 

61 

80 

81 

85 

85 

85 

85 

85 

78 

76 

79 

80 

82 

79 

58 

MIN 

59 

58 

56 

I] 

60 

63 

64 

63 

6 1 

6 1 

61 

57 

56 

54 

56 

56 

56 

60 

61 

^' 

48 

46 

50 

50 

49 

34 

65!l 

FAYETTE 

MAX 

79 

75 

70 

76 

78 

77 

7'. 

83 

86 

80 

83 

84 

86 

90 

90 

88 

87 

84 

84 

86 

81 

75 

65 

70 

80.4 

MIN 

^* 

33 

55.5 

MALEYVULE 

MAX 

76 

74 

71 

75 

74 

79 

78 

74 

81 

83 

80 

82 

77 

79 

80 

81 

83 

83 

85 

87 

85 

86 

79 

76 

81 

82 

83 

78 

59 

69 

78.7 

MIN 

59 

55 

56 

60 

60 

56 

57 

65 

59 

63 

62 

62 

63 

58 

58 

55 

55 

55 

55 

60 

60 

69 

47 

47! 

47 

51 

55 

50 

33 

33 

55.2 

HAMILTON  3  S 

MAX 

78 

77 

77 

68 

77 

81 

79 

74 

82 

83 

83 

85 

76 

63 

84 

84 

87 

69 

88 

90 

86 

89 

81 

8ol 

84 

84 

86 

80 

62 

63  1 

80.6 

MIN 

58 

56 

57 

56 

56 

56 

59 

65 

62j 

59 

59 

60 

60 

54 

54 

52 

52 

52 

62 

56 

57 

54 

44 

42 

44 

46 

48 

61 

30 

31 

52.7 

JASPER  <•  N 

MAX 

73 

75 

70 

76 

79 

78 

75 

83 

85 

85 

63 

77 

78 

82 

82 

85 

87 

89 

87 

87 

87 

80 

80 

81 

83 

86 

82 

66 

65 

72 

79.9 

MIN 

61 

61 

57 

59 

57 

58 

65 

65 

65 

63 

64 

63 

63 

54 

54 

50 

52 

53 

57 

59 

64 

60 

47 

42 

49 

50 

55 

50 

36 

32 

55.5 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

SEPTEMBER 


Station 

Day  Ol  Month 

27 

1 

2 

3 

4 

S 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

13  1 

u 

1  " 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

PRATTV I LLE 

MAX 

76 

70 

65 

79 

79 

73 

70 

85 

89 

86 

86 

78 

82 

82 

83 

86 

90 

90 

89 

90 

88 

86 

82 

85 

82 

87 

87 

75 

66 

74 

MIN 

6S 

61 

59 

62 

61 

64 

66 

66 

67 

70 

67 

61 

63 

58 

62 

51 

54 

56 

69 

62 

64 

65 

50 

46 

50 

52 

61 

63 

39 

36 

THORSBY   EXP  STATION 

MAX 

78 

67 

64 

76 

72 

77 

72 

84 

82 

81 

78 

76 

79 

80 

81 

86 

87 

88 

87 

68 

85 

64 

79 

80 

82 

84 

86 

81 

64 

72 

MIN 

6« 

63 

59 

60 

60 

61 

64 

64 

68 

67 

67 

65 

59 

56 

56 

54 

59 

58 

61 

63 

66 

65 

56 

50 

56 

56 

64 

62 

38 

36 

TUSCALODSA  FA*  AP 

MAX 

7* 

74 

67 

77 

77 

76 

71 

79 

79 

76 

84 

75 

81 

82 

82 

94 

88 

89 

88 

87 

84 

93 

78 

82 

S3 

86 

82 

60 

62 

69 

MIN 

6A 

64 

61 

64 

63 

64 

68 

69 

73 

73 

69 

73 

65 

62 

61 

56 

59 

59 

61 

64 

69 

59 

53 

50 

57 

56 

69 

45 

41 

37 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

8« 

74 

76 

67 

80 

78 

78 

73 

86 

87 

82 

86 

85 

82 

83 

93 

85 

88 

69 

90 

89 

85 

82 

69 

82 

85 

88 

85 

61 

63 

MIN 

60 

62 

58 

60 

63 

60 

65 

66 

65 

62 

65 

64 

63 

59 

57 

52 

54 

56 

58 

62 

66 

63 

49 

49 

52 

64 

68 

50 

37 

39 

VERNON 

80 

78 

72 

78 

80 

79 

76 

87 

85 

85 

87 

78 

83 

85 

86 

88 

90 

91 

92 

90 

91 

82 

62 

83 

87 

89 

85 

76 

65 

77 

*     *  " 

MIN 

60 

61 

59 

61 

60 

60 

65 

66 

63 

62 

64 

64 

65 

57 

56 

53 

53 

53 

67 

60 

67 

66 

47 

45 

51 

51 

56 

51 

35 

33 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON   f AA  AP 

72 

66 

76 

76 

79 

77 

79 

85 

83 

85 

72 

79 

80 

79 

83 

98 

89 

88 

68 

88 

90 

76 

80 

64 

82 

83 

66 

61 

70 

MIN 

63 

58 

60 

60 

57 

60 

66 

69 

65 

67 

65 

61 

56 

56 

54 

50 

52 

58 

59 

60 

61 

54 

46 

43 

66 

61 

51 

45 

39 

34 

CALERA    Z  SW 

MAX 

76 

74 

65 

82 

78 

79 

72 

85 

86 

85 

86 

80 

84 

83 

84 

86 

91 

91 

90 

91 

87 

94 

80 

83 

85 

83 

64 

66 

65 

73 

MIN 

61 

61 

62 

62 

63 

62 

65 

64 

64 

63 

68 

67 

61 

59 

64 

50 

52 

63 

60 

65 

64 

63 

45 

42 

49 

62 

53 

51 

36 

33 

CENTRE  5  Sw 

MAX 

85 

70 

75 

71 

75 

74 

80 

82 

75 

85 

84 

78 

74 

79 

79 

SO 

67 

89 

88 

90 

89 

85 

81 

79 

63 

84 

83 

84 

57 

62 

MIN 

62 

60 

60 

57 

54 

57 

64 

66 

64 

65 

62 

60 

55 

56 

54 

50 

50 

65 

58 

58 

60 

62 

43 

41 

46 

60 

61 

53 

40 

34 

CMILDERSBURG  wTR  PLANT 

81 

72 

69 

78 

79 

78 

76 

84 

86 

85 

82 

79 

81 

81 

80 

83 

85 

88 

89 

89 

97 

62 

80 

91 

83 

85 

87 

86 

63 

70 

MIN 

65 

64 

59 

61 

55 

60 

65 

65 

67 

63 

62 

65 

6U 

58 

53 

49 

50 

51 

56 

57 

62 

61 

44 

41 

50 

49 

60 

64 

39 

34 

&AOSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

73 

77 

70 

73 

77 

78 

81 

80 

85 

84 

80 

75 

78 

75 

79 

79 

80 

87 

88 

88 

83 

78 

77 

SO 

82 

S3 

80 

SO 

70 

60 

MIN 

63 

61 

60 

58 

57 

57 

57 

65 

65 

65 

64 

63 

57 

56 

58 

56 

5  I 

55 

67 

57 

62 

61 

45 

44 

50 

51 

53 

53 

38 

33 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

85 

72 

72 

66 

76 

77 

78 

73 

82 

83 

81 

80 

73 

76 

78 

77 

61 

84 

86 

87 

87 

86 

SO 

75 

78 

79 

86 

84 

83 

70 

MIN 

58 

60 

59 

58 

56 

56 

59 

64 

64 

63 

62 

62 

57 

64 

53 

49 

49 

51 

64 

57 

59 

62 

46 

43 

42 

50 

50 

53 

38 

34 

SYLACAU3A  t  NE 

MAX 

75 

71 

66 

76 

77 

77 

74 

85 

86 

84 

81 

75 

80 

81 

82 

84 

88 

87 

89 

89 

85 

82 

78 

80 

84 

83 

S3 

74 

62 

70 

MIN 

63 

59 

58 

59 

56 

57 

65 

64 

68 

64 

61 

64 

60 

56 

47 

50 

52 

65 

55 

59 

59 

43 

39 

47 

48 

60 

52 

35 

32 

TALLADE3A 

79 

74 

67 

80 

80 

79 

75 

85 

86 

83 

82 

75 

82 

82 

82 

88 

88 

S3 

88 

87 

83 

79 

81 

83 

85 

83 

79 

64 

70 

MIN 

63 

62 

60 

59 

57 

60 

67 

65 

65 

66 

63 

64 

60 

66 

54 

51 

53 

57 

69 

60 

63 

65 

47 

43 

61 

53 

63 

53 

39 

35 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

80 

77 

76 

78 

87 

79 

SO 

81 

85 

88 

69 

86 

93 

91 

84 

84 

84 

79 

63 

MIN 

63 

55 

57 

55 

56 

54 

53 

49 

46 

56 

58 

59 

39 

45 

49 

59 

51 

33 

ASHLAND 

MAX 

84 

74 

70 

65 

75 

76 

78 

73 

80 

83 

81 

80 

70 

78 

77 

78 

82 

65 

85 

66 

66 

95 

78 

76 

77 

61 

82 

82 

57 

60 

MIN 

60 

60 

58 

57 

54 

56 

61 

64 

66 

65 

63 

61 

52 

52 

52 

50 

52 

56 

58 

59 

58 

63 

49 

44 

46 

53 

54 

63 

34 

34 

AUBURN  3  SM 

MAX 

87 

82 

68 

68 

80 

78 

78 

70 

83 

89 

87 

86 

77 

80 

82 

81 

85 

88 

68 

88 

88 

87 

86 

79 

82 

65 

86 

85 

62 

66 

MIN 

64 

63 

51 

56 

S8 

S8 

64 

65 

67 

65 

63 

63 

55 

55 

" 

60 

54 

5S 

59 

60 

62 

63 

47 

45 

62 

52 

60 

60 

36 

34 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

85 

85 

65 

67 

77 

75 

78 

80 

82 

85 

84 

83 

74 

78 

78 

79 

83 

88 

87 

87 

89 

82 

83 

78 

60 

63 

85 

82 

60 

62 

MIN 

60 

62 

56 

56 

55 

58 

64 

67 

67 

61 

63 

62 

54 

53 

52 

48 

49 

54 

55 

60 

61 

63 

43 

40 

45 

51 

66 

59 

34 

31 

HEFLIN 

MAX 

86 

73 

74 

76 

75 

77 

77 

79 

S3 

85 

79 

82 

77 

79 

82 

79 

63 

97 

86 

88 

99 

88 

78 

74 

79 

83 

82 

70 

57 

63 

MIN 

62 

58 

59 

53 

53 

52 

62 

61 

61 

62 

58 

59 

50 

51 

49 

50 

52 

54 

55 

59 

65 

59 

40 

38 

41 

45 

46 

63 

37 

29 

LAFAYETTE 

MAX 

80 

65 

70 

72 

77 

78 

74 

78 

86 

84 

81 

75 

77 

79 

79 

84 

97 

87 

69 

67 

86 

84 

79 

80 

62 

85 

84 

74 

64 

70 

MIN 

60 

59 

57 

57 

55 

57 

63 

63 

67 

65 

64 

62 

55 

54 

54 

55 

58 

59 

63 

61 

67 

66 

60 

49 

56 

54 

64 

54 

37 

38 

MARTIN  0AM 

MAX 

MIN 

62 

59 

58 

59 

61 

61 

64 

65 

68 

68 

67 

65 

59 

58 

57 

56 

56 

59 

62 

61 

64 

68 

61 

46 

53 

62 

64 

56 

44 

37 

opelika 

MAX 

89 

82 

72 

63 

73 

75 

77 

70 

82 

88 

84 

82 

75 

79 

78 

80 

84 

89 

89 

67 

89 

97 

85 

80 

81 

84 

89 

69 

64 

65 

MIN 

58 

61 

56 

56 

56 

56 

56 

63 

67 

64 

61 

61 

55 

55 

49 

50 

53 

55 

56 

58 

58 

59 

55 

45 

46 

49 

50 

64 

38 

36 

R0CKF0R3  2  NNk 

MAX 

85 

73 

69 

65 

77 

75 

78 

70 

84 

85 

83 

89 

75 

79 

79 

80 

83 

86 

76 

86 

87 

85 

82 

78 

79 

83 

83 

63 

56 

61 

MIN 

62 

62 

56 

57 

57 

58 

61 

62 

67 

65 

63 

63 

57 

54 

53 

50 

53 

56 

58 

61 

63 

64 

49 

46 

53 

53 

55 

56 

37 

37 

ROCK  MILLS 

MAX 

87 

80 

71 

65 

79 

77 

80 

77 

79 

86 

86 

80 

73 

78 

79 

80 

85 

87 

67 

88 

89 

86 

64 

79 

80 

94 

65 

84 

61 

62 

•               tt  A 

MIN 

58 

62 

60 

58 

54 

54 

61 

65 

67 

66 

61 

61 

54 

53 

50 

48 

46 

53 

54 

55 

56 

61 

45 

41 

1 

47 

46 

51 

61 

35 

32 

PRAIRIE  06 

1 

DAYTON 

MAX 

86 

68 

72 

69 

72 

78 

73 

72 

87 

86 

80 

86 

88 

82 

85 

88 

90 

87 

89 

62 

85 

60 

82 

86 

86 

82 

62 

66 

MIN 

63 

65 

58 

63 

62 

63 

65 

65 

68 

67 

69 

64 

59 

65 

58 

59 

62 

66 

65 

60 

62 

50 

56 

59 

64 

52 

42 

39 

DEMQPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

86 

72 

73 

69 

77 

75 

75 

72 

85 

86 

83 

86 

85 

SO 

82 

82 

83 

97 

69 

86 

88 

86 

84 

79 

90 

85 

67 

86 

60 

64 

MIN 

62 

63 

60 

60 

65 

63 

64 

67 

68 

68 

67 

68 

65 

63 

61 

57 

55 

55 

68 

61 

64 

67 

54 

51 

49 

5i 

57 

52 

41 

36 

0AINE5VILLE 

MAX 

84 

74 

73 

67 

75 

76 

74 

71 

84 

83 

83 

86 

75 

81 

92 

92 

64 

97 

68 

87 

87 

85 

62 

79 

81 

84 

67 

81 

60 

64 

MIN 

64 

64 

60 

61 

63 

63 

64 

67 

69 

67 

67 

68 

66 

61 

69 

5  7 

56 

60 

63 

66 

65 

52 

61 

63 

55 

56 

52 

39 

38 

0REENSB3R0 

MAX 

81 

72 

69 

77 

76 

73 

78 

85 

88 

80 

85 

80 

82 

85 

84 

86 

90 

91 

87 

89 

84 

85 

80 

79 

86 

88 

86 

66 

66 

67 

MIN 

63 

62 

59 

63 

62 

63 

65 

67 

70 

65 

67 

66 

64 

62 

61 

57 

60 

61 

64 

66 

69 

65 

54 

62 

53 

69 

63 

52 

40 

39 

HAYNEVIlLE 

MAX 

88 

72 

68 

67 

79 

80 

72 

71 

85 

87 

83 

84 

75 

79 

80 

81 

84 

87 

88 

87 

89 

86 

85 

80 

82 

85 

86 

85 

58 

65 

MIN 

6$ 

66 

58 

60 

61 

64 

64 

65 

69 

69 

68 

64 

63 

59 

58 

52 

53 

56 

69 

61 

65 

56 

50 

47 

49 

53 

57 

55 

39 

37 

LIVINGSTON 

MAX 

MIN 

MARION  JUNCTION  ?  NE 

MAX 

79 

71 

67 

79 

78 

74 

70 

86 

87 

81 

85 

79 

79 

80 

81 

85 

88 

89 

88 

89 

84 

84 

79 

61 

84 

87 

87 

76 

64 

70 

64 

61 

58 

62 

62 

63 

65 

66 

67 

68 

69 

65 

64 

59 

57 

53 

56 

57 

61 

63 

66 

66 

51 

49 

52 

54 

64 

53 

37 

36 

HINTER  3  Na 

MAX 

85 

69 

71 

70 

80 

SO 

70 

74 

85 

96 

83 

85 

76 

81 

81 

81 

83 

87 

98 

87 

88 

84 

S3 

7S 

80 

85 

87 

87 

58 

63 

MIN 

64 

63 

57 

60 

62 

62 

63 

66 

67 

66 

68 

65 

62 

59 

57 

54 

65 

57 

58 

61 

65 

67 

55 

49 

49 

56 

68 

53 

39 

37 

MONTGOMERY   hB  AP 

MAX 

75 

72 

66 

79 

79 

73 

71 

86 

85 

83 

86 

75 

80 

81 

81 

63 

87 

89 

90 

89 

86 

85 

79 

81 

82 

86 

65 

68 

65 

71 

MIN 

68 

62 

60 

64 

64 

66 

67 

68 

70 

71 

68 

67 

64 

60 

59 

67 

60 

62 

66 

67 

70 

64 

56 

52 

67 

58 

67 

47 

42 

39 

SELMA 

MAX 

86 

73 

71 

79 

80 

81 

71 

85 

89 

86 

87 

82 

81 

84 

84 

86 

89 

88 

89 

91 

89 

87 

86 

S3 

86 

87 

89 

85 

66 

71 

MIN 

67 

66 

61 

62 

64 

64 

67 

68 

69 

70 

71 

66 

65 

63 

60 

66 

60 

61 

67 

67 

70 

71 

55 

62 

67 

56 

64 

55 

42 

40 

61.6 
67.6 


79.0 
56.9 


65.2 
81.0 


79.1 
64.1 


79,6 
64.6 


60.6 
57.1 


77.6 
64.8 


81.0 
56.4 


79.5 
64.6 


79.0 
62.4 


79.2 
57,4 


60.4 
54.9 


78.6 
66.2 


79.9 
54.0 


80.4 
59.2 


79.6 
59.5 


79.9 
68.0 


80.3 
68.9 


79.8 
68.5 


79.9 
61.4 


83.0 
61.9 


S«»  Rolorence  NolM  Following  Sitlion  lnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 

DayOI  Monlh 


ALABAMA 

SEPTEMBER  1967 


alation 

J 

2 

3 

4 

g 

g 

g 

10 

12 

13 

j4 

15 

16 

17 

1 

18 

19 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29  j 

30  j 

TUSKEGEE  3  5 

MAX 

89 

?♦ 

61 

79 

79 

77 

73 

84 

88 

65 

65 

77 

60 

82 

84 

85 

68 

89 

89 

90 

87 

86 

82 

62 

85 

85 

85 

77 

64 

72 

MIN 

65 

60 

57 

60 

60 

6* 

66 

66 

67 

67 

65 

62 

57 

57 

56 

51 

54 

59 

61 

62 

65 

65 

50 

46 

50 

57 

66 

56 

57 

37 

UNION  SPRINGS 

MAX 

88 

75 

66 

65 

77 

80 

78 

75 

64 

63 

65 

87 

73 

80 

80 

84 

86 

89 

90 

68 

88 

67 

86 

84 

67 

88 

88 

85 

60 

67 

*           *  * 

MIN 

60 

60 

58 

59 

58 

58 

65 

63 

66 

65 

65 

55 

54 

53 

53 

^' 

50 

49 

46 

40 

39 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA    1  NW 

MAX 

92 

75 

74 

80 

81 

78 

76 

79 

87 

89 

88 

87 

79 

82 

82 

81 

84 

87 

91 

90 

90 

88 

87 

80 

81 

85 

88 

69 

65 

70 

MIN 

6* 

50 

60 

63 

64 

64 

65 

67 

65 

61 

63 

65 

63 

56 

56 

50 

50 

55 

58 

61 

63 

5 1 

45 

46 

48 

53 

55 

41 

34 

ATMORE  1  S« 

MAX 

87 

76 

77 

79 

78 

73 

63 

89 

89 

69 

90 

85 

82 

85 

63 

84 

86 

89 

90 

90 

89 

90 

86 

83 

86 

87 

88 

69 

65 

73 

MIN 

69 

62 

62 

62 

60 

65 

65 

67 

67 

66 

60 

62 

65 

62 

60 

54 

56 

62 

63 

66 

7 1 

53 

50 

5 1 

55 

63 

54 

40 

36 

BEATRICE  1  E 

MAX 

79 

70 

72 

71 

60 

77 

70 

77 

67 

86 

86 

87 

75 

62 

83 

82 

85 

88 

90 

67 

90 

88 

67 

80 

63 

86 

67 

60 

53 

65 

MIN 

61 

6* 

60 

63 

65 

65 

66 

67 

68 

67 

68 

66 

63 

61 

59 

^' 

^' 

56 

6 1 

64 

66 

50 

47 

54 

36 

36 

BRANTLE'^ 

MAX 

90 

75 

74 

78 

83 

80 

73 

76 

89 

90 

60 

89 

76 

82 

84 

83 

84 

90 

91 

92 

94 

69 

87 

65 

63 

87 

88 

86 

60 

63 

MIN 

60 

6* 

62 

63 

64 

64 

66 

66 

65 

64 

63 

64 

59 

54 

53 

50 

52 

50 

58 

60 

6 1 

65 

45 

43 

42 

52 

54 

55 

37 

31 

BREwTON  3  SSE 

MAX 

88 

73 

78 

79 

77 

74 

8* 

89 

90 

91 

91 

78 

83 

84 

64 

88 

91 

92 

91 

88 

91 

67 

65 

67 

88 

68 

86 

67 

74 

MIN 

66 

6  1 

6  1 

65 

64 

65 

65 

67 

67 

63 

65 

66 

63 

58 

55 

49 

^' 

58 

60 

62 

67 

49 

44 

46 

50 

61 

3* 

32 

CAMDEN   3  NW 

MAX 

81 

72 

71 

80 

80 

73 

75 

87 

87 

85 

87 

86 

62 

62 

62 

85 

88 

90 

88 

90 

67 

85 

60 

62 

65 

67 

86 

72 

65 

72 

MIN 

b** 

62 

57 

60 

61 

63 

63 

67 

65 

67 

66 

64 

62 

57 

56 

58 

63 

66 

5 1 

48 

54 

63 

5  1 

36 

36 

CHATOM  3  N 

MAX 

85 

83 

76 

81 

80 

73 

84 

87 

69 

88 

89 

86 

81 

84 

84 

83 

88 

90 

89 

69 

67 

90 

67 

63 

65 

87 

89 

83 

67 

73 

MIN 

65 

64 

61 

62 

66 

65 

66 

66 

68 

66 

70 

65 

64 

60 

60 

5  8 

59 

63 

6 1 

67 

70 

55 

53 

56 

56 

62 

52 

38 

37 

CLAYTON 

MAX 

85 

75 

65 

70 

78 

77 

75 

72 

78 

84 

62 

83 

74 

76 

77 

78 

81 

85 

86 

87 

88 

66 

66 

78 

61 

83 

84 

83 

62 

63 

MIN 

65 

6  3 

59 

59 

60 

60 

64 

65 

66 

68 

66 

63 

57 

57 

62 

69 

59 

60 

63 

59 

43 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

8<> 

74 

78 

81 

81 

78 

78 

83 

86 

85 

85 

80 

81 

82 

81 

84 

86 

86 

90 

90 

88 

89 

82 

65 

86 

68 

86 

71 

66 

73 

MIN 

70 

66 

66 

70 

65 

70 

73 

73 

72 

71 

69 

62 

61 

60 

59 

61 

67 

58 

56 

58 

62 

70 

45 

45 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

90 

79 

70 

77 

80 

79 

74 

77 

83 

88 

86 

86 

77 

80 

81 

80 

84 

88 

90 

90 

90 

66 

87 

60 

83 

66 

86 

85 

62 

65 

MIN 

66 

64 

62 

64 

63 

63 

66 

67 

67 

67 

68 

64 

6  1 

59 

57 

58 

59 

62 

65 

68 

67 

54 

54 

58 

59 

59 

59 

39 

40 

EUFAULA  HILDLIFE  REF 

MAX 

94 

82 

67 

73 

80 

80 

72 

85 

87 

85 

85 

77 

80 

81 

81 

63 

69 

64 

90 

94 

86 

86 

82 

82 

85 

67 

64 

69 

66 

MIN 

66 

63 

60 

6 1 

58 

6  1 

u 

66 

67 

68 

68 

63 

64 

56 

55 

52 

50 

54 

" 

62 

66 

65 

46 

48 

45 

46 

62 

66 

39 

EVERGREEN 

MAX 

88 

77 

71 

76 

77 

76 

71 

78 

86 

90 

86 

88 

76 

60 

62 

81 

83 

89 

90 

91 

88 

89 

89 

82 

83 

62 

87 

67 

61 

67 

MIN 

62 

66 

60 

62 

65 

65 

65 

67 

67 

65 

66 

66 

63 

68 

58 

5  3 

55 

55 

55 

57 

63 

65 

62 

48 

46 

52 

54 

60 

40 

35 

FRISCO  CITY 

MAX 

88 

74 

75 

'5 

79 

76 

69 

81 

86 

88 

88 

88 

62 

65 

84 

85 

89 

89 

90 

89 

66 

89 

82 

83 

86 

87 

89 

58 

67 

MIN 

66 

63 

60 

63 

65 

64 

65 

66 

66 

66 

67 

66 

63 

61 

60 

54 

59 

66 

67 

50 

50 

56 

59 

36 

39 

GENEVA 

MAX 

90 

82 

73 

81 

80 

81 

76 

77 

85 

86 

87 

87 

87 

61 

61 

60 

83 

87 

89 

90 

89 

86 

89 

80 

83 

85 

66 

85 

64 

67 

MIN 

67 

65 

64 

67 

65 

67 

68 

68 

66 

66 

69 

64 

62 

60 

57 

56 

56 

60 

62 

65 

67 

54 

52 

61 

62 

41 

&ILBERT3WN 

MAX 

8<> 

73 

72 

80 

78 

75 

82 

85 

86 

86 

87 

85 

82 

64 

85 

83 

67 

88 

86 

87 

86 

67 

85 

81 

65 

66 

66 

80 

64 

70 

MIN 

6  3 

60 

60 

63 

66 

64 

66 

68 

68 

66 

69 

66 

64 

59 

62 

54 

56 

60 

64 

66 

66 

50 

47 

5 1 

36 

34 

GREENVILLE 

MAX 

85 

71 

70 

77 

78 

74 

73 

83 

86 

84 

83 

79 

79 

60 

60 

83 

86 

89 

87 

87 

85 

85 

83 

81 

64 

85 

86 

75 

63 

70 

MIN 

6  5 

6  3 

55 

60 

63 

64 

63 

68 

67 

66 

68 

63 

60 

56 

57 

58 

60 

62 

65 

66 

68 

5 1 

57 

68 

51 

38 

39 

HEA0LAN3 

MAX 

90 

85 

80 

79 

82 

80 

78 

77 

82 

90 

65 

67 

80 

82 

82 

82 

84 

90 

91 

91 

91 

67 

69 

61 

65 

87 

67 

85 

68 

66 

MIN 

66 

60 

6  1 

65 

62 

64 

67 

67 

70 

68 

67 

65 

60 

56 

56 

59 

61 

64 

65 

65 

68 

54 

52 

59 

62 

67 

4  1 

39 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

88 

72 

67 

71 

80 

79 

71 

74 

65 

89 

85 

85 

74 

82 

62 

82 

84 

88 

90 

90 

90 

86 

85 

81 

81 

66 

68 

86 

56 

64 

MIN 

66 

65 

57 

59 

61 

61 

64 

65 

67 

67 

65 

63 

61 

55 

55 

54 

OZARK    6  NNw 

MAX 

82 

73 

78 

80 

82 

77 

76 

82 

87 

87 

85 

81 

82 

63 

63 

66 

87 

90 

91 

91 

87 

69 

83 

85 

67 

88 

84 

79 

66 

73 

MIN 

65 

63 

58 

60 

58 

63 

63 

66 

66 

66 

65 

61 

55 

55 

53 

59 

65 

67 

65 

64 

54 

41 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

MIN 

THOMASVILLE 

MAX 

85 

71 

70 

69 

78 

77 

69 

70 

84 

85 

83 

85 

75 

75 

81 

81 

82 

86 

88 

85 

87 

84 

65 

79 

62 

84 

85 

87 

56 

64 

MIN 

65 

60 

59 

60 

64 

64 

64 

66 

68 

68 

69 

66 

64 

64 

60 

56 

62 

65 

68 

54 

53 

54 

56 

60 

52 

39 

40 

TROY 

MAX 

79 

72 

80 

77 

73 

72 

85 

88 

84 

85 

77 

60 

80 

84 

89 

90 

89 

90 

87 

86 

80 

83 

"6 

68 

86 

78 

65 

73 

MIN 

65 

64 

l\ 

62 

62 

65 

65 

68 

67 

69 

69 

64 

59 

58 

60 

60 

63 

65 

64 

67 

68 

53 

52 

57 

59 

67 

55 

39 

38 

WHATLEY 

MAX 

80 

78 

74 

74 

79 

77 

70 

76 

82 

86 

67 

85 

79 

88 

84 

82 

80 

88 

80 

88 

85 

87 

86 

76 

78 

62 

86 

87 

66 

62 

•          •  • 

MIN 

66 

64 

6  1 

66 

64 

66 

64 

65 

66 

65 

66 

67 

64 

62 

60 

50 

55 

60 

6  1 

62 

6  3 

55 

46 

45 

52 

58 

51 

41 

35 

(sULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

80 

79 

80 

80 

75 

70 

81 

66 

68 

90 

89 

80 

65 

66 

85 

66 

90 

69 

90 

90 

87 

90 

84 

65 

90 

90 

90 

80 

67 

75 

MIN 

67 

62 

63 

66 

66 

67 

6b 

69 

67 

70 

67 

68 

66 

63 

62 

59 

61 

62 

67 

66 

69 

73 

59 

57 

50 

61 

64 

5  3 

4  I 

44 

COOEN 

MAX 

89 

85 

85 

85 

81 

73 

82 

85 

87 

88 

88 

86 

84 

87 

87 

88 

88 

87 

68 

89 

87 

92 

85 

66 

88 

86 

87 

77 

72 

76 

MIN 

69 

64 

66 

69 

66 

69 

V 

69 

70 

68 

67 

69 

70 

65 

63 

59 

61 

61 

71 

70 

69 

74 

59 

54 

57 

60 

66 

55 

40 

42 

FAIRHOPE  2  NE 

88 

81 

82 

81 

76 

71 

84 

64 

86 

87 

87 

82 

64 

86 

85 

86 

68 

87 

69 

89 

87 

90 

65 

64 

85 

87 

67 

78 

67 

73 

MIN 

66 

6  1 

64 

68 

66 

66 

67 

71 

69 

67 

67 

69 

68 

64 

62 

58 

60 

60 

68 

66 

69 

71 

59 

57 

56 

60 

67 

55 

43 

41 

FORT  M05GAN 

MAX 

88 

61 

83 

83 

79 

79 

82 

64 

84 

85 

85 

82 

82 

82 

82 

63 

84 

84 

85 

85 

86 

89 

84 

81 

85 

84 

84 

79 

67 

72 

MIN 

73 

68 

68 

71 

68 

69 

66 

68 

75 

74 

73 

70 

73 

71 

6, 

69 

71 

72 

74 

75 

75 

77 

69 

68 

69 

69 

72 

55 

44 

55 

MOBILE  iia  AIRPORT 

MAX 

78 

83 

83 

83 

76 

72 

64 

as 

66 

69 

88 

83 

84 

67 

66 

87 

88 

68 

91 

90 

88 

92 

84 

65 

88 

68 

69 

64 

69 

75 

MIN 

67 

65 

65 

67 

69 

69 

71 

71 

72 

69 

70 

72 

70 

67 

66 

61 

63 

63 

70 

69 

71 

72 

61 

58 

58 

63 

63 

48 

42 

45 

ROBERTSDALE   1  E 

MAX 

88 

75 

84 

84 

81 

72 

73 

85 

83 

89 

89 

88 

81 

84 

87 

85 

86 

88 

87 

88 

86 

86 

89 

83 

84 

68 

87 

88 

63 

67 

MIN 

68 

60 

63 

67 

65 

65 

66 

68 

66 

65 

65 

65 

66 

62 

60 

56 

56 

56 

57 

65 

67 

69 

56 

52 

51 

55 

60 

54 

40 

37 

81. A 
58.9 


81.1 
55.7 


82.8 
56.4 


84,1 
59.5 


80.6 
56.4 


82.6 
56,2 


84.4 
57.4 


81.6 
58.2 


84,1 
60.4 


76,7 
60, S 


62,5 
64,1 


81,7 
60,8 


61.9 
57.2 


81.6 
58.9 


82.1 
59.6 


82.6 
60.3 


82.2 
58.8 


80.4 
59.6 


83.4 
60.7 


80.7 
58.9 


82.6 
59.0 


79.1 
60.3 


81,3 
60,7 


80,4 
58,6 


63.9 
62.5 


85.0 
63,6 


83.6 
63.0 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SEPTEMBER  l»67 


D«Y  Oi  Month 

SUUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

X 

31 

i2  "< 

•      •  • 

PIEDMONT  PL»TE»U 

05 

MARTIN  0AM 

EVAP 

•  1 9 

.00 

.15 

•  06 

*?I 

.12 

*  if 

*i  I 

•  J ' 

•  1^ 

•  22 

•  20 

■  18 

.17 

•  19 

•  - 

•  ^* 

* 

•J* 

• 

.16 

•  ^2 

.06 

*  15 

.11 

4.22 

WIND 

I* 

20 

18 

19 

* 

16 

19 

19 

17 

11 

8 

* 

28 

1 1 

8 

8 

23 

49 

12 

499 

•        »  • 

no  A  t □ t  c 

OEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.10 

.13 

.05 

.09 

.15 

.10 

.11 

.10 

.01 

.15 

.16 

.19 

«12 

•  25 

•  19 

.17 

.21 

.12 

.20 

.10 

.30 

.11 

.16 

.17 

.22 

.15 

.11 

.12 

4.46 

NINO 

62 

57 

77 

95 

53 

23 

85 

95 

17 

22 

27 

5* 

86 

27 

*29 

10 

24 

6 

7 

5 

7 

15 

56 

29 

2 

2 

14 

72 

103 

42 

1205 

9* 

97 

8B 

91 

93 

87 

71 

84.0 

MIN 

68 

66 

62 

61 

66 

65 

66 

67 

68 

'  1 

70 

70 

65 

65 

63 

62 

61 

63 

63 

67 

69 

69 

58 

53 

57 

57 

66 

" 

43 

42 

62.5 

•       •  • 

OULF 

06 

FAIRMOPE  7  NE 

EVAP 

.22 

.IB 

.13 

.13 

.01 

.16 

.26 

.13 

.16 

.16 

.16 

.17 

.19 

.19 

.19 

.20 

.16 

.21 

.12 

.21 

•  26 

.15 

.25 

.16 

.17 

.18 

.09 

.16 

5.066 

MAX 

93 

SB 

88 

65 

82 

72 

88 

89 

89 

90 

68 

90 

89 

92 

92 

92 

93 

91 

95 

92 

91 

95 

88 

69 

88 

90 

92 

85 

75 

79 

88.3 

MIN 

71 

65 

65 

69 

70 

69 

69 

72 

71 

70 

70 

70 

69 

66 

65 

62 

65 

65 

70 

70 

70 

75 

62 

61 

60 

63 

69 

60 

43 

45 

65.7 
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STATION 


STATION 

INDEX  NO. 

1  DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  fj 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

j    TEMP.  1 

1  PBECIpTj 

< 

SPECIAL 

ABBEVILLE  1  NNW 

HENRY 

JOHN  S  RICHSURO  1 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34  13 

87  11 

799 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

0140 

07 

1 

32  14 

87  2S 

175 

SIDNEY  J*  HARDY •  SR. 

ALBERTVILLE  2  SE 

MARSHALL 

5A 

ALA.  COMMUNITY  NETWORK 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

TALLAPOOSA 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVlLLE 

MRS*  CHERRY  J.  HERNOON 

ANDALUSIA  1  NH 

COVINGTON 

ANNISTON  FAA  AP 

CALHOUN 

FED.  Aviation  agency 

MRS*  DORA  R.  DAVIS 

GEoRGE  M.  BURNS 

ASHVILLC  4  W 

ST.  CLAIR 

JOHN  I.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0399 

01 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

0*07 

07 

8 

87  31 

294 

4P 

C  H 

AUBURN  )  $M 

LEE 

3?  34 

AUTAUGA 

J.  B.  NE 1 GHBORS 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OROVER  W.  WOODWARD 

LIMESTONE 

AUBURN  UNIVERSITY 

MISS  CLARA  R*  OLIVE 

BESSEMER  3  SSM 

JEFFERSON 

JAMES  E.  MC  CRAVT 

BEXAR 

0790 

03 

MAR 1 ON 

13 

34  10 

88  07 

570 

OSCAR  W.  lOCKRIDGE 

BILLINOSLEY  I  SE 

0823 

AUTAUGA 

1 

32  39 

86  42 

420 

6A 

JOHN  Ra  Thomas 

BIRMINGHAM  H8  AP 

02 

JEFFERSON 

MID 

HJ 

u.s>  weather  bureau 

MARSHALL 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEV 

CRENSHAW 

R.   E.  HENDERSON 

6REWT0N  3  SSE 

ESCAHSIA 

MRS.  CLARA  T.  PCAVY 

BRIDGEPORT  2  N 

JACKSON 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

8R00KW00D 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDIDGE 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  S« 

SHEL8Y 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32  02 

87  20 

225 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

1315 

07 

13 

31  55 

87  59 

93 

TALLAPOOSA 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

MRS  ANNA  hAE  GARRISON 

CHEROKEE 

DON  R>  WATSON 

huey  colbuRn 

CHATOM  3  H 

WASHINGTON 

H 

GRADY  C>  YOUNG 

CHILDERS6URG 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILDERSBURO  WTR  PLANT 

TALLADEGA 

CLAIBORNE 

MONROE 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

)2  »1 

86  38 

580 

TA 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  28 

596 

BA 

8A 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

AGNES  C*  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

e*  W.  APPLE TON  1 

COLUMBIA 

HOUSTON 

INACTIVE  8/1/66  1 

CORDOVA 

MRS*  C*  GRESHAH  , 

COTTONTON 

HUGH  S.  KITE  | 

CUBA 

SUMTER 

REUBEN  P.  HARRIS  1 

DADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OADEVILLE  Z 

212<> 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

730 

6A 

DECATUR 

MORGAN 

ROSS  A.  HAWKINS 

MRS  VERNA  B.  LANDERS  1 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MARENGO 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

FED*  AVIATION  AGENCY 

HOUSTON 

DOUBLE  SPRINGS 

WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

800 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

86  04 

195 

7A 

ARTHUR  C*  BRUNSON 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

252 

MRS*  BELLE  BERRY 

ENTERPRISE  3  NW 

07 

7A 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

BARBOUR 

EVERGREEN 

CONECUH 

W.  DAVE   SIMONTON  i 

FAIRhOPE  2  NE 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.   JR.  . 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE  1  N 

EDGBERT  M.  HARDIN 

FAYETTE 

FAYETTE 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

LAUDERDALE 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

3024 

06 

LOWNDES 

6 

31  59 

86  35 

503 

7A 

WOOOROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3035 

OS 

88  01 

10 

8P 

8P 

:  " 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

3*  27 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

MONROE 

MRS*  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

SO.  NATURAL  GAS  C0> 

GAINESVILLE 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

REBECCA  Campbell 

GEORGIANNA 

BUTLER 

T.  E.  MASON 

CILBERTOWN 

330S 

01 

13 

31  53 

88  20 

12E 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

walker" 

ALABAMA  POWER  CO. 

3511 

06 

32  42 

87  36 

22C 

6P 

6P 

N.  HAHNER  C0B6S 

3519 

07 

31  50 

86  38 

5P 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

08 

30  17 

87  41 

( 

7A 

GILBERT  w,  MELCHER 

GUNTERSVI LLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

578 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

605 

TVA-765 

3620 

03 

2 

87  37 

910 

6A 

RADIO  STATION  WJSB 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

13 

34  06 

87  59 

518 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HAYNEVILLE 

3749 

06 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  36 

180 

8A 

MISS  ANNE  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

07 

5 

31  21 

85  20 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

05 

11 

33  39 

85  36 

650 

6t 

CITY  OF  HEfLlN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1] 

85  24 

1175 

8A 

THOMAS  J.  hIART 

HODGES 

01 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

845 

7A 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  we  AP 

01 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

600 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

07 

CLARICE 

13 

31  31 

87  53 

210 

7A 

T*  H.  GAILLARD.  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

4201 

CALHOUN 

33  48 

690 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  <•  N 

03 

WALKER 

33  54 

87  16 

52! 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 
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STATION 

1     INDEX  NO.  1 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

1   DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

'  PRECIP.  1 

ol 

> 

u 

SPECIAL  j 

JORDAN  0AM 

ELMORE 

ALABAMA  PQWER  CO* 

MNSTON 

4431 

0^ 

COFFEE 

ic 

31  14 

86  11 

270 

J.  L.  KIMBRO 

4502 

CHAMBERS 

4 

32  54 

85  24 

830 

5P 

'a 

CLARENCE  H.  FINCHER 

0' 

LEES8URG 

MAO 1  SON 

MARION  1  N 

5108 

PERRY 

2 

32  38 

87  18 

210 

7A 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5116 

06 

DALLAS 

3 

32  27 

87  13 

202 

7A 

R.  L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

3 

32  28 

87  13 

200 

6P 

0- 

*P 

MERIZ  PONDV ILLC  TOWER 

MILSTEAD 

MACON 

JAMES  M.  WALKER 

MINTER  3  NW 

DALLAS 

HENRY  J.  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

1 

32  48 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

08 

9 

30  41 

88  15 

211 

MID 

MID 

■ 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP 

MONTGOMERY 

MOULTON 

LAWRENCE 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

HISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

! 

31  20 

85  36 

220 

7A 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

870 

» 

7A 

7A 

li 

JEFFERSON 

PERRYVILLE 

petehman 

MONROE 

MRS.  M1NTA  EDDINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

32  30 

85  01 

570 

8A 

8A 

■  H 

PHENU  CITY  WATER  WKS 

PI CKENSVl LLE 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

165 

7A 

MONTGOMERY 

PLANTERSV 1 LLE  2  SSE 

AUTAUGA 

AUTAUGA 

REFORM 

PICKENS 

CURRY  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

31  22 

86  32 

180 

7A 

WILLIAM  GODWIN 

6942 

07 

31  22 

86  31 

190 

ROBERT  SDALE  1  E 

ROCKFORO  2  NNW 

RUS5ELLVI LLE  2 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

JEFFERSON 

MRS.  M.   W.  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

RADIO  STATION  WCR 1 

SEALE 

7328 

07 

RUSSELL 

4 

32  IB 

85  10 

394 

5P 

SP 

H 

INACTIVE  12/3/65 

7366 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

07 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

LEROY  GATES 

CHILTON 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSSY  £kP  5TATI0N 

CHILTON 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOw  DAM 

8215 

05 

ELMORE 

u 

32  32 

85  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

8259 

01 

MAO I  SON 

12 

34  54 

750 

85  59 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MID 

MID 

FED.  Aviation  agency 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8403 

06 

11 

32  23 

420 

5P 

UNION  SPRINGS 

8438 

32  08 

85  43 

455 

8A 

8A 

LESTER  L.  REEDER 

UNIONTOWN 

1 

32  26 

87  31 

265 

VALLEY  HEAD 

8469 

oz 

34  34 

85  37 

1040 

7A 

■I 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

190 

5P 

5P 

MRS.  LEILA  H.  WHEELER 

WADLEY 

8605 

05 

RANDOLPH 

U 

33  08 

85  34 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

8637 

01 

87  12 

205 

7A 

WALNUT  GROVE 

8648 

E  TOW AH 

2 

34  04 

86  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR 

8668 

JEFFERSON 

2 

33  49 

7A 

CHARLES  A.  ^HARITT 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

oe 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

458 

5P 

5P 

RICHARD  0.  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

8809 

03 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

7 

32  33 

86  13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

5P 

7A 

MRS.  VELMA  Gt  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

7A 

W.   W.  COINEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

05 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

355 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 
 J 

t    DRAmAGE  CODE:     1-ALABAMA  2-BLACK  WARRIOR  3-CAHABA  4-CHATTAHOOCHEE  5-CHOCTAWHATCHEE  B-CONECUH  7-CXX3SA  8-ESCAMBlA  9-CULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA   12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1967 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  AdministratloD  State  Climatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,    RFD  2.    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained   in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  Id  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"   table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  la  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .     Max  and  mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Suow  on  Ground"  table  are  tbe  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllraatologlcal  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  tbe  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table.    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+■    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  f  or  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  tbe  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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2 

2 

HIGHLAND  HOME 

77.0 

49.4 

63.2 

-  4.1 

88 

8 

36 

19 

115 

0 

0 

° 

0 

3,36 

1.38 

1.70 

3 1 

.0 

0 

4 

3 

1 

OZARK   6  NNW 

78.0 

51.2 

64.6 

-  3.9 

90 

7 

41 

29. 

75 

1 

0 

° 

0 

4,1  1 

2.48 

2.86 

31 

.0 

0 

4 

2 

1 

PhENIX  CITY   2  NNW 

76.8 

63, OM 

85 

7* 

106 

0 

0 

0 

0 

2,36 

.96 

31 

•  0 

0 

4 

2 

0 

THOMASVILLE 

75.5 

48.8 

62.2 

-  4.5 

86 

I 

39 

20. 

122 

0 

0 

0 

0 

8,99 

6.45 

5.80 

3  1 

a  0 

0 

4 

3 

2 

TROY 

61. 7M 

—   2  4 

9 1 

7 

38 

26* 

87 

1 

0 

0 

0 

2,33 

1.98 

9 

.  0 

whatley 

79. U 

4  3.5 

61.3 

90 

7 

30 

26 

132 

1 

0 

3 

0 

8.70 

6.16 

3  1 

,0 

0 

3 

2 

2 

DIVISION 

63.0 

-  4.3 

4.82 

2,72 

,0 

*       «  » 

GULF  08 

BAY  MInETTE 

79.9 

53.4 

66.7 

90 

42 

19 

40 

1 

0 

0 

0 

6. 68 

J  7 

,0 

0 

6 

3 

2 

CODEN 

81.0 

51.2 

66.1 

89 

6 

38 

19 

45 

0 

0 

0 

0 

7.26 

4.03 

30 

.0 

0 

3 

3 

3 

F A  I RHGPE   2  NE 

78.6 

53.1 

65.8 

-  3.5 

88 

8 

40 

1 9 

49 

0 

0 

0 

0 

7,00 

3.96 

3.10 

30 

,0 

0 

6 

4 

3 

FORT  MORGAN 

78.3 

61.1 

69.7 

86 

5 

45 

19 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

79.3 

54.0 

66.7 

-  3.2 

88 

6* 

42 

19 

0 

0 

0 

0 

6.69 

3.66 

4,25 

30 

.0 

0 

4 

2 

2 

ROBERTSDALE  1  E 

79.8 

48.6 

64.2 

89 

7 

35 

27. 

83 

0 

0 

0 

0 

6.09 

2.96 

4.29 

31 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

66.5 

-  2.9 

6.74 

3.83 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

91 

DATE 

07 

LOWEST  TEMPERATURE 
RUSSELLVILLE  2 

25 

DATE 

29* 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
THOMASVILLE 

8.99 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
FLORENCE 

1.72 

GREATEST   1  DAY  PRECIPITATION 
JACKSON 

6,87 

DATE 

31 

See  Reference  Notes  Following  Stolion  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


NORTHERN  V«LlEr  0 

•IHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
OECaTuR 
EALKVILLE   I  N 
FLORENCE 

HOOVES 

MUNTSVILLE  AP 
MADISON 
MOulTON  2 

MUSCLE  SMOALS  FAA  AP 

NEn  market  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
mATERLOO 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSU 
BIRMINGHAM   MB  AP 
60A2 

BRIOOEPOHT  2  B 

COllINSVILLE 
FORT  PAYNE 
SARDEN  CITY 
&UNTERSVILLE 
LEEDS 

MAOELLA 
ONEONTA 

PALMERDALE  2  M 
SAINT  BERNARD 
SANO  MT   SUBSTA  AU 

SAYRE 

SC0TT5B0R0 
VALLEY  MEAD 
WARRIOR 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEY   3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  OAH 
BILLINGSLEY   1  SE 

BROOKMOOD 
CARBON  HILL 
CENTHEvlLLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROO 

FAYETTE 

GORGAS 

MALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  «  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

TMORSBY  EKP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAH 
VERNON 

NEST  BLOCTON 
aINFIELD  2  Sb 


EASTERN  VALLEY  0*. 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  ki 
CALERA  2  Sh 
CENTRE  5  SM 
CHILDERSBURG 

CHILOERSBURG  HTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  S« 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY  1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  5  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SM 

CAMP  HILL  2  NM 

DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGhTOnER 

jordan  dam 
lafayette 

martin  dam 
opelIka 

rockford  2  nnm 
rock  mills 

TMURLOm  dam 

WAOLEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


3.20 
3. SB 
4.29 


4. AO 

3.60 
3.77 


2.96 
2.46 
3.74 
4.06 


2.S7 
2.97 
2.46 

3.60 
2. OS 
3.66 
2,S6 
2.S6 

3.02 
2.70 
2.41 


2.20 
3.4S 
2.3a 

s.es 


2.S9 
3.92 
3.92 
2.90 


18     19     20  I  21 


22     23     24     25  I  26  I  27~  28  |  29  |^  31 


.67 


.161 


.B3 
.06  1.27 
.01   1.27  l.Gtl 

.92 
.11  .60 

1.69 
.07  1.20 
.63 


.87 
.64 
.73 


1.00 
2.19 
.2B  .29 

1.03  1.03 


3.09 
3.99 
3.34 


3..  (.fot.nc.  no*«  (oflowiivj  Suiion  tod*. 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


PRAIRtE 


06 


CubA 

DAYTON 

DEMQPOLIS  LOCK  AND  DAH 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
HAYNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION   I  N 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS   1  SSM 
MILSTEAD 
HINTER  3  NM 
MONTGOMERY  Hd  AP 

OHRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTLE 

TU5KEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOKN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


6.68 

2.65 
2.67 


5.50 
3.51 
2.20 


1.50 
1.23 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE    I  NNW 
ALbERTA 

ANDALUSIA    I  NW 
ATMORE   I  Sw 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREwTON  3  SSE 
BRUNOIOGE 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

ELbA 

ENTERPRISE  3  NW 
EUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVLRGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GRtENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KIN5T0N 
LOUI SVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NEwTON 
OZARK   6  NNW 
PHENIX  CITY  2  NNw 

PINE  APPLE 
PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
5LUC0M6 
THOMASVILLE 

TROY 

•.ALLACE  2  E 
wHATLEY 


6.91 
1.78 
7.43 


2.36 

3.27 
7.75 
5.94 
7,48 
8.99 

4,39 


.12 
1.15 
3.22 
.88 
.94  2.72 

1.97 
2.15 
.89 
.15 


.90 
.22 
3,70 


.96 
T 

l.OI 


GULF 

BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE   2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 


.48 
.12  .57 


2.74 
2.00 
2.04 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number 

of  days  vnth  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

>  III 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID          6   Am        NOON        6  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

1 

o 

BIRMINGHAM  Wt>  AIRPORT 

9 

0.9 

6.2 

25 

NW 

24 

87 

90 

47 

71 

2 

1 

2 

1 

2 

0 

8 

75 

3.7 

HUHTSVILLE   WB  AIRPORT 

15 

1.7 

7.1 

29++ 

31 

24 

73 

75 

48 

55 

0 

2 

2 

3 

1 

0 

8 

3.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9 

1.8 

6.9 

28++ 

14 

30 

83 

85 

48 

63 

1 

2 

2 

0 

1 

1 

7 

3.5 

MONTGOMtRY  Wb  AIRPORT 

9 

0.4 

5.0 

21 

W 

24 

85 

90 

48 

58 

2 

1 

2 

2 

2 

0 

9 

73 

3.5 

Sm  tcfeicnce  nott-s  lollowing  Siatjon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month  a 


3 

* 

s 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1 

17  i 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22  ' 

23  ^ 

24 

25 

26 

27 

28  ' 

29  ' 

30  ' 
30 

31 

Atw 

NORTHERN  VALLEY 

0 1 

ATHENS  2 

MAX 

71 

eo 

8S 

8* 

as 

a6 

S9 

72 

62 

84 

68 

64 

65 

72 

78 

80 

73 

76 

70 

65 

66 

71 

71 

74,6 

MIN 

Al 

*' 

68 

♦8 

95 

96 

96 

3^ 

38 

50 

50 

35 

33 

38 

34 

50 

39 

35 

48 

30 

39 

53 

54 

44,0 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

79 

83 

84 

83 

84 

85 

85 

82 

69 

65 

64 

71 

79 

84 

64 

78 

75 

64 

64 

72 

74 

74 

79 

73 

70 

71 

66 

65 

71 

62 

6« 

74,3 

HIN 

*2 

50 

48 

49 

58 

48 

39 

'* 

36 

40 

5 1 

92 

57 

53 

50 

37 

34 

40 

36 

42 

93 

42 

36 

45 

31 

40 

52 

55 

45,4 

DECATUR 

MAX 

70 

80 

85 

85 

84 

65 

86 

85 

76 

65 

60 

63 

64 

62 

83 

85 

80 

68 

64 

64 

73 

71 

76 

79 

73 

63 

72 

65 

70 

73 

65 

74,0 

HIN 

39 

40 

50 

51 

52 

53 

58 

54 

92 

40 

37 

39 

40 

41 

44 

53 

55 

5 1 

43 

35 

39 

37 

36 

45 

44 

36 

38 

33 

36 

39 

97 

44,2 

PALKVILLE   I  N 

MAX 

71 

81 

84 

84 

84 

65 

86 

85 

72 

61 

61 

62 

70 

80 

89 

83 

79 

68 

64 

63 

71 

74 

75 

76 

73 

62 

70 

65 

65 

72 

66 

73.5 

MIN 

34 

41 

46 

48 

48 

48 

54 

56 

50 

38 

34 

33 

38 

40 

54 

56 

55 

49 

34 

33 

33 

34 

34 

47 

40 

35 

36 

31 

31 

39 

94 

42,0 

Florence 

MAX 

82 

85 

86 

85 

88 

69 

86 

81 

67 

67 

64 

75 

83 

65 

86 

79 

79 

67 

68 

75 

77 

78 

82 

75 

69 

72 

71 

70 

75 

69 

69 

76,6 

MIN 

*6 

50 

52 

50 

50 

56 

58 

58 

45 

48 

34 

37 

43 

53 

94 

59 

53 

47 

35 

*1 

36 

43 

54 

40 

37 

50 

32 

42 

50 

96 

46,6 

huntsville  we  ap 

MAX 

78 

83 

83 

83 

84 

89 

66 

73 

67 

69 

63 

70 

81 

84 

65 

82 

69 

65 

64 

71 

74 

76 

78 

74 

70 

66 

65 

70 

63 

64 

73,6 

MIN 

50 

5 1 

5a 

60 

60 

45 

41 

38 

40 

43 

54 

55 

64 

92 

44 

37 

43 

38 

46 

53 

39 

39 

39 

34 

42 

54 

57 

*7,  1 

MADISON 

Max 

79 

84 

83 

84 

64 

85 

65 

81 

66 

66 

62 

70 

80 

83 

85 

78 

76 

64 

63 

71 

73 

74 

79 

73 

70 

66 

65 

71 

63 

64 

74,2 

MIN 

<.<. 

5 1 

^' 

5  3 

56 

59 

60 

47 

36 

34 

36 

44 

54 

55 

61 

54 

50 

35 

36 

43 

37 

47 

56 

39 

37 

49 

33 

41 

52 

56 

47,1 

MOULTON  2 

MAX 

82 

86 

85 

85 

87 

86 

85 

77 

67 

64 

66 

72 

62 

85 

84 

79 

74 

69 

69 

73 

76 

77 

79 

72 

69 

71 

65 

67 

73 

65 

65 

75,2 

MIN 

43 

47 

50 

48 

48 

55 

56 

53 

46 

36 

34 

36 

41 

56 

54 

56 

49 

49 

36 

33 

41 

35 

40 

95 

41 

36 

51 

31 

38 

51 

57 

45,4 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

80 

85 

85 

84 

66 

66 

87 

72 

62 

64 

63 

70 

82 

65 

86 

81 

66 

69 

69 

74 

74 

79 

80 

75 

62 

71 

64 

65 

72 

63 

64 

74,0 

MIN 

47 

50 

52 

51 

52 

57 

58 

57 

44 

41 

36 

40 

45 

55 

54 

60 

53 

44 

38 

36 

42 

38 

44 

55 

41 

39 

40 

33 

41 

52 

55 

46,8 

NEW  market  2 

MAX 

7» 

81 

82 

82 

82 

85 

84 

66 

65 

61 

69 

77 

62 

76 

72 

72 

62 

69 

72 

73 

75 

75 

71 

69 

69 

70 

70 

65 

65 

72,9 

MIN 

40 

4 1 

43 

46 

46 

55 

60 

44 

37 

32 

36 

37 

52 

64 

55 

50 

33 

32 

40 

32 

40 

59 

42 

34 

49 

30 

36 

55 

53 

43,9 

RED  BAY 

MAX 

75 

83 

87 

86 

85 

79 

89 

88 

72 

69 

66 

66 

75 

84 

87 

86 

80 

66 

65 

67 

75 

78 

76 

82 

73 

67 

73 

65 

69 

75 

65 

75,6 

MIN 

43 

50 

52 

55 

55 

57 

61 

61 

45 

49 

36 

36 

*l 

53 

60 

60 

53 

46 

37 

37 

43 

49 

45 

52 

43 

42 

44 

36 

39 

46 

51 

*7,5 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

84 

63 

S3 

62 

85 

84 

71 

67 

64 

63 

71 

78 

83 

82 

76 

67 

64 

64 

70 

73 

79 

77 

73 

61 

69 

65 

64 

70 

64 

63 

72,8 

MIN 

42 

50 

49 

50 

48 

57 

57 

42 

41 

34 

38 

40 

40 

52 

52 

51 

42 

34 

33 

40 

36 

43 

54 

36 

37 

37 

33 

39 

38 

38 

43,0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

73 

80 

85 

83 

84 

85 

87 

83 

82 

62 

64 

64 

80 

60 

84 

82 

76 

75 

65 

69 

70 

79 

76 

78 

70 

64 

70 

63 

68 

71 

64 

74,6 

MIN 

30 

40 

40 

42 

42 

43 

50 

49 

39 

33 

29 

29 

34 

37 

45 

46 

52 

46 

30 

29 

29 

29 

30 

34 

39 

30 

33 

25 

25 

47 

52 

37.2 

WATERLOO 

MAX 

80 

83 

86 

85 

85 

90 

67 

78 

66 

65 

65 

73 

81 

64 

85 

76 

67 

66 

61 

73 

76 

77 

80 

76 

73 

74 

65 

73 

75 

64 

65 

79,3 

•  • 

* 

MIN 

43 

41 

46 

65 

46 

51 

52 

53 

38 

35 

26 

31 

38 

50 

47 

59 

5 1 

46 

26 

32 

34 

58 

35 

30 

51 

26 

29 

91 

50 

61.9 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

68 

78 

82 

83 

82 

82 

83 

83 

73 

67 

68 

61 

69 

82 

61 

82 

77 

66 

62 

61 

68 

72 

73 

77 

75 

60 

69 

65 

63 

73 

62 

72,5 

MIN 

34 

42 

48 

52 

52 

52 

60 

56 

52 

41 

37 

37 

41 

43 

54 

58 

60 

48 

41 

37 

37 

40 

40 

50 

46 

40 

42 

36 

36 

43 

49 

45,3 

BESSEMER  3  SSh 

MAX 

79 

84 

82 

84 

84 

85 

85 

80 

70 

76 

67 

74 

81 

84 

62 

61 

73 

66 

65 

71 

77 

75 

78 

76 

70 

70 

72 

66 

72 

63 

68 

75,5 

MIN 

39 

44 

47 

4e 

51 

51 

55 

60 

57 

38 

36 

43 

41 

51 

52 

59 

50 

48 

32 

32 

39 

37 

41 

59 

44 

33 

44 

3 1 

38 

55 

59 

45,6 

BIRMINGHAM  MB  AP 

MAX 

80 

83 

83 

84 

83 

65 

65 

80 

70 

74 

66 

73 

79 

83 

63 

83 

70 

66 

65 

71 

77 

79 

79 

77 

64 

70 

70 

66 

72 

66 

68 

75,2 

MIN 

43 

49 

5 1 

50 

5  1 

54 

57 

56 

45 

41 

37 

43 

45 

52 

53 

59 

49 

40 

35 

36 

41 

41 

48 

56 

38 

37 

39 

33 

39 

57 

55 

46.  1 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

81 

85 

84 

84 

65 

86 

83 

80 

69 

69 

68 

73 

80 

84 

63 

82 

71 

67 

65 

70 

75 

74 

77 

76 

■^5 

70 

69 

66 

70 

66 

63 

75.2 

MIN 

40 

47 

50 

49 

49 

53 

57 

60 

50 

36 

31 

36 

35 

49 

50 

56 

57 

48 

35 

30 

36 

32 

39 

52 

38 

30 

40 

28 

31 

42 

55 

«3.3 

guntersville 

MAX 

80 

84 

85 

85 

65 

67 

88 

83 

74 

71 

68 

74 

83 

66 

65 

82 

75 

65 

65 

75 

76 

76 

78 

76 

72 

74 

72 

66 

73 

69 

63 

76.7 

MIN 

44 

5  I 

52 

53 

53 

57 

60 

59 

55 

*2 

4 1 

44 

53 

55 

58 

55 

49 

40 

39 

42 

40 

48 

53 

43 

36 

49 

34 

39 

50 

56 

48,1 

ONEONTA 

MAX 

70 

79 

84 

83 

84 

83 

85 

85 

72 

69 

69 

65 

73 

80 

81 

82 

79 

67 

65 

64 

72 

76 

75 

76 

76 

63 

71 

69 

70 

71 

65 

74,4 

MIN 

35 

35 

47 

46 

47 

47 

53 

53 

55 

39 

37 

39 

39 

45 

49 

57 

48 

34 

32 

35 

37 

45 

'* 

33 

36 

32 

3 1 

36 

53 

41,5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

70 

79 

84 

82 

64 

83 

84 

64 

!? 

66 

68 

61 

71 

80 

84 

84 

78 

67 

63 

62 

71 

74 

75 

60 

72 

62 

70 

65 

64 

71 

65 

73,4 

MIN 

35 

43 

50 

50 

50 

52 

56 

56 

92 

39 

38 

39 

4  I 

44 

50 

53 

55 

48 

35 

35 

35 

39 

38 

*2 

35 

35 

31 

45 

53 

*3,5 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

77 

80 

80 

82 

81 

63 

82 

74 

65 

67 

63 

69 

76 

62 

80 

76 

67 

65 

61 

67 

72 

72 

75 

74 

70 

67 

64 

62 

66 

67 

58 

71.8 

MIN 

42 

51 

53 

50 

51 

50 

57 

58 

53 

36 

40 

41 

55 

56 

56 

55 

48 

38 

40 

34 

41 

55 

42 

36 

47 

32 

36 

47 

53 

46,1 

SCOTTSBORO 

MAX 

MIN 

VALLEY  HEAD 

MAX 

67 

76 

82 

81 

81 

82 

82 

64 

64 

t>** 

66 

63 

70 

76 

80 

80 

70 

64 

61 

60 

67 

73 

74 

73 

72 

58 

66 

65 

62 

66 

59 

70.7 

•  • 

• 

MIN 

32 

33 

44 

44 

44 

45 

54 

54 

54 

36 

3 1 

31 

34 

35 

41 

54 

60 

46 

30 

30 

30 

30 

34 

54 

38 

30 

31 

28 

27 

32 

50 

39,3 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

80 

85 

84 

83 

85 

86 

85 

80 

69 

67 

76 

67 

75 

62 

86 

84 

86 

67 

65 

66 

71 

81 

77 

76 

75 

69 

70 

67 

73 

65 

65 

75,7 

MIN 

42 

52 

51 

" 

54 

56 

58 

55 

41 

40 

42 

47 

46 

51 

60 

57 

56 

50 

37 

37 

42 

" 

42 

40 

37 

37 

35 

32 

40 

50 

60 

46.7 

BANKHEAD  LOCH  AND 

DAM 

MAX 

72 

79 

83 

83 

84 

83 

86 

87 

87 

72 

76 

74 

76 

84 

86 

85 

80 

64 

66 

67 

74 

79 

71 

82 

77 

66 

72 

70 

70 

75 

61 

76,5 

MIN 

37 

45 

52 

52 

53 

53 

55 

55 

55 

42 

39 

38 

41 

47 

53 

5 1 

54 

46 

34 

35 

38 

41 

41 

43 

46 

36 

35 

34 

34 

42 

55 

44,6 

CENTREvULE 

MAX 

72 

80 

85 

82 

86 

86 

87 

87 

81 

70 

78 

70 

78 

83 

85 

83 

83 

65 

68 

72 

73 

81 

80 

79 

78 

67 

72 

72 

69 

73 

66 

77,  1 

MIN 

37 

39 

46 

49 

49 

48 

50 

53 

59 

41 

39 

39 

43 

43 

48 

50 

55 

50 

34 

34 

34 

39 

43 

47 

33 

34 

33 

33 

36 

59 

43.3 

CLANTON 

MAX 

71 

79 

83 

82 

84 

65 

86 

65 

77 

69 

75 

66 

75 

81 

84 

60 

82 

67 

68 

66 

71 

79 

76 

77 

78 

65 

71 

72 

69 

71 

65 

75,5 

MIN 

38 

40 

47 

49 

50 

51 

52 

58 

56 

41 

40 

42 

43 

45 

49 

51 

58 

49 

36 

34 

36 

40 

42 

46 

49 

35 

36 

35 

35 

42 

58 

44,7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

69 

77 

80 

79 

81 

62 

84 

81 

73 

69 

66 

62 

69 

77 

81 

82 

77 

61 

62 

62 

70 

75 

73 

77 

69 

62 

66 

64 

65 

70 

64 

71,8 

MIN 

34 

49 

49 

50 

51 

51 

56 

57 

48 

39 

35 

35 

42 

44 

52 

58 

54 

47 

34 

'* 

39 

40 

42 

43 

41 

36 

36 

32 

39 

49 

53 

44,0 

FAYETTE 

MAX 

81 

88 

87 

87 

87 

68 

86 

80 

74 

79 

70 

76 

84 

84 

86 

64 

75 

66 

69 

75 

70 

60 

82 

75 

69 

72 

70 

66 

76 

69 

77 

77,6 

MIN 

33 

44 

46 

47 

47 

49 

51 

50 

49 

36 

34 

41 

40 

45 

46 

55 

5  3 

32 

35 

62 

43,6 

HALEVVILLE 

MAX 

73 

80 

84 

82 

S3 

85 

63 

85 

76 

69 

66 

65 

72 

79 

83 

83 

77 

60 

65 

65 

71 

77 

75 

76 

70 

63 

71 

66 

67 

70 

67 

73,9 

MIN 

35 

44 

49 

50 

50 

90 

55 

57 

47 

40 

35 

35 

43 

45 

50 

53 

54 

50 

33 

33 

39 

40 

40 

49 

41 

38 

38 

32 

32 

45 

55 

43,5 

HAMILTON  3  S 

MAX 

73 

82 

86 

as 

89 

S6 

87 

89 

75 

64 

66 

66 

75 

61 

89 

84 

61 

63 

66 

66 

73 

80 

79 

81 

75 

65 

73 

66 

70 

75 

65 

75,6 

HIN 

31 

39 

42 

43 

44 

45 

49 

51 

41 

39 

31 

31 

37 

39 

45 

45 

54 

48 

29 

29 

30 

33 

33 

34 

39 

33 

33 

27 

27 

36 

54 

38,3 

JASPER  4  N 

MAX 

79 

83 

81 

83 

83 

85 

84 

87 

67 

69 

64 

69 

77 

80 

81 

78 

71 

62 

62 

68 

73 

71 

76 

71 

66 

68 

67 

65 

70 

65 

67 

73,4 

HIN 

38 

43 

47 

46 

47 

51 

51 

52 

53 

36 

34 

41 

39 

46 

47 

53 

51 

46 

32 

31 

36 

35 

36 

51 

42 

30 

38 

29 

32 

47 

42,9 

Soo  Rol«rence  Noles  Following  Suiion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

OCTOBER 


Station 


Oi  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

.6, 

"I 

18 

19 



20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

MAX 
MIN 

91 
*0 

85 
44 

84 
47 

86 
49 

87 
48 

87 
48 

68 
52 

79 
55 

74 
57 

77 
43 

71 
41 

77 
43 

83 
43 

87 
50 

82 
50 

63 
54 

75 
56 

70 
52 

66 
46 

74 
42 

az 

38 

83 
41 

78 
43 

82 
54 

Tl 
48 

71 

34 

75 
36 

Tl 

39 

72 
34 

62 

46 

71 
61 

77.9 
46.3 

MAX 

MIN 

78 

83 

50 

82 
52 

84 

55 

84 

55 

85 

55 

87 
56 

77 
59 

72 
57 

76 
42 

71 
39 

75 
46 

84 
46 

84 
51 

84 
54 

80 
59 

76 
54 

66 
49 

65 
39 

71 
39 

79 
44 

76 
46 

77 
52 

77 
56 

74 

43 

70 
38 

73 
47 

71 
39 

71 
39 

70 
53 

69 
66 

76.5 
48,8 

MAX 
MIN 

80 
43 

85 
49 

82 
52 

83 
53 

85 
53 

86 
54 

85 
56 

60 
61 

69 
46 

77 
41 

67 
40 

75 
47 

82 
46 

66 
51 

84 
53 

81 
57 

67 
50 

65 
44 

66 
37 

71 
37 

61 
42 

77 
45 

79 
42 

76 
59 

t\ 

69 
37 

70 
44 

67 
35 

73 
38 

65 
60 

69 

63 

75.7 
47.3 

MAX 
MIN 

72 
*3 

81 
47 

86 
50 

85 
48 

85 
51 

86 
49 

86 
52 

66 
56 

61 
51 

70 
39 

75 
37 

67 
41 

76 
43 

83 
49 

86 
51 

85 
55 

62 
52 

75 
48 

67 
34 

66 
35 

73 
39 

79 
41 

77 
39 

82 
44 

78 
46 

65 
35 

73 
40 

70 
34 

69 
37 

74 
41 

79 
61 

77.4 
44.8 

MAX 
MIN 

83 
*0 

67 
43 

86 
48 

87 
45 

88 
46 

88 

50 

66 
51 

85 
57 

69 
46 

70 
37 

67 
32 

76 
41 

64 
41 

67 
48 

86 
49 

82 
54 

73 
49 

67 
47 

67 
30 

74 
31 

80 
36 

60 
37 

61 
36 

79 
47 

73 
42 

73 
33 

73 
46 

70 
29 

74 

37 

67 

58 

66 

56 

77.6 
43.4 

MAX 
MIN 

78 
*0 

84 
48 

83 
49 

84 
49 

83 
50 

86 
52 

86 
56 

70 
60 

75 
49 

75 
42 

67 
40 

72 
44 

79 
41 

63 
49 

62 
53 

80 
58 

70 
49 

66 
46 

64 
36 

71 
35 

76 
38 

75 
37 

77 
52 

79 
54 

64 
38 

70 
34 

70 
40 

66 
33 

71 

35 

72 
51 

65 
56 

74,9 
45,7 

MAX 
MIN 

S3 
37 

88 
44 

84 
46 

86 
52 

87 
51 

90 
53 

86 
54 

82 
53 

71 
60 

77 
40 

66 
36 

76 
41 

82 
41 

87 
50 

86 
54 

61 
56 

76 
56 

68 
49 

66 
32 

74 

32 

60 
41 

60 
42 

80 
46 

76 
54 

76 

52 

73 
33 

75 
42 

74 

33 

72 
31 

66 
54 

70 
50 

78.1 
45.6 

MAX 

MIN 

70 
38 

78 
46 

84 
48 

84 
46 

85 
48 

85 
52 

68 
55 

65 
57 

72 
57 

66 
44 

73 
39 

66 
41 

75 
39 

79 
44 

85 
49 

84 

52 

78 
56 

69 
46 

66 

65 
33 

71 
36 

78 
33 

75 
41 

76 
52 

79 
47 

64 

33 

71 
36 

70 
30 

66 
33 

72 
42 

65 
48 

75.1 
44.  1 

MAX 
MIN 

80 
38 

84 
44 

84 
46 

83 
47 

84 
48 

86 
49 

85 
55 

62 
54 

75 
59 

76 
39 

73 
37 

74 
44 

80 
40 

84 
48 

82 
49 

83 
54 

79 
56 

67 
49 

66 
32 

72 
32 

78 
37 

78 
36 

80 
42 

80 
50 

45 

72 
32 

72 
40 

70 
31 

72 
33 

67 
44 

69 
60 

77.2 
44.2 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

68 
36 

74 

38 

80 
44 

79 
47 

80 
48 

81 
50 

63 
52 

63 
52 

72 
55 

67 
39 

72 
38 

65 
38 

70 
40 

75 
39 

80 
47 

60 
50 

79 

58 

66 
48 

64 

39 

62 
32 

66 
33 

75 
36 

71 
37 

76 
44 

77 
46 

62 
33 

66 
32 

69 
34 

64 

32 

70 
33 

66 
49 

72.5 
41.9 

MAX 
MIN 

31 
37 

84 
41 

83 
44 

84 
45 

84 
47 

65 
49 

85 
54 

72 
53 

70 
58 

74 

38 

69 
35 

73 
41 

79 
38 

83 
45 

80 
47 

80 
56 

74 
55 

66 
46 

66 
31 

71 
32 

76 
37 

77 
35 

77 
43 

77 

55 

69 
46 

71 
31 

70 
37 

66 
30 

70 
31 

65 
54 

68 
59 

75.2 
43.6 

MAX 
MIN 

79 
*0 

79 
47 

81 
50 

84 
50 

84 
51 

85 
53 

85 
56 

75 
58 

71 
58 

74 
40 

67 
40 

72 
45 

79 
42 

62 
49 

61 
52 

60 
56 

75 
55 

66 
47 

66 
36 

70 
35 

76 
39 

75 
40 

76 
47 

78 
59 

'2 
46 

70 
34 

70 
40 

67 
34 

72 
35 

65 
52 

69 
60 

75.1 
46.7 

MAX 
MIN 

84 
40 

85 
46 

86 
45 

81 
51 

81 
54 

69 
56 

75 
37 

73 
34 

76 
38 

60 
36 

79 
56 

69 
44 

66 
29 

71 
26 

79 
32 

76 
34 

79 
43 

76 
44 

70 
28 

72 
30 

27 

MAX 
MIN 

69 
34 

77 
43 

81 
47 

81 
51 

81 
52 

82 
55 

82 
55 

83 
54 

70 
57 

68 
50 

70 
38 

63 
36 

71 
39 

76 
43 

80 
49 

78 
53 

76 
58 

67 
45 

63 
35 

62 
35 

70 
37 

75 
39 

73 
41 

76 
48 

75 
46 

62 
33 

69 
34 

68 
35 

63 
34 

69 
38 

64 
51 

72.5 
44,0 

MAX 
MIN 

71 
40 

80 
45 

86 
46 

84 
49 

86 
53 

65 
50 

87 
52 

68 
56 

79 
62 

76 
42 

74 
40 

71 
41 

77 
44 

82 
45 

84 

50 

82 
55 

84 

62 

72 
47 

70 
32 

67 
32 

72 
37 

80 
44 

81 

50 

62 
53 

82 

50 

67 

33 

72 
34 

70 
34 

69 
36 

72 
44 

65 
55 

77.3 
45.6 

MAX 
MIN 

70 
35 

78 
40 

82 
45 

80 
46 

84 
48 

85 
48 

86 
51 

85 
55 

77 
58 

69 
41 

73 
37 

68 
40 

75 
40 

80 
43 

82 
50 

80 
57 

78 
62 

67 
46 

67 
33 

65 
33 

71 
36 

78 
40 

78 
45 

76 
52 

79 
49 

65 
31 

70 
35 

69 
33 

66 
31 

70 
33 

65 
55 

74.8 
43.5 

MAX 
MIN 

72 
35 

79 
40 

77 
42 

85 
42 

84 
44 

86 
44 

68 
50 

67 
49 

70 
57 

65 
36 

73 
35 

67 
36 

73 
34 

80 
35 

82 
41 

81 

50 

80 
54 

72 
35 

74 

30 

67 
29 

70 
29 

77 
31 

79 
36 

79 
49 

70 
40 

64 

29 

70 
27 

71 
26 

65 
26 

67 
33 

64 
46 

74,8 
38,5 

MAX 
MIN 

78 
44 

83 
48 

82 
50 

84 
54 

85 
55 

85 

56 

86 
61 

76 
57 

71 
63 

75 
43 

69 
41 

75 
44 

78 
47 

83 
50 

60 
53 

80 
57 

73 
60 

69 
46 

66 
39 

70 
37 

79 
43 

76 
43 

77 
49 

80 
55 

72 
49 

70 
41 

70 
42 

66 
38 

70 
35 

64 

46 

66 
60 

75,4 
48,6 

MAX 
MIN 

43 

49 

51 

54 

54 

55 

56 

56 

61 

46 

48 

46 

46 

49 

52 

56 

57 

48 

49 

39 

41 

54 

51 

59 

54 

36 

38 

39 

37 

52 

60 

49.5 

MAX 
MIN 

79 
44 

82 
44 

81 
46 

85 
49 

85 
46 

87 
46 

88 
57 

76 
62 

74 
45 

78 
41 

70 
40 

75 
41 

83 
41 

84 
48 

60 
50 

82 
60 

70 
47 

69 
33 

67 
33 

74 
35 

80 
36 

78 
43 

80 
55 

60 
51 

74 

33 

72 

33 

70 
35 

66 
33 

71 
44 

69 
52 

77.0 
44.2 

MAX 
MIN 

70 
39 

79 
47 

82 
48 

81 
53 

84 
54 

82 
54 

85 
55 

84 
59 

72 
58 

67 
41 

74 
39 

67 
40 

78 
46 

80 
46 

83 
49 

79 
57 

80 
60 

66 
47 

66 
35 

65 
36 

72 
37 

78 
45 

77 
48 

76 
49 

76 

64 
36 

70 
38 

73 
37 

65 
36 

70 
40 

65 
65 

74.6 
46.2 

MAX 
MIN 

69 
32 

79 
38 

83 
42 

83 
43 

85 
45 

65 
47 

67 
46 

65 
54 

72 
62 

72 
43 

72 
38 

69 
36 

76 
40 

79 
39 

82 
44 

81 

50 

80 
55 

70 
48 

67 
32 

66 
32 

69 
32 

78 
35 

77 
44 

79 
45 

78 
50 

66 
31 

70 
32 

68 
33 

66 
30 

71 
32 

66 
46 

75.1 
41.3 

MAX 
MIN 

70 
45 

84 
51 

85 
54 

80 
53 

81 
55 

86 
54 

87 
55 

88 
65 

86 
57 

69 
44 

78 
40 

67 
45 

67 
48 

84 
48 

87 
55 

85 
56 

83 
54 

61 
55 

73 
39 

67 
37 

73 
45 

63 
49 

76 
49 

82 
53 

77 
50 

67 
38 

72 
41 

75 
39 

74 
40 

76 
55 

66 
57 

77.1 
49.2 

MAX 
MIN 

70 
38 

88 
45 

85 
48 

82 
51 

84 

50 

85 
51 

85 
51 

86 
51 

82 
57 

69 
42 

79 
42 

68 
41 

74 
46 

63 
45 

87 
50 

83 
52 

82 
55 

62 
50 

65 
36 

66 
34 

'3 
35 

82 
40 

77 
43 

80 
43 

77 
54 

66 
37 

71 
37 

72 
41 

70 
38 

75 
44 

68 
57 

76.6 
45.3 

MAX 
MIN 

73 
39 

79 
45 

85 
48 

83 
50 

85 
50 

85 
52 

Bt 

52 

87 
55 

62 
49 

70 
42 

79 
39 

69 

39 

75 
45 

85 
46 

88 
52 

65 
55 

78 
52 

58 
48 

66 
37 

67 
36 

75 
37 

82 
44 

79 
42 

82 
43 

76 
49 

66 
36 

72 
37 

70 
35 

70 
35 

75 
47 

67 
58 

76.7 
45,0 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

70 
36 

79 
42 

79 
46 

83 
49 

84 

50 

85 
50 

87 
51 

60 
60 

68 
43 

75 

43 

70 
43 

73 
44 

80 
44 

84 
48 

82 
52 

83 
55 

70 
48 

71 
37 

67 
35 

71 
34 

79 
43 

79 
43 

80 
47 

76 
51 

67 
36 

70 
35 

72 
39 

68 
36 

74 
43 

67 
58 

75.8 
44.7 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

78 
41 

83 
47 

83 
49 

84 
51 

85 
52 

65 
52 

86 
53 

83 
61 

76 
56 

76 
41 

71 
40 

74 
44 

61 
45 

84 

50 

83 
52 

63 

56 

75 
54 

68 
43 

66 
37 

71 
36 

79 
39 

77 

45 

79 
46 

77 

55 

70 

50 

70 
35 

73 

43 

66 

39 

73 

37 

62 

55 

70 
60 

76.6 
47.2 

MAX 

MIN 

72 
38 

79 
44 

11 

84 

54 

85 

52 

83 

53 

85 
54 

86 
56 

60 
58 

69 
44 

75 
43 

67 
43 

72 
46 

82 
47 

65 
51 

61 
57 

81 
56 

64 
49 

68 
37 

65 
37 

72 
37 

77 
42 

80 
49 

eo 

77 
52 

65 
37 

67 
37 

72 
43 

69 
40 

69 
42 

65 
56 

75.6 
47.1 

MAX 
MIN 

78 
44 

84 
50 

82 
53 

83 
56 

85 
54 

86 

56 

87 
58 

78 
60 

70 
54 

74 
49 

70 
46 

73 
47 

80 
46 

83 
52 

63 
55 

83 
60 

70 
52 

70 

50 

67 
43 

69 
39 

78 
43 

78 
46 

79 

50 

81 

59 

67 
46 

70 
40 

T2 
44 

67 
43 

73 
40 

65 
56 

73 
54 

76.1 
49.9 

MAX 
MIN 

81 
44 

85 
49 

85 
52 

65 
55 

86 
54 

87 
56 

88 
57 

87 
60 

79 
61 

78 

46 

77 
45 

76 
43 

80 
47 

86 
52 

85 
51 

84 
60 

80 
58 

68 
50 

69 
42 

73 
41 

82 
42 

80 
48 

62 
49 

61 
57 

77 
55 

72 
41 

75 
49 

70 
42 

76 
40 

73 
57 

68 
61 

79.2 
50,6 

PRATTVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

•  •  • 

EASTERN  VALLEY  04 
ANNISTON   FAA  AP 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SK 

CHILDERSBUR6  WTR  PLANT 
GADSDEN  GAS  PLANT 
PELL  CITY  1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 

•  •  • 
PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SN 

CAMP  HILL  2  NW 

HEFLIN 

LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 

OPELUA 

ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 

•  •  ft 
PRAIRIE  06 

DAYTON 

OEMOPOLIS  LOCX  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

LIVINGSTON 

MARION   JUNCTION   2  NE 
MINTER  3  Nh 
MONTGOMERY  WB  AP 
SELMA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


Day  Ol  Month  St 


1 

2 

3 

«  1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  j 

1 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TUSKEGEE  3  S 

MAX 

TO 

84 

85 

86 

85 

86 

90 

85 

74 

74 

74 

79 

79 

84 

81 

84 

74 

70 

66 

72 

78 

84 

79 

82 

76 

71 

70 



69 

72 

66 

70 

77.3 

MIN 

♦7 

42 

52 

53 

49 

51 

51 

40 

62 

47 

44 

43 

*2 

46 

51 

59 

60 

47 

32 

34 

36 

37 

50 

59 

51 

34 

36 

36 

40 

46 

61 

46*5 

UNION  SPRINGS 

MAX 

72 

82 

88 

84 

86 

88 

88 

90 

78 

74 

74 

72 

76 

62 

64 

80 

84 

74 

68 

66 

76 

78 

77 

79 

78 

68 

70 

69 

68 

72 

68 

77.3 

•          •  • 

MIN 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 

MAX 

75 

80 

85 

83 

65 

65 

66 

90 

89 

85 

80 

72 

75 

81 

64 

62 

64 

76 

72 

69 

75 

77 

60 

61 

80 

75 

73 

72 

70 

75 

72 

79.0 

MIN 

34 

38 

41 

45 

46 

48 

49 

48 

50 

42 

42 

46 

43 

42 

45 

50 

59 

45 

34 

33 

33 

36 

41 

46 

50 

33 

33 

39 

35 

38 

59 

42.7 

ATMORE  1  SW 

MAX 

SO 

85 

85 

86 

86 

88 

88 

67 

60 

78 

78 

79 

84 

87 

66 

84 

80 

72 

71 

73 

60 

80 

81 

80 

76 

72 

76 

75 

77 

71 

70 

79.9 

MIN 

42 

45 

49 

51 

51 

52 

53 

62 

59 

44 

49 

50 

45 

46 

51 

52 

54 

47 

37 

37 

40 

40 

45 

54 

53 

35 

43 

46 

38 

56 

60 

48.1 

BEATRICE  I  E 

MAX 

73 

80 

85 

84 

85 

86 

86 

86 

82 

70 

77 

71 

72 

84 

86 

84 

74 

65 

70 

69 

75 

60 

80 

81 

75 

68 

74 

74 

70 

76 

6e 

77.2 

MIN 

36 

42 

46 

49 

51 

50 

50 

53 

56 

40 

40 

42 

42 

44 

46 

52 

56 

49 

33 

34 

34 

40 

45 

49 

50 

33 

34 

36 

37 

52 

58 

44.6 

BRANTLET 

MAX 

MIN 

BREhTON  3  SSE 

MAX 

61 

86 

85 

87 

88 

88 

90 

85 

76 

79 

77 

77 

84 

86 

84 

86 

76 

73 

70 

75 

80 

61 

62 

80 

75 

74 

77 

72 

76 

69 

72 

79.8 

MIN 

38 

43 

46 

46 

47 

46 

60 

59 

36 

43 

46 

39 

42 

45 

49 

56 

44 

31 

30 

33 

39 

40 

51 

51 

30 

36 

36 

31 

46 

59 

43.1 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

79 

85 

83 

85 

85 

85 

87 

81 

76 

77 

73 

73 

63 

86 

84 

85 

76 

70 

70 

73 

80 

79 

61 

77 

70 

72 

75 

69 

71 

64 

70 

77.5 

MIN 

40 

44 

49 

50 

50 

51 

51 

62 

54 

4l 

41 

42 

44 

51 

52 

56 

54 

49 

34 

34 

40 

45 

44 

54 

50 

34 

44 

38 

36 

53 

57 

CHATOM  3  N 

MAX 

82 

86 

84 

65 

86 

87 

86 

85 

72 

79 

76 

75 

85 

87 

86 

83 

76 

70 

70 

so 

82 

62 

62 

62 

73 

73 

77 

76 

76 

71 

67 

79.5 

MIN 

46 

49 

52 

53 

54 

54 

52 

66 

51 

45 

44 

46 

47 

51 

52 

56 

50 

48 

38 

39 

36 

49 

47 

56 

52 

37 

50 

49 

40 

56 

55 

49.  2 

Clayton 

MAX 

70 

71 

81 

60 

82 

85 

84 

86 

77 

74 

76 

73 

79 

82 

SO 

SO 

80 

69 

69 

70 

76 

79 

76 

60 

69 

69 

70 

67 

71 

69 

75.9 

MIN 

47 

54 

57 

60 

56 

55 

59 

60 

58 

47 

47 

47 

49 

56 

58 

59 

56 

48 

40 

41 

42 

51 

55 

56 

54 

42 

46 

45 

44 

51 

57 

51.6 

DOTHAN  TAA  airport 

MAX 

83 

85 

85 

86 

87 

87 

86 

83 

76 

77 

73 

77 

82 

84 

84 

86 

72 

71 

69 

73 

79 

60 

63 

64 

72 

71 

75 

69 

76 

76 

71 

76.9 

MIN 

48 

53 

58 

56 

58 

61 

62 

67 

60 

53 

55 

56 

54 

56 

58 

64 

55 

52 

43 

45 

48 

54 

56 

64 

45 

47 

49 

52 

56 

60 

54.9 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

73 

81 

85 

84 

87 

87 

86 

89 

79 

75 

75 

72 

76 

81 

83 

82 

84 

71 

69 

67 

71 

78 

60 

79.0 

MIN 

46 

52 

53 

56 

56 

56 

57 

59 

62 

46 

47 

49 

51 

53 

56 

59 

60 

47 

40 

40 

45 

5 1 

54 

52.0 

eufaula  wildlife  ref 

Max 

79 

82 

83 

64 

87 

88 

91 

90 

80 

76 

74 

72 

76 

61 

84 

83 

65 

71 

70 

68 

73 

80 

82 

81 

88 

71 

72 

72 

70 

75 

71 

78.7 

MIN 

36 

40 

40 

46 

47 

49 

49 

52 

64 

49 

45 

45 

42 

42 

48 

56 

62 

48 

32 

32 

32 

38 

49 

50 

57 

34 

34 

36 

31 

46 

59 

44.8 

EVERGREEN 

MAX 

71 

79 

76 

86 

83 

62 

88 

89 

84 

74 

77 

73 

75 

83 

86 

83 

86 

66 

72 

69 

75 

81 

61 

82 

77 

71 

73 

73 

69 

76 

68 

77.7 

MIN 

36 

40 

46 

50 

50 

51 

51 

53 

60 

41 

41 

44 

42 

43 

45 

52 

57 

46 

34 

33 

33 

40 

44 

52 

51 

34 

36 

40 

36 

40 

58 

44.5 

FRISCO  CITY 

MAX 

73 

81 

86 

85 

85 

66 

67 

68 

63 

70 

76 

73 

75 

84 

87 

e3 

85 

65 

70 

69 

75 

81 

82 

83 

78 

70 

73 

74 

70 

76 

69 

76,2 

MIN 

40 

45 

52 

54 

54 

53 

55 

57 

58 

44 

45 

45 

46 

48 

50 

56 

54 

46 

38 

39 

40 

45 

5 1 

5  3 

52 

38 

39 

4  1 

43 

45 

57 

47.9 

GENEVA 

MAX 

72 

80 

83 

82 

65 

66 

67 

66 

80 

73 

75 

73 

74 

60 

61 

80 

62 

70 

70 

67 

70 

75 

77 

79 

60 

70 

69 

75 

67 

72 

74 

76.6 

MIN 

41 

45 

46 

51 

52 

53 

54 

59 

64 

48 

49 

51 

47 

48 

52 

56 

60 

48 

38 

38 

39 

42 

49 

5 1 

57 

39 

39 

41 

37 

52 

60 

48.6 

gilbertown 

MAX 

78 

84 

84 

63 

85 

65 

65 

62 

69 

77 

70 

73 

62 

65 

63 

81 

76 

69 

68 

73 

81 

79 

81 

79 

75 

71 

76 

77 

72 

68 

66 

77.3 

MIN 

39 

42 

47 

48 

48 

48 

49 

63 

50 

40 

42 

42 

42 

45 

49 

5  1 

51 

51 

35 

32 

37 

43 

40 

50 

49 

32 

42 

43 

32 

58 

55 

45.0 

GREENVILLE 

MAX 

78 

83 

82 

63 

84 

85 

86 

85 

76 

74 

74 

71 

61 

64 

64 

83 

81 

69 

67 

77 

79 

80 

79 

79 

78 

72 

71 

70 

74 

73 

72 

77.9 

MIN 

45 

51 

52 

55 

53 

55 

55 

60 

58 

44 

44 

46 

46 

50 

53 

56 

55 

49 

38 

40 

43 

50 

50 

56 

51 

37 

41 

40 

41 

54 

60 

49.4 

HEADLAND 

MAX 

72 

81 

!? 

86 

86 

88 

88 

89 

83 

77 

75 

72 

75 

60 

63 

82 

85 

70 

70 

67 

74 

76 

80 

60 

85 

70 

73 

76 

68 

75 

74 

76.3 

MIN 

43 

45 

51 

54 

55 

56 

56 

60 

65 

49 

48 

50 

50 

50 

52 

55 

60 

46 

42 

41 

42 

41 

53 

54 

60 

41 

42 

44 

42 

51 

58 

50.3 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

72 

80 

86 

85 

86 

85 

87 

88 

78 

71 

73 

70 

74 

63 

65 

63 

63 

69 

69 

67 

^5 

78 

60 

60 

82 

66 

72 

71 

69 

75 

66 

77.0 

MIN 

45 

48 

53 

54 

58 

57 

58 

59 

61 

43 

44 

46 

46 

53 

56 

55 

56 

48 

36 

40 

44 

50 

50 

50 

52 

42 

42 

43 

39 

45 

57 

49.4 

02ARK  6  NND 

MAX 

82 

84 

85 

87 

88 

68 

90 

79 

75 

75 

73 

77 

82 

85 

81 

82 

74 

67 

68 

73 

80 

82 

80 

61 

73 

71 

70 

70 

74 

71 

70 

78.0 

MIN 

46 

52 

54 

56 

56 

59 

56 

59 

61 

44 

46 

49 

50 

55 

54 

57 

57 

44 

42 

4  1 

47 

5  1 

52 

56 

52 

44 

46 

43 

41 

52 

61 

51.2 

PHENIX   CITY    2  NNW 

MAX 

80 

79 

83 

83 

64 

65 

65 

62 

78 

65 

75 

70 

75 

79 

82 

81 

63 

71 

75 

66 

67 

79 

80 

79 

82 

79 

76 

68 

70 

72 

68 

76.8 

MIN 

41 

48 

53 

56 

55 

55 

56 

59 

60 

47 

46 

46 

50 

51 

52 

56 

62 

48 

40 

40 

4  I 

43 

5 1 

55 

5  5 

43 

45 

38 

39 

43 

49.2 

THOMASVILLE 

MAX 

71 

77 

83 

81 

83 

63 

84 

86 

80 

67 

75 

68 

71 

82 

64 

63 

63 

59 

69 

67 

72 

79 

76 

80 

78 

66 

71 

74 

68 

75 

67 

75.5 

MIN 

44 

51 

53 

55 

56 

56 

56 

58 

56 

44 

44 

45 

49 

49 

49 

57 

53 

50 

39 

39 

41 

45 

49 

49 

52 

40 

40 

42 

43 

52 

57 

48.8 

TROY 

MAX 

81 

86 

84 

67 

88 

89 

91 

83 

76 

75 

71 

75 

82 

84 

83 

84 

75 

70 

67 

72 

80 

79 

82 

82 

70 

72 

73 

69 

74 

67 

70 

76.1 

MIN 

47 

57 

59 

56 

61 

55 

59 

62 

62 

46 

46 

47 

51 

55 

54 

60 

57 

46 

39 

38 

48 

52 

56 

52 

38 

43 

41 

46 

56 

62 

51.7 

WHATLEY 

MAX 

78 

86 

87 

68 

89 

69 

90 

62 

72 

78 

72 

73 

86 

88 

89 

84 

77 

71 

67 

72 

82 

79 

84 

78 

70 

71 

77 

70 

77 

76 

66 

79.0 

•          •  • 

MIN 

37 

43 

46 

47 

48 

49 

50 

58 

55 

37 

42 

40 

42 

43 

44 

45 

52 

32 

32 

37 

4  1 

43 

50 

45 

30 

39 

36 

39 

49 

52 

43.5 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

82 

87 

87 

87 

86 

89 

90 

60 

75 

78 

75 

80 

86 

68 

64 

87 

76 

73 

70 

75 

80 

62 

81 

81 

74 

75 

76 

72 

77 

71 

66 

79.9 

MIN 

♦9 

52 

57 

60 

59 

59 

60 

66 

58 

46 

51 

53 

52 

55 

58 

56 

53 

48 

42 

46 

48 

52 

53 

59 

53 

43 

52 

49 

47 

60 

54 

53.4 

CODEN 

MAX 

83 

85 

86 

87 

67 

69 

87 

85 

83 

80 

80 

62 

61 

84 

83 

64 

77 

76 

75 

75 

81 

63 

85 

82 

78 

74 

80 

78 

79 

74 

68 

61.0 

HIN 

47 

52 

55 

59 

55 

57 

56 

59 

55 

46 

54 

53 

50 

50 

56 

60 

52 

48 

38 

41 

39 

49 

52 

59 

49 

39 

52 

43 

45 

62 

54 

51.2 

FAIRHOPE   2  NE 

MAX 

80 

85 

84 

86 

85 

65 

86 

88 

76 

11 

75 

76 

62 

83 

82 

85 

76 

72 

69 

72 

79 

60 

81 

79 

72 

72 

76 

72 

77 

72 

67 

MIN 

47 

52 

56 

57 

57 

56 

58 

67 

59 

5* 

50 

54 

5' 

59 

56 

56 

55 

53 

40 

43 

41 

50 

52 

60 

54 

41 

52 

49 

4  7 

63 

52 

53!l 

FORT  MORGAN 

MAX 

78 

81 

81 

83 

86 

63 

63 

62 

77 

76 

74 

75 

79 

81 

81 

83 

78 

83 

73 

75 

76 

76 

79 

79 

75 

71 

80 

72 

78 

73 

71 

78.3 

MIN 

59 

65 

66 

67 

69 

69 

69 

70 

63 

51 

54 

62 

63 

65 

66 

72 

58 

50 

45 

55 

60 

62 

63 

66 

61 

55 

64 

49 

59 

61 

55 

61.1 

MOBILE  XB  AIRPORT 

MAX 

82 

86 

86 

67 

68 

68 

86 

81 

73 

60 

76 

61 

65 

87 

84 

65 

70 

73 

70 

74 

78 

60 

82 

62 

72 

72 

78 

72 

77 

73 

66 

79.3 

MIN 

49 

53 

57 

60 

60 

61 

60 

69 

52 

49 

53 

54 

51 

55 

59 

63 

52 

50 

42 

45 

46 

54 

54 

60 

46 

43 

55 

50 

50 

65 

54 

54.0 

ROBERTSDAlE   I  E 

MAX 

74 

82 

83 

87 

68 

66 

89 

86 

64 

76 

60 

76 

81 

67 

81 

63 

84 

69 

73 

70 

74 

82 

82 

83 

60 

71 

73 

80 

74 

77 

73 

79.8 

MIN 

42 

47 

50 

57 

54 

53 

55 

57 

58 

45 

46 

50 

47 

48 

50 

53 

55 

47 

37 

38 

41 

44 

48 

49 

53 

35 

35 

45 

44 

60 

63 

48.6 

Se«  Rclerenco  NoIm  Fottowing  SIaIIod  Index 
-  121  - 


EVAPORATION  AND  WIND  *^*6ama 

OCTOBER 


Day 

Oi  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2  °< 

«      •  * 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

•  1 3 

.09 

.  l6 

.14 

.15 

.18 

.10 

•  14 

.19 

•  10 

.12 

.12 

•  15 

.03 

.21 

•  13 

.16 

.11 

.  lu 

.14 

.12 

•  10 

.17 

.12 

.05 

.14 

.  IC 

.03 

3  85B 

WIND 

1 1 

7 

10 

5 

3 

9 

21 

24 

32 

47 

20 

1 

10 

13 

17 

22 

45 

6 

5 

24 

9 

18 

41 

6 

34 

23 

39 

538 

•      •  • 

PRAIRIE 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.17 

.13 

.17 

.14 

.04 

.15 

.15 

.16 

.15 

.15 

.24 

.12 

.12 

.09 

.14 

.21 

.14 

.21 

.13 

.09 

.15 

.08 

.10 

.11 

.15 

.20 

.10 

.19 

.11 

.25 

_ 

4.48B 

WIND 

8 

8 

10 

2 

2 

4 

2 

17 

65 

48 

60 

28 

8 

7 

11 

37 

74 

65 

63 

64 

10 

7 

6 

30 

58 

50 

26 

62 

10 

76 

119 

1037 

MAX 

78 

83 

86 

83 

89 

88 

88 

86 

83 

75 

78 

73 

76 

83 

85 

HI 

81 

81 

71 

71 

87 

78 

76 

71 

72 

70 

69 

72 

69 

7C 

65 

M I N 

^6 

52 

55 

56 

57 

59 

60 

50 

52 

58 

52 

46 

43 

45 

49 

54 

51 

58 

47 

44 

43 

44 

47 

54 

51.9 

*      «  « 

GULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.2<> 

.11 

.14 

.17 

.20 

.18 

.15 

.05 

.19 

.15 

.15 

.15 

.18 

.15 

.16 

.15 

.22 

.21 

.07 

.23 

.25 

.01 

.10 

.07 

.21 

.13 

.07 

.15 

.12 

.02 

4.5JB 

MAX 

80 

84 

83 

88 

88 

85 

88 

83 

80 

81 

80 

80 

82 

85 

83 

85 

80 

73 

71 

72 

75 

78 

80 

78 

75 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

78.9 

MIN 

49 

50 

60 

61 

60 

60 

61 

68 

62 

59 

52 

« 

57 

60 

60 

60 

60 

52 

45 

48 

50 

55 

57 

61 

60 

45 

52 

48 

47 

62 

60 

55,9 

11  I 
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>l  I 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


a  in  I  iwii 

sioNl 

U 

ITUDE 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

STATION 

a 

■IN 

LATT 

LONG 

b 

i 

E 

& 

SPEXHA 

ABBEVILLE  1  NNM 

0001 

01 

HENRV 

31  3» 

BS  19 

463 

7* 

JOHN  S  RICHBURG 

JORDAN  DAM 

S4  IS 

ST  11 

T9S 

ALeERTA 

01  40 

0 

WILCOX 

32  I* 

•  7  24 

175 

7* 

SIDNEY  J.  MARDY.  SR. 

LAFAYETTE 

At.BERTviLLE  2  SE 

0141 

Oi 

MAD SHALL 

5JI 

51 

ALA.  COMMUNITY  NETWORK 

LAY  0*M 

ALEXANDER  CITY  »  NE 

0163 

05 

TALLAPOOSA 

if 

if 

1  OOUGLAS  M.  SANFORD 

LEEDS 

ALtCEVlLLE 

0171 

PICKENS 

MRS.   CHtRRY  J.  HtRNOON 

LEESttURG 

ANDALUSIA  I  Nil 

OZM 

0 

COVINGTON 

3l  19 

81 

6« 

JAMES  P.  GILLIS 

L I  ving:,ton 

ANNISION  FAA  AP 

02  T, 

0* 

CALHOUN 

MIC 

MlC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUl SvlLLE 

ARLEV  3  S 

WINSTON 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

MAD 1  SON 

ASMLANO 

036' 

0' 

CLAY 

GEORGE  H.  BURNS 

MAGELLA 

ASHVILLE  4  H 

0377 

0< 

ST.  CLAIR 

7A 

JOHN  T,  SWINDALL 

MARION   1  N 

AImEnS  2 

0395 

L  tMESTONE 

34  48 

06  49 

721 

H 

Radio  station  wjmw 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

ATMORE  1  SM 

040' 

ESCAMBIA 

31  01 

87  31 

294 

:  H 

HUGH  H.  WIGGINS 

MARION  JUNCTION  2  NE 

AUBURN  3  Sn 

LEE 

MRS.  MARTHA  I.  MOORE 

AUTAUCAVILLE   3  N 

0: 

AUTAUGA 

6A 

J.  a.  NEIGHBORS 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

03 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

281 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MELVIN 

BAV  MINETTE 

09s: 

01 

BALDWIN 

30  43 

268 

7P 

GROVER  w.  WOODWARD 

MERT2  PONDVILLE  tower 

BEATRICE  1  E 

01 

MONROE 

7i 

MARY  L.  BAVLES 

MIDWAY 

etLLE  HINA  2  N 

06»t 

LIMESTONE 

34  42 

86  43 

601 

41 

AUBURN  UNIVERSITY 

MILLERS  FERRY 

BERRT 

OTAB 

0' 

FAYETTE 

3)  40 

87  36 

MISS  CLARA  R.  OL 1 VE 

BESSCmER  1  SSW 

0TS7 

02 

JEFFERSON 

33  22 

87  01 

433 

6P 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

MINTER   3  NW 

OT90 

01 

34  to 

as  07 

570 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

MITCHELL  DAM 

BlLLlNCSt-EV   1  SE 

03 

AUTAUGA 

32  39 

86  42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

MOBILE  Wtl  AIRPORT 

aiRHINOHAM  HS  AR 

0811 

02 

JEFFERSON 

33  34 

86  44 

620 

MIO 

MIO 

:  Hj 

U.S.  WEATHER  Bureau 

MONTC VALLO 

094: 

02 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

1070 

7A 

DAVID  A.  BURNS 

MONTGOMERY  WU  AP 

0RANTLEV 

1069 

07 

CRENSHAH 

31  35 

86  16 

274 

8A 

8A 

R.   E.  HENDERSON 

MOULTON 

8REWT0N  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

65 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

MOULTON  2 

BRIOCEPORT  2  w 

1099 

JACKSON 

34  46 

05  44 

4P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

a ROOK WOOD 

1  L4J 

o: 

TUSCALOOSA 

33  16 

60! 

7A 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

NEW  BROCKTON 

BRUNO IDGE 

117S 

07 

PIKE 

31  43 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

NEW  MARKET  2 

CAlERA  2  SM 

128S 

04 

SHELBY 

33  04 

86  46 

440 

5P 

4P 

PIERCE  A.  GARRETT 

NEWTON 

1301 

07 

32  02 

a7  20 

225 

5P 

4P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

ONEONT A 

CAMPBELL 

07 

CLARKE 

31  45 

17  59 

9! 

JOE  PICKENS 

OPELIKA 

CAMP  HILL  2  NM 

1324 

TALLAPOOSA 

32  40 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

ORRVILLE 

CARBON  MILL 

1  377 

03 

WALKER 

33  44 

87  32 

43( 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

OZARK  6  NNW 

CENTRE  4  SW 

1412 

04 

CHEROKEE 

34  06 

7A 

DON  R.  WATSON 

PAINT  ROCK  2  N 

CENTREVILLE 

1420 

0; 

BIBB 

32  57 

87  06 

22' 

7A 

7i 

HUEV  COLBURN 

PALMEROALE   2  W 

CHAION  3  N 

1466 

WASHINGTON 

31  30 

88  14 

284 

5P 

GRADY  C.  YOUNG 

PELL  CITY  1  NNE 

CMILOERSBURG 

U14 

04 

TALLADEGA 

33  17 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

PERRYVILLE 

CHILDERS0URC  UTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

5)  17 

CITY  WATER  PLANT 

PETERMAN 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

31  32 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

PHENU  CITY  2  NNW 

1694 

03 

32  41 

86  38 

480 

7A 

7A 

H 

CLAYTON 

I  724 

07 

BARBOUR 

31  53 

84  26 

496 

MRS  Elizabeth  m  weston 

PINE  APPLE 

CODEN 

1B03 

oa 

MOBILE 

30  23 

4P 

agnes  C.  CMRISTENSEN 

PINE  HILL 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

1607 

07 

GENEVA 

31  It 

85  46 

24C 

HENRY  F.  KELLEY 

PINE  LEVEL 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1B19 

01 

COLBERT 

87  40 

470 

TVA-462 

PLANTERSVILLE   2  SSE 

collinsville 

1849 

02 

OE  KALB 

TA 

B>  H.  APPlETON 

PRATTVILLE 

COLUMBIA 

1864 

07 

HOUSTON 

7A 

INACTIVE  6/1/66 

COROOVA 

1940 

03 

WALKER 

3}  46 

67  tl 

334 

TA 

MRS.  C.  CRESHAH 

RED  BAY 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

32  09 

84  04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

REDSTONE  ARSENAL 

CUBA 

2079 

OA 

SUMTER 

32  26 

88  23 

214 

TA 

REUBEN  P.  HARRIS 

2119 

32  49 

85  45 

760 

7A 

RIVER  FALLS 

DADEVILlE  2. 

04 

TALLAPOOSA 

H.  CLAY  PLESS 

RIVER  FALLS  Z  NE 

DANCY  4  N 

2141 

OJ 

PICKENS 

33  04 

86  17 

207 

6A 

INACTIVE  7/12/65 

ROBERTSDALE  t  E 

DAYTON 

2188 

06 

MARENGO 

32  21 

87  39 

225 

7A 

7A 

JAMES  H.  CREWS 

ROC<FORD  2  NNW 

DECATUR 

2207 

01 

MORGAN 

34  34 

B6  48 

460 

8A 

SA 

ROSS  A.  HAWKINS 

ROCK  MILLS 

DELTA 

2234 

04 

CLAY 

64  42 

1030 

TA 

MRS  VERNA  B.  LANDERS 

RUSSELLVILLE  2 

DEHOPOLlS  LOCK  AND  DAM 

2244 

MARENGO 

32  31 

87  40 

eA 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  UERNARD 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

07 

HOUSTON 

64  27 

371 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SAND  MT   SUB5TA  AU 
SAVRE 

DOTMAN  4  $E 

2577 

OT 

HOUSTON 

31  10 

84  21 

306 

: 

PAUL  B.  SMITH 

DOUBLE  SPRINGS 

2366 

03 

WINSTON 

34  10 

67  24 

800 

TA 

MITCHELL  DRAKE 

SCOTTSeORO 

2577 

07 

31  24 

B6  04 

195 

TA 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELROO 

03 

TUSCALOOSA 

33  14 

87  48 

252 

TA 

MRS.   BELLE  BERRY 

SELMA 

ENTERPRISE  3  NW 

2674 

COFFEE 

31  20 

64  43 

409 

TA 

T.  HARRIS  MOATS 

SLOCOMB 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

BARBOUR 

31  49 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  NATL  WDLIFE  REF 

SNOW  HILL 

EVERGREEN 

2748 

CONECUH 

31  26 

66  46 

220 

7a 

7A 

W.   DAVE  SIHONION 

SUTTtE 

FAIRMOPE  2  NE 

2813 

OB 

BALDWIN 

67  53 

23 

5P 

5P 

4P 

JAMES  E.   BARRETT.  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

66  33 

232 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

TALLADEGA 

FALKVlLLE   1  N 

2840 

01 

MOAGAN 

34  22 

86  44 

630 

7A 

TA 

EDGBERT  M.  HARDIN 

TMOMASVILLE 

FAYETTE 

2803 

03 

FAYETTE 

87  49 

365 

7A 

7A 

GORMAN  J.  BLACK 

TMORSBY  t  SW 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

87  41 

478 

4P 

4P 

MENRT  G.  RICMAROS 

IMOR56Y  EXP  STATION 

J02* 

06 

31  49 

86  35 

403 

WOOOROW  WILSON 

imuRlow  dam 

FORT  MORGAN 

oa 

BALDWIN 

SO  1* 

68  01 

10 

6P 

6P 

DOROTHY  E.  MAulOIN 

TONEY 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KALB 

34  27 

6A 

CARL  PARKER 

TROY 

FRISCO  CITY 

07 

NONROE 

eA 

eA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

GADSDEN 

3141 

ETOWAH 

470 

7A 

a.    G-  WILLIAHS 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

GADSDEN  CAS  PLANT 

04 

E  TOWAH 

4P 

6A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

TUSKEGEE  3  S 

GAINESVILLE 

06 

SUMTER 

7A 

7A 

MACK  C.   F  IELDS 

UNION  SPRINGS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

UN  I  ON TOWN 

GENEVA 

3244 

07 

GENEVA 

REBECCA  CAMPBELL 

VALLEY  HEAD 

GEORGIANNA 

3271 

07 

BUTLER 

3t  38 

284 

7A 

T.   £.  MASON 

VERNON 

3308 

31  53 

88  20 

128 

ALTON  G>  LAND 

WADLEV 

GORGAS 

3430 

WALKER 

33  39 

87  13 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

3411 

06 

HALE 

«P 

N.  hAMNER  COBSS 

GREENVILLE 

S419 

07 

BUTLER 

86  38 

4P 

6A 

cecile  t.  lewis 

GULF  SHORES  P  0 

3449 

BALDWIN 

30  17 

87  41 

GILBERT  w.  MELCHER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

66  19 

478 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

guntersville  tva 

3478 

02 

MARSHALL 

34  22 

66  17 

TVA-764 

WEST  BLOC TON 

MALEYVILLE 

3*^4 

01 

WINSTON 

34  14 

67  37 

910 

RADIO  STATION  WJBB 

MET JMPKA 

MAHlLTON  3  S 

03 

MARION 

34  06 

518 

EDDIE  L.  PEARCE 

WHATlEY 

HAYNEVILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

32  11 

66  36 

180 

8A 

8A 

MISS  ANNE  DOSWELL 

WlNFlELD  2  SW 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRV 

31  21 

64  20 

370 

TA 

AUfiuRN  UNIVERSITY 

YATES  HYDRO  PLANT 

HEFLtN 

3775 

04 

CLEBURNE 

33  39 

64  36 

640 

6A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

31   47  . 

86  19 

594 

7A 

TA 

CHARLES  R.  PORTER 

CLOSED  STATION 

HIGHTOWER 

38*2 

05 

CLEBURNE 

33  32 

84  24 

1173 

THOMAS  J.  HART 

HOOGES 

3899 

01 

FRANKLIN 

34  20 

87  46 

844 

7A 

FRANK   L.  HAYNES 

SNOW  HILL 

HUNTSVlLLE  MB  AP 

4064 

01 

MADISON 

34  42 

66  34 

600 

HID 

HID 

MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

31  31 

67  43 

210 

7A 

T.  H.  CAILLARD.  JR. 

NEW  STATION 

JACKSONVILLE   2  SW 

4209 

04 

CALHOUN 

3)  48 

85  46 

690 

7A 

MRS.    ELLA  M.  AYERS 

JASPER  4  N 

4226]  03 

WALKER 

33  54 

67  16 

424 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

PINE  APPLE 

I    DRAINAGE  CODE; 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
OCTOBER  1967 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table      Max  and  min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllraatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,    and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Dally  Precipitation"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,    MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D,   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,    Government   Printing  Office.    Washington,    D.   C.  20402. 
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9. 

370 

1 0 

3.06 

1.27 

1 

,0 

0 

6 

3 

1 

MINTER   3  NW 

66. OM 

38, 7M 

52. 4M 

79 

27 

26 

7 

380 

0 

0 

10 

0 

1.24 

1,14 

1 

,0 

0 

1 

I 

1 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

65.6 

41,9 

53.8 

-  .4 

8 1 

24 

29 

7 

338 

0 

0 

2 

2.56 

—  .44 

1.16 

1 

•  0 

0 

3 

3 

1 

SELMA 

67.6 

42.1 

54.9 

-  1.7 

79 

14* 

30 

9* 

301 

0 

0 

4 

0 

3.20 

.08 

1,51 

1 

,0 

0 

5 

3 

1 

TUSKEGEE  3  S 

66.3 

37.1 

51.7 

-  3.8 

60 

24 

23 

16 

390 

0 

0 

10 

0 

5.39 

2.23 

3.40 

1 

T 

0 

5 

3 

1 

UNION  SPRINGS 

64.7 

V 

M 

80 

27* 

0 

0 

4.12 

1.25 

3.10 

1 

,0 

0 

2 

1 

D I V  I S 1  ON 

52,6 

-  3.1 

2.97 

.19 

T 

•       *  • 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA    1  NW 

69.5 

37.2 

53.4 

82 

27 

25 

10. 

3<»9 

0 

0 

12 

0 

2.15 

1,94 

1 

,0 

0 

1 

1 

1 

ATMQRE    I  SW 

71.5 

42.3 

56,9 

8  1 

26 

26 

7 

236 

0 

0 

9 

0 

•  66 

,49 

,0 

0 

2 

0 

0 

DE A  1 H  i          1  t 

69.2 

36.2 

5  3.7 

60 

14 

27 

19* 

332 

0 

0 

10 

0 

1.44 

1,16 

•  0 

0 

3 

1 

1 

BRANTLEY 

69,  3 

36.0 

52,7 

8  3 

27 

24 

9* 

366 

0 

0 

12 

0 

2.57 

.56 

2,25 

•  0 

0 

3 

1 

1 

BREWTON   3  SSE 

70.9 

37.8 

54,4 

-  1.9 

64 

26 

23 

9 

322 

0 

0 

10 

0 

2.14 

-  1.24 

1  ,94 

,0 

0 

2 

1 

1 

CAMDEN   3  NW 

68,2 

39.3 

53,8 

60 

26 

26 

8 

336 

0 

0 

10 

0 

1,54 

1.00 

I 

,0 

0 

3 

1 

1 

CHATOM  3  N 

70,7 

42.0 

56,4 

67 

24 

26 

6 

266 

0 

0 

5 

0 

,83 

.56 

,0 

0 

2 

1 

0 

CLAYTON 

66,  1 

42.4 

54,3 

79 

25 

31 

7* 

312 

0 

0 

4 

0 

4,39 

1  .42 

2.92 

,0 

0 

5 

3 

1 

DOTHAN  FAA  AlRPORT 

69,2 

46.0 

57,6 

63 

26 

33 

7 

237 

0 

0 

0 

0 

1,34 

-  1.36 

1.02 

} 

,0 

0 

2 

1 

1 

ENTERPRISE   3  NW 

67, 7M 

42. 5M 

55,  IM 

82 

27 

30 

7. 

302 

0 

0 

3 

0 

V  9,04 

,0 

0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

67,6 

36.2 

52,9 

8  2 

25 

2  5 

9 

360 

0 

0 

10 

0 

5,29 

3.95 

,  0 

0 

5 

2 

I 

t V tKoK t fc  N 

68.7 

38.5 

53,6 

83 

27 

27 

8. 

3^0 

0 

0 

10 

0 

3,23 

2.48 

,0 

0 

5 

1 

1 

FRISCO  CITY 

69.1 

41.5 

55,3 

82 

27 

29 

6 

296 

0 

0 

5 

0 

.85 

-  3.17 

.78 

,0 

0 

1 

1 

0 

GENEVA 

67.3 

41.0 

5A,2 

81 

27 

28 

7 

333 

0 

0 

10 

0 

4.59 

1.52 

4.10 

1 

,0 

0 

2 

1 

1 

GILBERTOWN 

69.3 

36.9 

54,1 

80 

14 

2  5 

9. 

326 

1,29 

.88 

,0 

0 

2 

1 

0 

GREENV ILLE 

68.8 

40.9 

54,9 

-  1.9 

81 

26 

30 

9. 

301 

0 

0 

4 

0 

3.15 

.69 

1  .96 

,0 

0 

2 

1 

HEADLAND 

68.2 

42  .2 

55,2 

83 

27 

3  1 

7  + 

303 

0 

0 

5 

0 

4.06 

3.10 

,0 

0 

3 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

66.0 

41.6 

53,8 

-  2.8 

80 

27 

27 

17 

0 

0 

4 

0 

2.38 

-  .97 

2.06 

} 

,0 

0 

I 

1 

1 

OZARK   6  NNW 

68.8 

42,7 

55,8 

-  2.2 

61 

26 

28 

7 

0 

0 

3 

0 

2.94 

-  .03 

2.35 

,0 

0 

2 

2 

1 

6*. 3 

41.3 

52,8 

79 

25 

32 

7* 

357 

0 

0 

2 

0 

3.73 

1.50 

} 

T 

0 

5 

4 

1 

ThOMASVILLE 

66.9 

41.1 

54,0 

-  1.6 

78 

27* 

31 

7. 

327 

0 

0 

3 

0 

1.35 

-  2.30 

.64 

1 

,0 

0 

3 

1 

0 

TKOV 

67,5 

42.3 

54,9 

-  1.5 

81 

24 

30 

8» 

302 

0 

0 

5 

0 

3,36 

.11 

2.60 

,0 

0 

3 

1 

1 

WHAT  L  E.Y 

71.2 

40.1 

55,7 

79 

22* 

24 

6 

2  76 

0 

0 

5 

0 

1,11 

.63 

,0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

54,6 

-  2.0 

2,47 

-  .85 

T 

•       »  # 

GULF  OS 

BAY  MINETTE 

71.1 

46.0 

58,6 

81 

26 

33 

7. 

211 

0 

0 

0 

0 

,64 

.36 

I 

,0 

0 

2 

0 

0 

COOEN 

72,0 

46.4 

59,2 

80 

27. 

32 

7 

206 

0 

0 

1 

0 

2,14 

2.00 

1 

,0 

0 

2 

1 

1 

EAIRHOPE   2  NE 

69.8 

46.6 

58,3 

-  .6 

80 

26 

32 

7 

221 

0 

0 

1 

0 

,58 

-  2.56 

,32 

1 

,0 

0 

2 

0 

0 

FORT  MORGAN 

69.6 

53.1 

61,4 

78 

30. 

40 

19 

140 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

71.1 

47.8 

59,5 

.6 

82 

26. 

35 

7 

202 

0 

0 

0 

0 

,36 

-  2.99 

,30 

I 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROBERTSDALE  1  E 

70.6 

43.8 

57,2 

80 

27. 

28 

7 

248 

0 

0 

3 

0 

,73 

-  2.55 

.52 

1 

.0 

0 

1 

I 

0 

DIVISION 

59.0 

.  1 

.89 

-  2.55 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CHATOM  3  N 

87 

DATE 

24 

LOWEST  TEMPERATURE 
WATERLOO 

14 

DATE 

28 

C-f'5ATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
i^OCK  MILLS 

7.68 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
MOBILE  WB  AIRPORT 

.36 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
GENEVA 

4.10 

DATE 

01 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
12  STATIONS 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


O 
H 

1 

2 

'  1 

3 

4  1  5  1  6 

7    j  g 

9 

10  1  11  I  12 

13  I  14  1  15 

16  !■ 

*      20  21 

22 

23 

25  26 

27 

1 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

3.16^ 

ATHENS  2 

5  02 

BELLE  MINA  2  N 

A.6T 

!ie 

.03 

.07 

T  T 

.01 

.65 

.AA 

.09 

.60 

T 

.32 

.9A 

DECATUR 

*.a7 

1.A3 

.19 

.OS 

T 

.82 

.90 

.09 

.05 

.98 

.77i 

FALKVILLE   1  N 

9.19 

1.79 

.36 

.10 

.80 

.97 

T 

.OA 

.12 

.03 

.96; 

FLORENCE 

A. 39 

1.02 

.19 

.09 

■  01 

T 

1.29 

.30 

.31 

.28 

.01  .01 

.6A 

.26, 

HOOGES 

S.AO 

1.02 

1.9A 

.lA 

.70 

.38 

.AO 

1.22 

HUMSVlLLE  t«e  AP 

A. 12 

1.30 

.18 

.07 

T 

.02 

T  .73 

.3A 

.06 

.60 

.99 

.27 

MAOIbON 

9.12 

1.93 

.29 

.11 

.12 

T 

.01 

.6A 

.99 

.06 

.51 

.01 

T 

.AO 

.69 

MOULT ON  2 

2.T« 

.16 

.10 

.02 

T 

.01 

I.IA 

.18 

.09 

.16 

.67 

.26 

MUSCLE  5M0AL 5  F AA  AP 

A. 07 

.90 

.10 

T 

.15  1.6A 

.16 

.09 

.21 

.53 

.39 

NEta  MARKET  2 

A. 10 

.60 

.20 

.19 

.99 

1.10 

.19 

.50 

.10 

.79 

*^fcL  BAV 

3.96 

.78 

.93 

.19 

.06 

.80 

.20 

.10 

.02 

1.32: 

ftEuSTONE  ARSENAL 

A. 3a 

1.30 

.16 

.13 

.02 

.76 

.78 

.08 

.09 

.01 

.6A 

.Al 

-^jssellville  2 

3.7» 

1.30 

.07 

.99 

.92 

T 

1.30 

-ATEHL30 

2.60 

.AT 

.09 

.22 

.06 

.61 

.19 

.7A 

.26 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

.30 

1.71 

.21 

T 

.91 

T 

T 

1.02 

bESSEMER  3  SS». 

6.62 

2.70 

.lA 

Io9 

t 

.99 

.87 

T 

.18 

.A6 

.2A 

.06 

.09 

.88 

bIRHlNGHAH  MB  AP  R 

6.A2 

1.6A 

T 

.05 

T 

2.07 

.09 

.13 

l.OA 

.25 

T 

.88 

.31 

Q0A2 

1.05 

.37 

.08 

_ 

_ 

_ 

8RI0OEPORT  2  M 

3.29 

1.37 

T 

.09 

.10 

T 

.18 

.87 

.09 

.61 

.03 

.03 

COLL  I NSV I LLE 

9  03 

1  01 

03 

.01 

1.07 

FORT  PAYNE 

3.96 

.76 

.39 

.05 

T 

I'l 

Io9 

!90 

T 

.07 

.80  . 

GARDEN  CITY 

9.69 

2.09 

.25 

.12 

.98 

.3A 

.18 

.A8 

.15 

T 

1.10  . 

OUNTERSVILLE 

A.«e 

I.6A 

.08 

.13 

.93 

.65 

T 

.AO 

.11 

.25 

LEEDS 

7.19 

2.70 

.22 

.03 

T 

1.90 

.50 

.02 

.37 

.5A  .01 

.22 

.01 

1.07 

MAOELLA 

7.31 

2.38 

.57 

.OA 

.89 

1.2A 

.01 

.38 

.63 

.02 

.10 

.03 

1.06  . 

ONEONTA 

S.AB 

1.92 

.36 

t 

.9A 

.39 

.03 

.38 

.A7  .13 

T 

T 

T 

.90|  . 

PALHE.RDALE  2  *■ 

.10 

•  70| 

SAINT  BERNARD 

9l»l 

i!b9 

!35 

.01 

.12 

T 

.89 

.97 

T 

I02 

.20  T 

.08 

1.02 

SAND  MT  SUeSTA  AU 

9.30 

1.A2 

.05 

.06 

.01 

l.OA 

.96 

.70 

.08 

.37 

.61 

SAYRE 

6.93 

2.12 

.10 

.27 

1.87 

.A7 

.AO 

.16 

T 

.lA 

1.00 

SCOTT5B0R0 

6.3A 

1.06 

.92 

.10 

.Al 

2.37 

.09 

.11 

.67 

.03 

1.02 

.02 

.09 

.71 

aARRlOR 

A.79 

l.AO 

.lA 

Io9 

1.30 

.29 

.1] 

.39 

.15 

.18 

.80 

UPPER  PLAINS  03 

AlICEvILLE 

1.37 

AHLET  3  S 

9l69 

2I1O 

.91 

'I92 

.11 

.21 

.07 

.99  . 

AUTAUGAVILLE    3  N 

3.37 

1.6A 

.76 

.3A 

.63 

BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

9.00 

1.26 

.28 

.09 

.BA 

.Al 

.76 

.10 

.16 

1.10 

BiLLlNGSLEY    I  St 

9.36 

2. AO 

.26 

2.00 

.18 

.AA 

T 

.08 

BROOK mOOO 

1.69 

.15 

.09 

1.09 

.901 

CAH60N  HILL 

9.29 

1.08 

.Al 

.lA 

2*16 

!lA 

Iii 

I02 

',\2 

1.09 

CENTHEvlLLE 

A. 38 

1.72 

.16 

.05 

.A9 

.92 

.08 

.20 

.OA 

.12 

.31 

.33 

CLANTON 

9.27 

1.89 

.15 

I 

.20 

1.30 

.97 

.60 

T 

.39 

.29 

CORDOVA 

9.99 

2.08 

.32 

.10 

1.99 

.A6 

.15 

.16 

.10 

.12 

.99 

DOUBLE  SPRINGS 

.06 

.10 

.05 

.09 

1.191 

ELBOO 

A. 90 

.60 

.60 

t?' 

i30 

.AO 

.AO 

1.90j 

f»VETT£ 

A. 69 

.80 

.50 

T 

.lA 

1.29 

.60 

.10 

.35 

T 

.19 

1.00 

COKCjtS 

6. AO 

1.83 

.a5 

.22 

.06 

1.33 

1.08 

.23 

.13 

.03 

.01 

.OA 

.99 

HALEVVILLE 

A. 72 

1.18 

.31 

1.19 

.89 

.11 

T 

.11 

T 

.97! 

.09 

.01 

.12 

.87 

JASPER  <•  N 

6ll2 

i!a« 

IaI 

.10 

li" 

!" 

T 

\ti 

.1< 

.9A 

.16 

HEUIZ  PONOVILLE  IO«E» 

3.97 

1.19 

.25 

1.23 

.07 

.23 

.20 

.AO 

HITCHELL  DAM 

A. 61 

1.69 

.67 

.02 

.OA 

1.33 

.28 

.26 

.03 

.13 

.20 

PICKENSVILLE 

3.9A 

,98 

.70 

.OA 

.81 

.lA 

.10 

.OA 

T 

.A9 

•  6A 

PLANIE9SV1LLE  2  SSE 

A. 27 

1.61 

T 

.OA 

.09 

1.71 

.09 

I 

.33 

.11 

.09 

POAITVILLE 

3.90 

1.61 

.01 

.92 

.07 

.38 

.10 

.96 

.02 

.02 

.19 

.09 

.10 

.09 

.05 

.A2 

.98 

TM0R5BY  EXP  STATION 

A.96 

1.90 

.13 

iIao 

*60 

.30 

.23 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

3.29 

.96 

.03 

T  .83 

.06 

.72 

.15 

.03 

.90 

.37 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

3.99 

.62 

.38 

.03 

.19 

.9A 

.02 

.03 

.A3 

.12 

.16 

.83 

VEPNON 

9.00 

.68 

.83 

.12 

.10 

1.23 

.OA 

.07 

.AO 

.OA 

.90 

.99 

nEST  blocton 

.AO 

■INFIELD  2  Sa 

9I26 

•  7A 

.97 

.11 

1.76 

I59 

.03 

.03 

.17 

!oA 

.17 

1.09 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

.06 

.20 

.99 

ASHVILLE  «  ti 

9!ol 

l!90 

.25 

.69 

I29 

Is! 

.51 

.06 

.8A 

CALERA  2  Si- 

9.93 

1.90 

.33 

1.69 

l.AO 

.69 

centre  5  s« 

9.08 

.92 

.AS 

.06 

T 

.7A 

.90 

T 

.27 

.A3 

.11 

.03 

I.IA 

CMILOERSBURG 

9.9A 

i.eA 

.28 

.A5 

1.18 

.22 

.65 

.39 

.12 

.05 

.AO 

CnlLDERSBUnb  UTR  PLANT 

9.92 

2.00 

.06 

.06 

1.30 

.23 

.08 

.60 

.06 

.A6 

.39 

.28 

GADSDEN 

5. AO 

i.ie 

.37 

.OA 

.87 

1.26 

.62 

.17 

.69 

GADSDEN  GAS  PLANT 

9.01 

1.20 

.35 

.95 

.93 

.25 

.32 

.17 

.6Ai 

.OA 

' 

.67,  . 

LEESBURG 

A.A9 

.97 

.lA 

.Al 

1.17 

.09 

.19 

.AO 

.02 

.01 

1.09  , 

MONTEVALLO 

6.23 

2.99 

.19 

T 

T 

.10 

1.30 

.AA 

T 

.31  T 

.23 

T 

.30 

.Al 

PELL  CITY  1  NNE 

6.12 

l.SA 

.36 

.83 

.59 

.38 

.96 

.10 

.08 

.98' 

SYLACAJGA  A  NE 

A.6A 

.32 

.09 

T 

1.90 

I 

.18 

.90 

I 

.81 

T 

.38 

.101 

TALLADEGA 

9.33 

2.12 

.18 

' 

.56 

.29 

malnut  grove 

6.92 

1.99 

I29 

.93 

I.A2 

.32 

.53 

IlO 

.98 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

6.66 

1.00 

2.23 

.A8 

1.09 

.26 

.6A 

1.09 

T 

.13 

T 

AUBURN  3  Sh 

6.17 

2.98 

.AO 

.99 

•  68 

.19 

.69 

.OA 

.03 

.10 

.19 

CAMP  HILL  2  NM 

9.9A 

2.00 

.Al 

T 

T 

1.3A 

.75 

.56 

T 

.11 

.10 

.29 

DADEVILLE 

A. 77 

2.01 

.39 

1.36 

.Al 

.01 

.A6 

.07 

.10 

DELTA 

9.99 

1.79 

.AO 

.OA 

illo 

l'° 

.06 

.72 

HEFLIN 

6.29 

2.A9 

.19 

A 

^A2 

• 

.77 

Ib5 

.Al 

HIGHTO'ER 

6.23 

1.79 

.AO 

.79 

.69 

.19 

.29 

1.50 

.12 

.03 

.63 

JORDAN  DAM 

A.ei 

1.60 

.A8 

1.50 

.26 

.10 

•  6A 

.02 

.OA 

.17 

LAFAYETTE 

9.29 

2.7A 

.30 

.80 

.30 

.10 

.66 

.09 

.30 

MARTIN  DAM 

A. 69 

2. OA 

.03 

1.26 

.OA 

.33 

.07 

.60 

.OA 

.23 

.09 

OPELIKA 

9.70 

2.20 

.73 

.89 

.A3 

.10 

1.08  T 

.03 

.02 

.08 

.18 

ROCKFORO  2  NNH 

9.9» 

2.11 

.3* 

T 

.lA 

1.21 

.A9 

.63  T 

.02 

.09 

.19 

.20 

ROCK  MILLS 

7.66 

2.60 

.96 

.06 

l.AO 

.92 

.13 

1.16 

.17 

.09 

.03 

.20 

THORLOm  OAH 

A.8A 

1.66 

.96 

1.16 

.30 

.10 

.90 

.03 

.02 

.09 

PAULEY 

7.17 

1.67 

.67 

.29 

1.70 

.•A 

1.36 

.18 

.09 

.09 

.30 

mETUMPKA 

A. 29 

2. OA 

.12 

.02 

T 

1.29 

.27 

.OA 

.AA 

T 

T 

.09 

.02 

YATES  HYDRO  PLAN1 

5.36 

1.66 

.58 

1.18 

.A9 

.21 

.97 

.09 

.02 

.18 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


f2 

1  1 

^  1 

3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  {  11  12 

13  1  14  {  15 

16  1  17  1  18 

19  I  20  21 

22  1 

23 

24 

25  I 

26 

27 

28  1 

29 

30 

1  a^l 

.07 

•  16 

,05 

.06 

.03 

•  06 

1.59 

l66 

'At 

.25 

.02 

•  10 

1.7* 

.55 

.25 

•  04 

•  74 

,09 

.07 

2.37 

» 

1.95 

•  20 

.22 

3.S9 

.53 

.49 

.10 

T 

•  03 

1.40 

T 

.09 

T 

,04 

,10 

.45 

•  36 

3>1S 

2.04 

.12 

•  01 

.02 

T 

.06 

.03 

.87 

7 

7 

.19 

,03 

.10 

•  12 

2.37 

1.32 

•  37 

.62 

,04 

.02 

.27 

.06 

68 

.01 

01 

3^22 

2I0O 

.64 

.58 

«.37 

2.09 

.08 

1.23 

.15 

.18 

.59 

.03 

.02 

1.2> 

1.14 

.02 

.07 

.01 

2.58 

1.16 

T 

.02 

•  51 

•  01 

T 

.78 

.03 

T 

T 

•  07 

2.92 

1.80 

.21 

.03 

•  l'- 

.74 

3.59 

1.40 

.36 

.04 

.04 

1.37 

.06 

.23 

.01 

.03 

.05 

7 

2.72 

2.02 

.12 

.02 

.20 

.33 

.02 

.01 

3.20 

1.51 

.43 

T 

.53 

.17 

.56 

T 

7 

3.58 

1.75 

.33 

.07 

.05 

.55 

.13 

•  70 

5.39 

3.40 

.98 

.16 

.70 

.10 

.01 

•  01 

•  03 

>.12 

3.10 

.12 

,65 

.25 

.57 

.05 

.60 

7 

•  1 5 

3!59 

I52 

.34 

I02 

.03 

1.59 

.49 

.20 

.10 

•  26 

•  04 

*  23 

3  30 

.04 

•  25 

.12 

1.98 

l!o9 

!30 

•  03 

.08 

.48 

7 

2.15 

1.94 

.07 

•  04 

•  08 

I 

.02 

.66 

.49 

.15 

•  02 

T 

7 

7 

T 

l.tt 

1.16 

•  10 

.18 

2.57 

2.25 

.11 

T 

.14 

.07 

2.14 

1.94 

.15 

•  05 

3.61 

2.52 

.73 

T 

T 

7 

.18 

.18 

T 

7 

1.54 

1.00 

.37 

.06 

.10 

.01 

T 

.83 

.56 

.27 

.81 

.67 

.14 

4.39 

2.92 

.59 

.15 

.  16 

.55 

3.15 

2.75 

.40 

T 

«.39 

2.85 

.64 

.46 

.  19 

,23 

T 

1.34 

1.02 

.01 

T 

.20 

.07 

.04 

T 

3.00 

.02 

,58 

.12 

,12 

5)52 

5I4O 

T 

5.29 

3.95 

.56 

T 

.39 

.19 

.15 

,01 

T 

.04 

7 

,19 

.30 

7 

78 

07 

T 

T 

T 

7 

T 

4.59 

4I1O 

1 40 

.09 

,07 

.  10 

7 

1.29 

.34 

.88 

T 

.07 

T 

T 

7 

7 

7 

3.15 

1.96 

.24 

,U 

.09 

.71 

.04 

.64 

05 

24 

03 

2l38 

2^06 

.01 

!os 

.07 

loi 

.09 

,01 

.05 

2.3« 

2.25 

.09 

«.36 

3.43 

.35 

,07 

.39 

.11 

.01 

*.51 

3.90 

.45 

.04 

.12 

2.9» 

2.35 

,50 

.03 

,06 

3.73 

1.50 

.65 

,60 

7 

.15 

,70 

,05 

7 

.03 

•  05 

1.63 

1.45 

.07 

,11 

1.20 

1.03 

,17 

2.46 

1.69 

.14 

T 

7 

.31 

.12 

7 

3.15 

2.70 

.45 

1.35 

.64 

•  44 

.04 

.02 

.20 

.01 

3.36 

2.60 

.21 

.06 

.05 

,44 

1.11 

.83 

.28 

.64 

.38 

.26 

2.14 

2.00 

.02 

.12 

.58 

.32 

•  23 

.03 

•  70 

.60 

T 

.10 

7 

.36 

.30 

.06 

T 

T 

T 

.73 

.52 

•  08 

•  02 

.02 

,02 

.07 

PRAIRIE 


06 


CUB* 
DAYTON 

OEKOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

LIVINGSTON 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION   ?  NE 
MATHEmS   1  SSM 
MILSTEAO 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  MB  AP 

ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTLE 

TUSHEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

MARRIOR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN 

ABBEVILLE   1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NW 
ATMORE  I  SW 
BEATRICE   I  E 

BRANTLEY 
BREMTON  y  SSE 
BRUNDIOGE 
CAMDEN  3  NM 
CMATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS 
COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 


NW 


ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 
tUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NEWTON 
OZARK  6  NNW 
PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  APPLE 
PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
5L0C0MB 
THOMASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 


GULF 

BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIHHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  B.p,h. 

) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

1 

•   *  - 

<  -3  S 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  . 

.21 

Direction 
ol 

a 
1 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-09 

100-1.99 

200 
and  over 

1 

H 

BIRMINGHAM  W«  AIRP0R7 

34 

1.4 

6.7 

31 

w 

24 

78 

88 

53 

70 

3 

2 

1 

2 

1 

12 

59 

5.3 

HUNTSVILLE  WB  AIRP0R7 

29 

0.8 

7.2 

29++ 

27 

24 

82 

87 

57 

65 

2 

3 

3 

3 

1 

0 

12 

5^3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

33 

0.7 

7^7 

25++ 

36 

04 

80 

83 

49 

66 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

4.0 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

32 

1.6 

5^5 

24 

SW 

24 

77 

83 

50 

55 

4 

4 

0 

2 

1 

0 

U 

61 

4.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

NOVEMBER  l')67 


Day  01  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j 

8 

3 

10 

11  1 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21  ' 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27  j 

28  1 

29 

30  31 

> 
< 

ft  • 

NORTHERN  VALLEY 

ft 

01 

I 

ATHENS  2 

MAX 

63 

59 

50 

90 

48 

98 

54 

59 

72 

63 

99 

60 

64 

69 

99 

58 

64 

64 

77 

49 

54 

99.5 

MIN 

»8 

••2 

35 

23 

22 

21 

23 

23 

38 

30 

25 

26 

25 

30 

41 
41 

44 

4  I 

38 

38 

20 

31.5 

UELLt   MINA   I  N 

MAX 

61 

65 

60 

50 

47 

48 

99 

58 

66 

71 

72 

72 

72 

69 

58 

61 

63 

62 

59 

62 

57 

67 

62 

65 

62 

70 

62 

43 

39 

54 

60.1 

MIN 

*8 

Al 

36 

32 

26 

23 

27 

29 

25 

32 

43 

47 

37 

38 

29 

2  3 

29 

29 

42 

36 

44 

40 

43 

^' 

26 

34.3 

OECATUR 

MAX 

6* 

60 

91 

61 

93 

49 

49 

56 

59 

69 

72 

78 

73 

74 

99 

57 

62 

65 

63 

61 

62 

58 

66 

60 

65 

65 

71 

51 

40 

54 

60.8 

MIN 

49 

'•2 

38 

35 

33 

27 

27 

26 

26 

34 

40 

43 

44 

42 

31 

26 

36 

46 

41 

28 

28 

36 

35,9 

(■ALKVILLE    1  N 

MAX 

60 

52 

60 

49 

47 

46 

56 

59 

66 

70 

70 

74 

74 

99 

67 

62 

61 

61 

58 

64 

56 

65 

68 

66 

63 

66 

61 

41 

55 

60.1 

MIN 

"•6 

"•3 

35 

32 

25 

24 

25 

22 

23 

25 

33 

49 

36 

36 

29 

" 

^' 

30 

46 

38 

38 

43 

^' 

26 

31.9 

fLORtNCE 

MAX 

65 

58 

60 

52 

51 

52 

60 

61 

68 

74 

75 

77 

74 

67 

62 

63 

68 

66 

62 

66 

68 

67 

63 

66 

71 

66 

45 

41 

56 

62.6 

MIN 

'16 

AO 

38 

28 

23 

22 

27 

29 

25 

37 

49 

53 

48 

37 

28 

26 

24 

42 

35 

36 

48 

41 

32 

29 

36 

35.9 

HUNTSulLLE  Mb  AC 

MAX 

60 

51 

58 

47 

45 

45 

55 

97 

65 

69 

70 

71 

71 

58 

54 

60 

62 

61 

56 

61 

57 

66 

52 

« 

61 

67 

54 

38 

45 

53 

57,8 

MIN 

SO 

<»2 

39 

33 

28 

25 

27 

26 

27 

34 

50 

4B 

43 

35 

31 

24 

34 

" 

^' 

26 

^' 

26 

MAD  I 50N 

MAX 

61 

>» 

56 

46 

45 

55 

58 

65 

70 

72 

73 

71 

65 

55 

60 

63 

62 

56 

61 

52 

66 

61 

64 

62 

70 

63 

44 

39 

56 

59.4 

MIN 

i9 

\t 
36 

31 

25 

23 

26 

26 

28 

36 

48 

50 

39 

40 

29 

36 

28 

26 

35.4 

MOULTON  2 

MAX 

62 

56 

59 

50 

47 

49 

56 

61 

68 

72 

73 

75 

75 

63 

59 

64 

65 

62 

61 

63 

» 

65 

60 

67 

70 

73 

60 

42 

42 

55 

61.0 

MIN 

»a 

39 

34 

30 

25 

23 

26 

23 

24 

33 

50 

4b 

36 

39 

30 

40 

35.2 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

60 

52 

61 

48 

48 

46 

56 

56 

65 

71 

73 

74 

74 

59 

59 

60 

65 

61 

57 

64 

57 

69 

51 

69 

62 

68 

53 

40 

49 

55 

69.3 

MIN 

*8 

*2 

35 

31 

27 

24 

28 

29 

26 

35 

52 

47 

38 

35 

31 

*' 

40 

35.1 

NEW   MARKET  2 

MAX 

68 

59 

50 

47 

44 

55 

58 

59 

69 

70 

75 

70 

64 

48 

60 

60 

60 

58 

59 

53 

66 

65 

60 

62 

66 

94 

46 

42 

58 

56.8 

MIN 

A* 

31 

33 

23 

21 

23 

21 

22 

29 

50 

46 

34 

38 

27 

36 

30 

30 

40 

*' 

42 

31 

20 

40 

32.5 

RED  bAY 

MAX 

67 

62 

52 

59 

49 

49 

50 

58 

62 

70 

73 

74 

75 

76 

61 

59 

65 

67 

65 

63 

65 

59 

65 

63 

66 

65 

74 

50 

41 

56 

62.1 

MIN 

Al 

40 

31 

26 

24 

24 

29 

32 

39 

4l 

53 

44 

41 

33 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

60 

52 

59 

49 

46 

45 

99 

57 

64 

69 

70 

72 

71 

58 

55 

61 

61 

61 

58 

61 

68 

65 

54 

66 

63 

67 

93 

39 

50 

55 

58.5 

MIN 

*9 

AO 

36 

29 

27 

23 

25 

24 

24 

30 

36 

45 

39 

33 

30 

2 1 

32 

32 

43 

43 

43 

44 

35 

40 

28 

25 

24 

35 

32.7 

RUSSfcLLVILLE  2 

MAX 

67 

60 

52 

94 

47 

51 

49 

56 

60 

67 

70 

71 

70 

74 

60 

69 

67 

64 

62 

60 

63 

58 

66 

52 

58 

63 

74 

50 

46 

57 

60.2 

MIN 

*5 

*»0 

3 1 

28 

1 9 

1 6 

1 6 

1 7 

1 7 

19 

32 

^* 

17 

16 

24 

20 

22 

32 

44 

30 

29 

26 

26 

32 

26 

26 

32 

27.2 

MATEHLOO 

MAX 

60 

54 

49 

51 

49 

51 

55 

59 

68 

73 

68 

75 

75 

68 

59 

58 

68 

69 

71 

65 

64 

67 

54 

66 

66 

70 

66 

47 

58 

51 

61.7 

ft  • 

MIN 

*A 

»1 

35 

24 

17 

15 

21 

19 

21 

29 

42 

47 

30 

31 

24 

19 

29 

28 

18 

28 

48 

30 

42 

" 

39 

14 

26 

34 

30.1 

APPALACH I  AN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

59 

56 

55 

55 

47 

45 

44 

55 

57 

65 

69 

70 

73 

72 

61 

55 

59 

59 

59 

57 

57 

53 

61 

55 

63 

62 

62 

50 

41 

42 

57.3 

MIN 

S2 

A4 

35 

35 

28 

28 

25 

28 

28 

36 

40 

46 

43 

44 

35 

28 

26 

38 

" 

36 

41 

40 

40 

46 

^' 

35.4 

BESSEMER  3  SSN 

MAX 

63 

5A 

69 

91 

51 

48 

60 

60 

68 

71 

72 

77 

76 

69 

59 

63 

65 

69 

60 

62 

54 

69 

60 

69 

67 

71 

60 

45 

44 

64 

62.2 

MIN 

AS 

37 

35 

33 

24 

26 

23 

22 

24 

29 

39 

48 

37 

43 

33 

23 

3 1 

34 

24 

34 

*' 

30 

35.1 

BIRMINGHAM   Mb  AP 

MAX 

60 

5A 

62 

90 

50 

48 

59 

60 

65 

70 

72 

76 

75 

66 

59 

61 

61 

67 

60 

62 

56 

67 

60 

68 

69 

69 

99 

42 

50 

61 

61.1 

MIN 

30 

AO 

37 

31 

25 

27 

24 

25 

26 

31 

38 

45 

38 

40 

32 

" 

26 

^' 

56 

46 

" 

28 

BRIDbEPORT  2  • 

MAX 

60 

60 

61 

93 

48 

45 

96 

58 

65 

71 

71 

78 

72 

65 

57 

60 

61 

62 

61 

58 

50 

63 

64 

58 

62 

68 

65 

45 

43 

59 

60,0 

MIN 

SI 

*5 

34 

31 

20 

20 

20 

19 

21 

28 

34 

45 

33 

34 

26 

22 

27 

29 

45 

*' 

3 1 

4 1 

35 

31.2 

(lUNTERSVlLLE 

MAX 

62 

59 

69 

99 

48 

46 

95 

58 

68 

72 

79 

74 

71 

97 

63 

62 

62 

60 

60 

62 

65 

64 

65 

64 

66 

64 

46 

41 

61 

60,8 

MIN 

SO 

42 

39 

37 

32 

30 

29 

26 

26 

31 

41 

39 

46 

36 

" 

38 

38 

46 

35,6 

ONEONTA 

MAX 

6$ 

64 

96 

60 

50 

50 

47 

48 

60 

66 

72 

72 

77 

74 

66 

68 

62 

62 

*5 

61 

65 

69 

64 

60 

69 

65 

65 

50 

41 

54 

60,7 

MIN 

*9 

44 

33 

33 

26 

27 

22 

22 

22 

28 

32 

36 

40 

33 

28 

45 

41 

SAINT  BERNARD 

MAX 

63 

57 

50 

58 

48 

46 

45 

56 

58 

67 

71 

71 

75 

74 

61 

56 

61 

59 

61 

59 

64 

56 

63 

57 

6! 

64 

65 

50 

41 

55 

59.2 

MIN 

«e 

"l 

34 

33 

26 

26 

26 

25 

26 

27 

33 

43 

41 

42 

32 

SANO  MT    SU6STA  AJ 

MAX 

S6 

55 

59 

94 

45 

43 

54 

57 

64 

67 

70 

72 

71 

65 

55 

57 

60 

59 

57 

61 

54 

60 

60 

63 

60 

63 

60 

47 

39 

56 

58.1 

MIN 

*9 

43 

32 

33 

24 

24 

24 

26 

27 

35 

49 

40 

4 1 

31 

24 

37 

34 

27 

32 

38 

47 

38 

45 

34 

45 

44 

24 

25 

35 

35,1 

SCOTTSBORO 

MAX 

62 

60 

59 

62 

54 

48 

47 

56 

59 

66 

71 

70 

75 

72 

62 

56 

60 

60 

63 

61 

57 

54 

64 

53 

62 

64 

66 

64 

39 

49 

69.5 

MIN 

51 

42 

33 

39 

24 

25 

19 

20 

20 

29 

37 

41 

39 

37 

27 

23 

30 

33 

27 

28 

35 

44 

38 

39 

39 

35 

35 

22 

24 

31 

31.8 

VALLEY  HEAD 

MAX 

56 

54 

56 

61 

45 

45 

42 

52 

56 

63 

69 

67 

72 

69 

60 

54 

57 

55 

59 

57 

57 

52 

59 

53 

59 

60 

65 

51 

37 

46 

56.3 

MIN 

53 

43 

32 

31 

20 

19 

17 

18 

19 

29 

30 

40 

31 

32 

23 

20 

29 

19 

30 

41 

38 

*' 

18 

^' 

30 

29,2 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

69 

59 

93 

92 

52 

50 

90 

58 

58 

60 

68 

71 

77 

76 

74 

62 

60 

63 

62 

62 

60 

59 

62 

56 

65 

6E 

71 

56 

41 

52 

60,9 

MIN 

50 

42 

39 

32 

32 

30 

28 

28 

27 

30 

34 

41 

43 

48 

38 

3 1 

3^ 

40 

43 

48 

50 

37.6 

BANKHEAO  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

69 

63 

53 

63 

54 

92 

51 

63 

64 

70 

73 

73 

81 

78 

68 

63 

63 

62 

67 

62 

63 

61 

67 

66 

6t 

69 

70 

53 

64 

60 

64.4 

MIN 

AS 

40 

39 

33 

30 

29 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

42 

36 

34 

29 

32 

29 

3 1 

34 

46 

36 

30 

■ 

CENTREVlLLE 

MAX 

70 

61 

59 

67 

54 

94 

92 

62 

63 

69 

73 

75 

78 

79 

74 

60 

63 

70 

70 

64 

63 

61 

73 

70 

It 

71 

72 

53 

43 

62 

65.3 

MIN 

*9 

40 

33 

32 

28 

29 

24 

25 

24 

30 

29 

35 

38 

42 

39 

26 

29 

26 

28 

45 

49 

36 

34.7 

CLANTON 

MAX 

69 

59 

63 

69 

92 

94 

51 

60 

62 

68 

71 

77 

74 

77 

74 

62 

62 

68 

64 

61 

60 

71 

66 

74 

7C 

72 

57 

42 

56 

64.3 

MIN 

♦  7 

43 

34 

34 

29 

33 

26 

25 

25 

29 

37 

40 

39 

44 

38 

26 

30 

36 

27 

46 

36 

36,1 

wUwDLt    9^^^  1  nlUS 

MAX 

6S 

58 

49 

98 

49 

48 

48 

57 

59 

70 

65 

72 

74 

74 

63 

59 

68 

60 

62 

60 

61 

67 

63 

58 

65 

63 

67 

50 

42 

54 

59.6 

MIN 

♦  7 

39 

34 

29 

25 

24 

29 

26 

25 

28 

40 

40 

41 

40 

30 

26 

26 

30 

28 

36 

43 

42 

42 

^* 

30 

34 

33.3 

fAYETTE 

MAX 

70 

60 

90 

52 

94 

61 

62 

69 

80 

74 

78 

70 

64 

65 

68 

66 

65 

63 

66 

66 

66 

6i 

6S 

52 

46 

55 

60 

63.7 

MIN 

»7 

39 

37 

29 

25 

?7 

24 

23 

23 

28 

33 

30 

36 

45 

32 

25 

28 

HALEYVILLE 

MAX 

69 

59 

90 

98 

50 

50 

90 

57 

60 

67 

70 

72 

75 

75 

62 

60 

62 

60 

62 

60 

63 

58 

64 

57 

65 

63 

69 

51 

41 

54 

60.3 

MIN 

*7 

41 

35 

29 

26 

24 

29 

25 

29 

25 

34 

46 

37 

37 

30 

24 

24 

30 

25 

25 

35 

43 

41 

41 

33 

34 

41 

26 

26 

34 

32.3 

HAMILTON  J  S 

MAX 

68 

61 

53 

98 

50 

90 

92 

58 

62 

68 

73 

75 

75 

75 

66 

63 

62 

63 

65 

63 

63 

69 

66 

64 

67 

66 

71 

53 

43 

58 

62.3 

MIN 

47 

38 

36 

28 

20 

20 

20 

18 

19 

20 

28 

42 

31 

32 

26 

21 

21 

27 

19 

19 

32 

47 

33 

33 

33 

33 

39 

22 

26 

34 

28.8 

JASPER  A  N 

MAX 

63 

54 

99 

49 

49 

47 

58 

57 

64 

69 

73 

75 

72 

64 

60 

58 

59 

66 

60 

62 

54 

64 

59 

64 

63 

66 

56 

43 

41 

60 

59.6 

MIN 

♦7 

37 

37 

30 

1 

24 

27 

23 

23 

21 

28 

39 

46 

35 

42 

29 

24 

26 

33 

23 

29 

35 

50 

39 

48 

45 

38 

40 

26 

34 

36 

33.7 

S««  Rel«r«nc«  NolM  Following  Station  Indvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PRATTVltLE 

MAX 
MIN 

68 

<>e 

65 

42 

68 
46 

59 
34 

56 
28 

52 
30 

62 
27 

65 

28 

68 
25 

71 
29 

75 
37 

79 
40 

80 
40 

76 
47 

62 
37 

64 

27 

70 
29 

71 
41 

65 
28 

62 
29 

S3 
*l 

74 
44 

68 
49 

78 

53 

72 
42 

78 
45 

67 
49 

52 
39 

54 

39 

71 
45 

66.8 
37.9 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

68 
46 

62 
41 

65 
35 

61 
32 

S3 
29 

50 
31 

60 
28 

61 
29 

67 
28 

70 
34 

73 
40 

77 
51 

77 
47 

73 
48 

64 

39 

62 
30 

65 
36 

67 
42 

64 
35 

62 
35 

56 
42 

71 
48 

68 
44 

71 
53 

71 
41 

68 
53 

66 
47 

55 
34 

48 
34 

65 
45 

64.7 
39,2 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

59 
50 

53 
42 

62 
39 

52 
33 

51 
29 

50 
30 

60 
28 

60 
29 

66 
27 

69 
32 

71 
41 

77 
49 

76 
43 

70 
44 

62 
38 

60 
30 

63 
31 

68 
37 

62 
30 

60 
33 

59 
47 

71 
53 

59 
45 

70 
47 

66 
38 

71 

47 

61 
41 

42 
33 

54 
37 

63 
42 

62.2 
38.2 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 
MIN 

70 
46 

61 
39 

51 
3S 

63 
30 

53 
28 

52 
29 

51 
24 

60 
24 

62 
28 

67 
29 

72 
34 

74 
44 

78 
39 

76 
44 

69 
36 

62 
27 

62 
30 

65 
35 

67 
26 

62 
30 

62 
35 

62 
48 

72 
43 

59 
47 

73 
45 

69 
46 

73 
51 

55 
31 

43 
33 

63 
37 

63,6 
35.8 

VERNON 

•          •  ft 

MAX 
MIN 

60 
46 

55 
36 

63 
37 

52 

30 

50 
22 

52 
24 

58 
22 

61 
21 

57 
22 

72 
30 

77 
47 

75 
46 

75 
34 

67 
45 

63 
30 

62 
24 

62 
29 

65 
30 

63 
21 

65 
29 

58 
41 

67 
55 

64 
34 

66 
50 

67 
32 

70 
41 

67 
40 

V. 

42 
35 

60 
38 

62,1 
34,0 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

61 
51 

72 

40 

63 
38 

50 
34 

50 
29 

47 
28 

57 
24 

60 
24 

66 
25 

74 
29 

74 
37 

76 
43 

73 
37 

68 
43 

58 
35 

62 
26 

65 
30 

66 
43 

60 
28 

63 
31 

52 
35 

63 

50 

61 
38 

70 
50 

67 
36 

65 
44 

59 
36 

43 
31 

43 
34 

65 
40 

61.8 
35.7 

CALERA  2  S» 

MAX 
MIN 

68 

50 

63 
42 

57 
37 

66 
32 

52 
25 

49 

26 

56 
24 

59 
22 

65 
26 

68 

33 

74 

35 

80 
49 

78 
36 

67 
40 

62 
33 

62 
22 

68 

29 

71 
40 

66 
24 

62 
28 

55 
38 

67 
52 

66 
42 

63 
48 

tt 

67 
38 

62 
45 

48 
36 

42 
35 

62 
41 

63.0 
35.4 

CENTRE  5  Sw 

MAX 
MIN 

60 
52 

58 
43 

61 
34 

65 
36 

51 
27 

49 

27 

47 
20 

57 
21 

60 
21 

66 
26 

71 
32 

74 
40 

35 

74 
35 

66 
32 

58 
24 

60 
26 

62 
30 

64 
24 

62 
30 

62 
31 

51 
39 

61 
42 

57 
42 

62 
35 

65 
36 

59 
47 

55 
26 

43 
27 

42 
35 

60.0 
32.5 

CHILDERSBURO  nTR  PLANT 

MAX 
MIN 

69 
50 

62 

40 

66 
37 

62 
36 

51 
26 

49 
26 

60 
21 

60 
22 

66 

22 

72 
26 

74 
34 

77 
35 

77 
35 

72 
44 

65 
32 

63 
23 

68 
29 

68 
35 

62 
24 

62 
28 

57 
33 

69 
50 

68 
46 

70 
SO 

66 
36 

68 
41 

65 
49 

50 
31 

43 
36 

67 
42 

64.3 
3*.  6 

bADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

55 
52 

57 
44 

62 
33 

53 
38 

49 
26 

46 

27 

57 
21 

59 
23 

65 

23 

70 
28 

76 
44 

73 
38 

73 
43 

73 
43 

59 
34 

60 
26 

61 
28 

62 
34 

60 
26 

61 
30 

52 
35 

59 
44 

56 
43 

56 
46 

63 
36 

60 
41 

53 
46 

46 

29 

38 

29 

60 
38 

59.1 
34.9 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

65 
50 

59 
42 

60 
32 

62 
32 

50 
26 

50 
26 

49 

22 

58 

22 

60 
23 

65 
22 

70 
28 

7i 
33 

75 
40 

75 
39 

68 
34 

58 
24 

60 
25 

63 
29 

65 
28 

60 
28 

61 
30 

54 
41 

62 
43 

58 
43 

66 
34 

64 
34 

62 
41 

53 
27 

41 

30 

54 
33 

60.6 
32,0 

SYLACAUOA  4  NE 

MAX 
MIN 

67 

62 
40 

64 

33 

57 
34 

52 
24 

49 

25 

58 

20 

61 

20 

67 

20 

71 
26 

72 
34 

75 
41 

75 
36 

69 
43 

59 
32 

62 
22 

67 
27 

70 
39 

61 

22 

63 
22 

54 

33 

67 
50 

61 
44 

59 
48 

69 

35 

66 

40 

60 
45 

48 

29 

43 

35 

65 

41 

62,4 
33,6 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

66 

50 

62 
43 

63 
35 

58 

35 

52 
28 

49 

28 

58 
23 

62 

25 

67 
25 

74 

29 

74 

37 

74 
45 

75 
38 

70 
46 

60 
36 

64 

25 

65 
30 

68 
39 

62 
27 

62 

30 

53 
34 

67 
49 

65 
46 

69 
50 

67 
36 

67 
42 

62 
45 

48 
31 

41 
34 

66 
40 

63,0 
36,0 

PIEOHONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  b  NE 

MAX 
MIN 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

64 
48 

54 
40 

60 
38 

62 
34 

50 
28 

49 

27 

45 

25 

56 
28 

60 
26 

65 
29 

70 
35 

71 
41 

73 
42 

73 
42 

69 
37 

56 
29 

60 
31 

67 
35 

66 
33 

60 
33 

66 
38 

55 
41 

62 

42 

62 
42 

62 
36 

68 
43 

64 
51 

55 
29 

43 
31 

52 
33 

60,6 
35,6 

AUBURN   3  SW 

MAX 
MIN 

69 
50 

65 
46 

66 
35 

66 
37 

57 
30 

57 
27 

51 

24 

60 
30 

62 
26 

68 

29 

72 
32 

74 
42 

77 
45 

78 
47 

75 
38 

62 
27 

64 
34 

66 
37 

71 
26 

65 
30 

63 
34 

66 
44 

68 
49 

68 
52 

75 
42 

70 
52 

70 
54 

67 
36 

48 
34 

53 
38 

65.8 
37.6 

CAMP  MILL  2  Nw 

MAX 
MIN 

68 
48 

55 
43 

63 
33 

65 
34 

53 
27 

53 
30 

48 
22 

58 
25 

61 
22 

66 
25 

70 
31 

73 
38 

76 
40 

76 
41 

71 
36 

59 
26 

62 
29 

66 
34 

66 
24 

63 
26 

64 
30 

58 
42 

66 
46 

65 
46 

75 
38 

70 
42 

70 
54 

65 
32 

44 

33 

57 
36 

63,6 
34,4 

MEFLIN 

MAX 
MIN 

64 

59 

42 

62 

33 

59 
32 

58 
22 

51 
22 

54 
18 

57 
IB 

61 
19 

65 
19 

69 
25 

72 
33 

76 
32 

75 
36 

58 
36 

62 
20 

62 
24 

65 
29 

64 
21 

65 

20 

62 
28 

51 

33 

59 
40 

62 
42 

65 
32 

64 

33 

69 
38 

60 
24 

56 
26 

52 
30 

61.8 
29.4 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

66 

50 

65 
45 

65 
36 

58 

36 

53 
29 

49 

30 

57 

28 

60 
32 

67 
29 

70 
33 

72 
40 

76 
43 

72 
46 

72 
48 

64 
38 

60 
28 

66 
33 

69 
45 

63 
32 

61 
45 

55 
38 

68 
47 

65 
46 

76 
50 

70 
40 

69 
45 

65 
50 

50 
32 

44 
34 

67 
37 

63.8 
38.8 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

49 

47 

38 

40 

37 

37 

29 

33 

27 

31 

40 

42 

48 

52 

44 

34 

33 

41 

41 

32 

39 

47 

48 

48 

44 

43 

48 

56 
32 

48 
36 

67 
40 

40.0 

OPELIKA 

MAX 

MIN 

69 
49 

55 
46 

56 
46 

56 
48 

55 
31 

56 
31 

55 
24 

56 
28 

56 
24 

69 
20 

71 
32 

77 
38 

77 
38 

78 
40 

75 
39 

60 
26 

64 
29 

68 
37 

71 
27 

62 
29 

65 
29 

69 
43 

67 
49 

65 
50 

79 
42 

77 
44 

74 
56 

65 
35 

50 
32 

50 
32 

64,9 
36,5 

KOCKFORO  2  NNW 

MAX 
MIN 

68 
46 

55 
40 

64 

35 

65 
33 

52 
28 

51 
27 

49 
28 

58 
28 

62 
29 

68 
33 

70 
38 

72 
41 

76 
46 

76 
48 

71 
38 

58 
27 

64 
32 

66 
39 

69 
30 

62 
35 

62 
39 

58 
43 

71 
45 

68 
47 

71 

39 

69 
44 

69 
53 

58 

33 

43 
34 

54 
35 

63.3 
37.1 

ROCK  MILLS 

•          •  • 

MAX 

MIN 

64 
53 

56 
51 

63 
34 

64 

37 

54 
29 

52 
26 

48 
21 

57 
21 

60 
20 

65 
22 

71 
27 

72 
35 

75 
35 

75 
35 

69 
38 

58 
25 

61 
28 

65 
27 

68 
24 

62 
24 

66 
23 

52 
31 

62 
48 

59 
44 

73 
38 

67 
38 

62 
43 

60 
31 

46 

30 

52 
36 

61.9 
32.5 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

68 
48 

55 
41 

62 
36 

69 
32 

55 
28 

49 
31 

53 
30 

62 
30 

63 
30 

69 
36 

72 

45 

75 
51 

72 
45 

78 
50 

77 
36 

61 
30 

63 
36 

72 
44 

71 
32 

65 
34 

61 
49 

69 
51 

77 
46 

69 
52 

78 
42 

72 
51 

73 
52 

63 
38 

44 
40 

62 
43 

66.0 
40.3 

DEMOPOLIS   LOCK    AND  DAM 

MAX 
MIN 

68 
49 

66 
41 

62 
37 

67 
35 

53 
31 

54 
32 

53 
2% 

56 
29 

63 
28 

68 

29 

72 
33 

74 
46 

75 
41 

77 
42 

72 
40 

61 

30 

61 
29 

71 
31 

69 
29 

64 
28 

62 
30 

68 
51 

77 
48 

65 
46 

78 
40 

72 
39 

72 
59 

63 
40 

44 
39 

68 
39 

65.5 
37.3 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

67 
49 

57 
38 

56 
3S 

67 
34 

53 
29 

53 
31 

54 
28 

62 
27 

62 
27 

69 
29 

72 
36 

75 
48 

77 
43 

78 
43 

70 
40 

62 
30 

63 
30 

70 
33 

70 
29 

64 
30 

62 
32 

69 
51 

75 
45 

66 
46 

74 
38 

70 
39 

76 
50 

53 
38 

42 
36 

66 
37 

65.1 
36.7 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

mAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

77 
48 

60 
44 

60 
38 

68 
35 

55 
29 

56 
31 

53 
26 

60 
27 

63 
26 

68 
26 

72 
31 

75 
43 

77 
40 

79 
43 

78 
40 

62 
28 

64 

29 

70 
35 

70 
29 

65 
30 

65 
31 

62 
47 

77 
47 

70 
50 

83 
46 

73 
44 

81 
63 

67 
40 

39 

66 
42 

68,  1 
37,6 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

62 
47 

60 
40 

66 
36 

61 
33 

53 
29 

52 
32 

60 
26 

62 
28 

65 
26 

70 
30 

75 
41 

75 
46 

77 
42 

75 
48 

63 
40 

69 

29 

70 
32 

70 
46 

64 
31 

62 
31 

58 
44 

76 
51 

70 
47 

77 
51 

71 

40 

74 
50 

67 

47  1 

48 

38 

60 
39 

67 
48 

66.0 
38.9 

WINTER  3  NW 

MAX 
MIN 

70 
48 

60 
43 

63 
37 

68 
35 

53 
30 

54 
31 

52 
28 

59 
29 

64 
29 

68 
30 

71 
36 

75 
43 

76 
45 

77 
46 

76 
41 

60 
30 

65 
31 

69 
35 

68 
30 

63 
30 

64 
33 

65 
48 

75 
47 

66 
48 

75 
53 

79 
64 

65 
40 

48 
39 

65 
42 

66.0 
38.7 

MONTGOMERY   KB  AP 

MAX 
MIN 

58 
49 

63 
46 

67 
39 

54 
37 

54 
33 

51 
34 

58 
29 

61 
33 

66 
30 

71 
34 

74 
43 

76 
44 

77 
44 

76 
52 

61 
43 

63 
34 

69 
35 

70 
47 

64 
36 

62 
34 

54 
44 

75 
49 

66 
52 

81 
60 

72 
47 

SO 
51 

68 
47 

47 
41 

60 
42 

69 
47 

65.6 
41.9 

SELMA 

MAX 
MIN 

65 
49 

63 
46 

69 
40 

65 
36 

57 
32 

53 
34 

61 

30 

64 

31 

67 

30 

72 

34 

76 
44 

78 
47 

79 
47 

79 
52 

61 
44 

62 
33 

68 

35 

71 
49 

66 
36 

64 
34 

59 

49  1 

78 

50 

72 
52 

76 
55 

75 
45 

76 
56 

73 
45 

51 
39 

59 
39 

68 
49 

67.6 
42,1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

NOVEMBER 


StaUon 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

TUSKb&EE  3  !> 

MAX 

6B 

65 

66 

56 

56 

51 

58 

62 

68 

70 

74 

77 

78 

77 

62 

63^ 

69 

69 

62 

64 

61 

71 

64 

80 

tT 

~71 

52 

S4 

69 

66.3 

MIN 

*» 

*6 

37 

37 

31 

30 

25 

27 

25 

29 

40 

36 

36 

44 

38 

23 

32 

38 

27 

28 

42 

41 

64 

48 

44 

44 

52 

38 

36 

38 

UNION  SPRINCib 

MAX 

70 

55 

62 

65 

55 

55 

50 

56 

60 

66 

70 

74 

75 

76 

76 

60 

63 

68 

69 

63 

63 

56 

60 

70 

80 

70 

60 

68 

46 

59 

64,7 

*            '  * 

MIN 

COAbTAL  PLAIN  07 

ANL^ALUSIA    I  NW 

MAX 

72 

67 

65 

68 

55 

55 

52 

59 

63 

66 

72 

74 

75 

78 

77 

75 

70 

71 

70 

63 

63 

69 

76 

71 

79 

77 

62 

75 

73 

72 

69,5 

MIN 

<*e 

*»2 

36 

36 

29 

28 

25 

26 

25 

25 

30 

39 

38 

39 

41 

27 

28 

34 

2  7 

29 

44 

64 

56 

49 

46 

62 

42 

38 

45 

37.2 

ATMORE    1  Sw 

MAX 

62 

66 

71 

70 

56 

55 

61 

64 

69 

'2 

76 

78 

80 

79 

78 

67 

72 

73 

66 

69 

73 

78 

75 

78 

60 

81 

79 

68 

69 

79 

71.5 

MIN 

"O 

39 

37 

32 

32 

28 

29 

29 

32 

43 

47 

42 

50 

43 

30 

33 

45 

30 

30 

40 

57 

57 

64 

50 

52 

64 

43 

46 

56 

42.3 

BEATRICE  I  t 

MAX 

70 

61 

66 

70 

56 

56 

55 

63 

65 

70 

73 

76 

79 

80 

79 

62 

67 

72 

72 

66 

67 

72 

77 

69 

76 

77 

71 

66 

70 

68 

69.2 

MIN 

*0 

35 

36 

30 

29 

27 

27 

27 

30 

33 

46 

41 

43 

39 

27 

30 

34 

27 

29 

33 

65 

50 

62 

45 

46 

61 

41 

41 

45 

38.2 

bHANTLEV 

71 

57 

67 

71 

66 

57 

53 

60 

66 

69 

72 

76 

79 

82 

80 

61 

67 

74 

li 

72 

66 

66 

72 

74 

76 

79 

63 

73 

52 

66 

69.3 

MIN 

<.0 

35 

30 

28 

27 

24 

25 

24 

26 

31 

33 

35 

44 

40 

25 

30 

37 

28 

25 

34 

45 

50 

60 

44 

48 

55 

42 

36 

42 

36.0 

UHEWTON  3  SSE 

MAX 

60 

67 

71 

62 

58 

57 

62 

65 

68 

74 

77 

78 

80 

79 

66 

67 

73 

74 

66 

68 

75 

78 

74 

80 

60 

64 

76 

59 

71 

61 

70.9 

M|N 

*»b 

38 

35 

38 

26 

26 

24 

24 

23 

26 

36 

40 

38 

44 

34 

26 

26 

40 

25 

25 

35 

47 

66 

63 

48 

47 

56 

42 

45 

48 

37.8 

CAMOtN  3  Nw 

MAX 

60 

63 

69 

63 

64 

54 

61 

64 

67 

72 

75 

76 

78 

79 

67 

63 

71 

70 

63 

65 

72 

76 

71 

79 

75 

80 

72 

50 

63 

72 

68.2 

MIN 

*»7 

*»0 

35 

33 

28 

30 

27 

26 

28 

30 

42 

45 

41 

90 

39 

26 

31 

46 

29 

30 

43 

68 

48 

55 

42 

54 

46 

39 

39 

51 

39.3 

LHATOM   3  N 

60 

65 

72 

65 

56 

56 

64 

67 

70 

73 

76 

76 

80 

80 

69 

67 

72 

73 

66 

65 

76 

80 

72 

67 

80 

61 

73 

60 

72 

70 

70.7 

MIN 

*9 

*0 

36 

33 

29 

28 

30 

31 

30 

34 

48 

47 

51 

52 

40 

34 

33 

51 

36 

33 

47 

58 

60 

60 

46 

57 

49 

40 

41 

59 

42,0 

CLAYTON 

MAX 

6« 

56 

65 

67 

55 

56 

51 

57 

61 

66 

71 

72 

75 

78 

76 

59 

63 

68 

70 

64 

67 

68 

70 

69 

79 

75 

73 

76 

47 

61 

66.1 

MIN 

«8 

♦6 

38 

40 

32 

31 

31 

34 

32 

41 

49 

48 

48 

52 

43 

34 

40 

47 

37 

39 

42 

44 

48 

55 

50 

94 

53 

39 

38 

40 

42,4 

UOTMAN   FAA  AIHPORT 

MAX 

60 

67 

70 

60 

59 

57 

59 

64 

67 

72 

74 

77 

80 

78 

63 

66 

69 

74 

67 

66 

66 

74 

71 

61 

80 

83 

76 

54 

66 

76 

69,2 

MIN 

53 

51 

46 

42 

37 

35 

33 

35 

35 

35 

48 

51 

54 

55 

44 

35 

42 

49 

36 

38 

43 

51 

60 

66 

68 

98 

91 

45 

44 

49 

46.0 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

68 

55 

56 

53 

57 

63 

66 

71 

74 

77 

79 

77 

60 

64 

69 

71 

64 

64 

64 

76 

73 

60 

77 

62 

73 

51 

65 

67,7 

MIN 

41 

41 

31 

30 

30 

33 

33 

35 

41 

47 

51 

52 

43 

35 

36 

42 

37 

37 

41 

45 

66 

56 

54 

54 

69 

42 

39 

44 

42.5 

EUFAULA  MlLDLlFE  REF 

MAX 

70 

58 

67 

68 

58 

58 

53 

59 

62 

68 

73 

75 

77 

79 

78 

63 

66 

73 

71 

66 

68 

56 

69 

69 

62 

79 

81 

71 

48 

63 

67,6 

MIN 

50 

51 

37 

42 

30 

29 

26 

26 

25 

27 

37 

38 

39 

46 

39 

26 

31 

39 

26 

27 

36 

43 

55 

54 

48 

44 

60 

40 

34 

42 

38.2 

EVEROREEN 

MAX 

72 

67 

66 

71 

57 

57 

56 

61 

64 

67 

73 

76 

71 

78 

78 

62 

64 

63 

73 

65 

66 

72 

77 

73 

77 

78 

83 

74 

62 

69 

66.7 

MIN 

'•e 

<.0 

35 

37 

31 

29 

27 

27 

28 

30 

37 

42 

41 

44 

42 

30 

29 

33 

29 

29 

35 

49 

52 

56 

45 

47 

53 

42 

42 

46 

38.5 

FRISCO  CITY 

MAX 

69 

61 

65 

70 

56 

57 

56 

62 

66 

69 

73 

76 

79 

80 

79 

64 

67 

71 

72 

65 

65 

72 

78 

72 

79 

78 

62 

70 

52 

69 

69.1 

MIN 

<•« 

■•2 

40 

35 

32 

29 

30 

32 

34 

35 

42 

46 

48 

50 

39 

31 

35 

36 

33 

35 

40 

52 

61 

52 

47 

50 

60 

41 

42 

46 

41.5 

GENEVA 

MAX 

70 

57 

63 

67 

56 

56 

54 

57 

61 

63 

70 

75 

77 

76 

62 

62 

71 

72 

64 

66 

u 

73 

70 

79 

80 

81 

75 

55 

65 

67.3 

MIN 

*9 

*8 

40 

40 

32 

30 

28 

29 

29 

30 

35 

44 

44 

46 

44 

31 

33 

41 

31 

30 

32 

39 

54 

59 

98 

56 

66 

42 

40 

47 

41.0 

GILBERTOwN 

MAX 

60 

6! 

70 

60 

54 

54 

64 

64 

69 

72 

75 

76 

79 

80 

70 

65 

73 

71 

64 

72 

77 

77 

73 

79 

77 

79 

68 

49 

66 

74 

69.3 

MIN 

50 

37 

37 

32 

28 

29 

27 

25 

25 

28 

43 

48 

49 

45 

36 

29 

29 

41 

26 

29 

42 

55 

46 

54 

38 

48 

48 

41 

41 

59 

38.9 

GREENVILLE 

MAX 

66 

64 

74 

62 

54 

53 

59 

63 

68 

74 

77 

80 

78 

73 

66 

71 

70 

67 

69 

66 

74 

69 

80 

75 

81 

74 

64 

64 

7: 

68.8 

MIN 

*5 

••l 

36 

34 

31 

31 

30 

33 

30 

33 

43 

44 

47 

49 

41 

33 

34 

47 

36 

35 

43 

49 

50 

59 

46 

51 

51 

39 

38 

48 

40.9 

MEADLANO 

MAX 

70 

57 

65 

69 

55 

55 

52 

56 

62 

65 

72 

75 

76 

79 

78 

61 

7? 

70 

72 

65 

66 

67 

74 

76 

81 

81 

63 

76 

51 

65 

68.2 

MIN 

90 

50 

42 

43 

34 

31 

31 

32 

32 

34 

38 

47 

50 

52 

43 

32 

36 

38 

35 

33 

39 

43 

51 

57 

56 

50 

66 

40 

39 

43 

42.2 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

70 

57 

65 

66 

54 

55 

51 

58 

63 

69 

72 

73 

76 

78 

76 

60 

66 

69 

68 

64 

66 

60 

72 

66 

76 

74 

80 

67 

45 

60 

66,0 

MIN 

*7 

♦  3 

38 

35 

32 

32 

32 

34 

34 

40 

45 

49 

60 

51 

41 

33 

27 

46 

34 

36 

41 

47 

51 

51 

48 

49 

62 

39 

36 

42 

41,6 

UZARK    6  NNM 

MAX 

71 

67 

69 

64 

58 

54 

59 

64 

68 

70 

74 

78 

80 

72 

70 

66 

69 

72 

68 

65 

59 

70 

70 

60 

76 

81 

74 

66 

64 

74 

68,8 

MIN 

52 

«5 

40 

38 

30 

29 

28 

35 

35 

42 

44 

47 

61 

51 

40 

33 

41 

47 

36 

39 

42 

46 

53 

60 

51 

52 

55 

36 

36 

44 

42.7 

PHENIX   CITY    2  NNK 

MAX 

69 

55 

65 

60 

55 

55 

50 

57 

62 

66 

69 

73 

76 

76 

73 

73 

62 

68 

70 

62 

63 

59 

66 

66 

79 

70 

76 

67 

40 

49 

64.3 

MIN 

50 

50 

40 

42 

35 

32 

32 

34 

36 

36 

40 

44 

52 

52 

40 

34 

37 

40 

37 

35 

40 

43 

50 

52 

50 

48 

52 

36 

33 

36 

41.3 

IHOMASVlLLE 

MAX 

67 

58 

63 

68 

68 

54 

54 

61 

63 

67 

70 

73 

76 

78 

77 

61 

62 

70 

69 

63 

65 

73 

75 

67 

77 

73 

78 

62 

46 

66 

66.9 

M[N 

h9 

*2 

40 

35 

31 

32 

31 

33 

33 

34 

39 

52 

48 

50 

39 

33 

33 

36 

35 

36 

41 

57 

50 

51 

45 

48 

59 

40 

40 

43 

41.1 

TROY 

MAX 

66 

66 

69 

57 

56 

52 

58 

65 

68 

72 

74 

77 

80 

78 

62 

66 

70 

71 

65 

66 

55 

71 

69 

81 

76 

80 

70 

50 

63 

72 

67.5 

MIN 

»T 

*3 

38 

37 

32 

30 

31 

30 

32 

39 

47 

51 

51 

51 

40 

35 

36 

46 

34 

37 

43 

50 

53 

59 

48 

52 

50 

40 

36 

47 

42.3 

WHATLEY 

MAX 

61 

65 

68 

61 

55 

65 

68 

71 

75 

79 

78 

79 

78 

75 

70 

72 

75 

65 

74 

77 

77 

79 

78 

78 

70 

69 

66 

62 

68 

75 

71.2 

•          «  ft 

MIN 

»7 

39 

35 

29 

27 

24 

25 

28 

40 

38 

40 

42 

38 

46 

36 

37 

39 

39 

36 

45 

46 

46 

42 

45 

43 

49 

40 

66 

40 

68 

40,1 

GULF  OB 

bAY  HINETTE 

MAX 

6« 

67 

71 

62 

57 

57 

61 

67 

70 

74 

75 

79 

80 

80 

66 

68 

74 

74 

67 

67 

74 

80 

76 

77 

80 

81 

76 

60 

71 

60 

71,1 

MIN 

»9 

♦2 

45 

36 

35 

33 

33 

36 

38 

41 

51 

51 

60 

64 

46 

37 

39 

51 

36 

38 

47 

58 

57 

64 

53 

60 

53 

43 

47 

57 

46,0 

CUDEN 

MAX 

69 

66 

70 

62 

61 

60 

63 

69 

70 

74 

77 

80 

77 

74 

72 

68 

71 

77 

75 

66 

74 

74 

75 

76 

77 

79 

80 

69 

73 

77 

72,0 

MIN 

SI 

••2 

44 

38 

34 

34 

32 

35 

36 

39 

49 

52 

90 

50 

45 

37 

38 

40 

35 

34 

46 

60 

61 

67 

66 

65 

67 

44 

47 

63 

46,4 

FAIRhOPE  2  NE 

63 

6A 

69 

63 

58 

57 

61 

65 

69 

71 

76 

78 

76 

78 

65 

63 

70 

74 

64 

67 

73 

74 

75 

77 

79 

60 

76 

62 

70 

77 

69  ,  6 

MIN 

♦  9 

»5 

44 

38 

34 

34 

32 

35 

36 

41 

50 

52 

52 

57 

46 

38 

39 

53 

35 

37 

48 

59 

59 

55 

61 

64 

60 

43 

46 

62 

46,8 

FORT  MORGAN 

MAX 

66 

69 

69 

66 

57 

56 

59 

65 

66 

70 

70 

74 

74 

72 

66 

68 

69 

73 

66 

66 

72 

74 

77 

77 

76 

78 

66 

70 

76 

69,6 

MIN 

51 

52 

52 

44 

44 

43 

46 

46 

47 

52 

58 

56 

57 

61 

43 

50 

60 

50 

40 

60 

57 

65 

63 

62 

61 

63 

64 

50 

50 

66 

53,1 

MOBILE    H6  AIHPORT 

MAX 

63 

66 

71 

57 

58 

57 

62 

66 

68 

72 

74 

78 

80 

80 

66 

67 

73 

75 

67 

68 

76 

80 

76 

80 

82 

82 

76 

61 

71 

80 

71.1 

MIN 

ii 

44 

46 

39 

36 

36 

35 

38 

37 

40 

51 

53 

49 

54 

44 

39 

40 

52 

37 

38 

51 

63 

60 

71 

59 

68 

50 

46 

50 

59 

47.8 

MOBEHTSDALE  I  E 

MAX 

65 

64 

67 

70 

58 

58 

57 

61 

67 

70 

73 

76 

79 

80 

79 

66 

67 

72 

74 

66 

70 

76 

75 

77 

79 

80 

80 

78 

63 

72 

70,6 

MIN 

*8 

41 

41 

37 

33 

35 

28 

31 

34 

36 

45 

50 

52 

92 

45 

36 

36 

45 

33 

32 

43 

57 

58 

58 

54 

67 

67 

42 

44 

49 

43.8 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

NOVEMBER  1967 


Station 

Day 

Of  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

II      •  « 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  0AM 

EVAP 
NINO 

6 

.13 

15 

.oe 

15 

.12 

71 

.11 

95 

.13 

79 

.08 

31 

.08 

30 

.04 

13 

.13 

10 

9 

7 

22 

26 

.14 

94 

.09 

49 

.19 

31 

.12 

31 

.16 

51 

.04 

26 

33 

40 

.13 
41 

43 

•  07 

30 

.05 

20 

.03 

52 

.14 

110 

.02 

43 

.04 

34 

- 

1 157 

A        •  * 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
KINO 
MAX 
MIN 

.13 

28 
66 
52 

.01 

33 
57 
"iS 

.09 

30 
64 
45 

.12 

75 
64 
39 

.05 

79 
67 
37 

.17 

65 
56 
36 

.15 

38 
55 
35 

.08 

31 
60 
35 

.06 

9 
61 
36 

.08 

5 
66 
38 

.12 

19 
67 
41 

.07 

27 
69 
50 

.09 

10 
76 
50 

.14 

11 
88 
51 

.17 

54 
89 
41 

.08 

74 
78 
40 

.06 

13 

73 
37 

.01 

17 
76 
40 

.21 

2 
66 
36 

.08 

14 
62 
36 

.17 

22 
66 
38 

.01 

51 
63 
51 

.13 

90 
71 
59 

.07 

53 
61 
52 

•  02 

65 
69 
50 

.07 

36 
69 
47 

.00 

21 
68 
56 

•  10 

86 
61 
40 

.09 

65 
42 
39 

.06 

75 

39 

2,69 
1198 
66.3 
43.1 

•      ft  ft 

OULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

MAX 

MIN 

.06 

61 

52 

.11 

70 
50 

.08 

71 
47 

.22 

70 
43 

.08 

60 
36 

.10 

60 
38 

.02 

62 
39 

.15 

62 
40 

.09 

68 
40 

.09 

70 
42 

.13 

78 

52 

.09 

72 
56 

.07 

75 

55 

.12 

79 
54 

.14 

69 
47 

.10 

68 
40 

.07 

70 
42 

.22 

72 
52 

.06 

69 
42 

.05 

62 
40 

.06 

66 
50 

.02 

73 
60 

.09 

75 
61 

.10 

76 
60 

.09 

60 
60 

.07 

60 
63 

.12 

79 
73 

.15 

73 
43 

.09 

.06 

2.90 
T0a4 
49.3 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


StaUon 

Day  oi  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  VALLEY  01 
MADISON 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM   WB  AP 

6UNTERSVILLE 

UPPER  PLAINS  03 
TUSCALOOSA   FAA  AP 

EASTERN  VALLEY  04 
SYLACAUGA   4  NE 

TALLADEGA 

PIEDMONT  PLATEAU  05 
ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

ft      ft  ft 

PRAIRIE  06 

TUSKEGEE  3  S 

COASTAL  PLAIN  07 
PHENIX  CITY  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
NOVEMBER  1967 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field.    RFD  2,    Montgomery.   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ''F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6;00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"   table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.     Siax  and  mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently »   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DKIfAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.    "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  .Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  enulpped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month . 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

II    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,    an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Pieclpltatlon  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"   for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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ENVIRONMENTAL  DATA  SEHVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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2.2 
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9 
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13 

0 

11.08 
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8 
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*6.3 
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23 
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13 
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12 
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25 
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10 
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57.5 
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* 
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72 

22 
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3.5 

* 

28 
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3.51 

2.30 

16 

•  C 

0 

11 

5 

3 

59. 8H 

39.51' 

*9,7W 

75 

20 

2 1 

27* 

*67 

17 

10,05 

2.36 

16 

•  C 

0 

10 

8 

* 

58.2 

37.* 

*7.8 
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DIVISION 


S#«  R«fer«DC«  NolM  Following  Suilon  Indox 
SPECIAL  WEATHER  SUhWARY  ON  PAGE  139 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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,0 
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.c 

0 
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25 

30 
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c 

6 

c 
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.c 

0 
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63.3 

40.9 

52.1 

2.6 

79 

19 

2j 
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0 

0 

9 

0 

5.56 
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1  *3C 

1 1 

.0 

0 
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63.5 

38. OM 

.6 

78 
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24 

24 
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1 1 

c 

5.34 

.74 

1.18 
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.0 
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DIVISION 
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41.0 

53.5 

79 
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2  2 
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1 1 

c 
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2.05 

.0 
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56.9 
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1 

24 

24 
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c 
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c 
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11 

.c 

0 

BEATRICE   I  E 

6*. 9 

39.5 

52.2 
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20 

22 

24 
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c 

c 

12 

c 

6.03 

.0 
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no  A  HJ  T 1  C  V 

66.6 

42.1 

60 

19 

2 1 

24 
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0 

0 

11 

0 

7.07 

2.35 

1.97 

1 1 

•  0 
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DNLW  1  UiN    3  33t 

67.6 

43.5 

55.6 

3.9 

7S 

19* 

20 

24 
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0 

0 

6 

0 

6.89 

2.32 

2.16 

1 1 

.0 

0 

^Anjjtn*    5  Tim 

63.9 

41.9 

52  9 

79 

19 

22 

30* 
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0 

0 

8 

0 

8.49 

1.93 

1 5 

.0 

0 

CHATOM  3  N 

66.5 

45.1 

55% 

82 

19* 

23 

30 

32C 

0 

0 

7 

0 

7.98 

1.75 

15 

.0 
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CLAYTON 

63,9 

43.7 

53.8 

80 

19 

2^ 

23 
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0 

0 

7 

c 

5.43 

.70 

1.20 

26 

.0 

0 

66.9 

47.2 

5  7  •  I 

80 

18 
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0 

0 

4 

0 

5.11 

.93 

1.77 

10 

.0 

0 

ENTERPRISE   3  NW 

6<..S 

43.4 

79 

19 
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0 

0 

7 

0 

6.33 

2.56 

10 

.0 

0 

EUr AULA  WILDLIFE  REF 

65  .<» 

40.  I 

52*8 

80 

20* 

2  i 

24 
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0 

0 

1 1 

0 

4.92 

1.17 

26 

.0 

0 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

6<>.6 

43.5 

54.1 

79 

20 

23 

24 
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0 

0 

8 

0 
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1.65 

2.30 
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.0 

0 

GENEVA 

65.1 

43.8 

81 

1 

2  3 
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0 

0 

9 

0 

8.63 
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5.09 

1 0 

.0 

0 

u  i  Lot K 1 UWN 

65.  1 

43.3 
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* 

61 

1 9 
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c 

c 

7 

c 

6.95 

2.15 

1 5 

.0 

0 

GREENVILLE 

6'i.7 

43.4 

54.1 

2.7 

77 
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22 

23 

343 

0 

0 

7 

0 

6.52 

1,27 

1.21 

11 

.0 

0 

HEADLAND 

66.^ 

43.0 

54.7 

81 

1 

25 

24 
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0 

0 

7 

0 
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3.09 
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.0 

0 
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41.7 

52.1 

1.1 

77 
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24 
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0 

10 

0 
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.0 

0 

OZARK   6  NNM 

f 

43.6 

f 

22 

23 

0 

0 

6 

0 

6,14 

1,44 

2.20 
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.0 

0 
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63.0 

41.1 

52. i 

77 

20 

23 

26 
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0 

0 

10 

0 

5,84 

1.35 

26 

,0 

0 
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62.8 

42.5 

2.7 

79 

20 
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0 

9 

0 
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3,44 

1.71 

1 5 

,0 

0 

64.8 

44.8 

54.8 
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79 

18 

24 

24* 
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0 

6 
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1,67 

2.25 

1 1 

.0 

0 

65.6 

41.0 

53.3 

79 

21 

^  ^ 

30* 

371 

0 

0 

9 

0 

6.18 

2.10 

1 9 

,0 

0 

DIVISION 

54.1 

2,9 

6.83 

1,87 

.0 

♦     #  # 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

67.5 

48.2 

57.9 

80 

19* 

27 

24* 

263 

0 

0 

5 

0 

7.16 

2.72 

11 

.0 

0 

COOEN 

69. <> 

48.9 

59.2 

60 

19 

26 

24 

233 

c 

0 

5 

0 

7.92 

3.12 

11 

.0 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

67.9 

48.9 

58.4 

4.4 

80 

14 

25 

24 

257 

0 

0 

4 

0 

5.77 

.96 

1.63 

11 

.0 

0 

FORT  MORGAN 

66.5 

53.1 

59.8 

76 

16 

34 

23 

194 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

66.8 

49.0 

57.9 

3.8 

80 

19 

28 

24 

273 

0 

0 

5 

0 

7.50 

2.04 

3.42 

10 

.0 

0 

ROBERTSDALE  I  E 

67.6 

46.1 

56.9 

79 

15* 

25 

24 

261 

0 

0 

7 

0 

5.23 

.41 

2.33 

10 

.0 

0 

DIVISION 

58.4 

4.5 

6.72 

1.70 

.0 

Precipitation 


No,  of  Dayi 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CHATOM  3  N 

82 

DATE 

19* 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

16 

DATE 

30* 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
VERNON 

15.95 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PINE  LEVEL 

4,87 

GREATEST   I  DAY  PRECIPITATION 
MOULTON  2 

5.90 

DATE 

18 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
FLORENCE 

6.7 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
RED  BAY 

5 

DATE 

28 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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ALABAMA     -    DECEMBER  1967 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  feature  of  weather  conditions 
over  Alabama  during  the  month  of  December  was 
the  unusual  number  of  severe  conditions  due  to 
tornadoes,  damaging  winds,  and  hail. 

Six  tornadoes,  affecting  parts  of  Jefferson,  Mon- 
roe, Baldwin,  Morgan,  Madison,  and  Sumter 
Counties,    were    confirmed   during  December. 


Severe  thunderstorms  were  associated  with  the 
tornadoes,  adding  to  the  destructionjand  thunder- 
storms, along  with  strong  destructive  winds,  were 
reported  from  Prichard  and  Mobile  Counties. 

Tornadoes  during  the  month  were  responsible 
for  two  deaths,  29  injuries,  and  property  damage 
in  excess  of  $5,000,000. 

C.  C.  Wooden 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
R#2,  Dannelly  Field 
Montgomery,  Alabama  36108 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

  DECEMBER  1967 


Day  of  Month 


O 
H 

1  1 

2  j 

3 

4 

5   1  6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

u  1 

12 

13  1  14  1 

15 

IE  I 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

*       •  « 

NORTHERN  VOLLEY  01 

ATHENS  2 

10*72 

.30 

,80 

• 

.151 

.03 

•  43 

.03 

.50 

.58 

.04 

6ELLE  HINt  2  N 

10.20 

1.10 

,0* 

.05| 

.39 

T 

T 

.43 

4^95 

!o7 

U30 

Ito 

.48 

DECATUR 

9,80 

.03 

1,11 

T 

.94 

•  05 

•  34 

,03 

.20 

4^32 

.52 

.04 

T 

1.10 

.03 

.64 

.07 

.38 

FALKVILLE   1  N 

11. A9 

T 

1,36 

.03 

.47 

1.15 

.02 

.37 

•  04 

3.50 

1.68 

,25 

T 

1.46 

.83 

T 

.33 

FLORENCE 

a.03 

.99 

.04 

.08 

.OS 

.02 

1.20 

.31 

.03 

.21 

.41 

•  01 

.03 

2.61 

.01 

,02 

T 

I.O4 

T 

.53 

.41 

HOOOES 

9.83 

.lA 

1.16 

,06 

,03 

1.85 

.50 

.64 

•  16 

3.02 

.15 

T 

.93 

.66 

.53 

HUNTSVILLE  MB  AP 

11.06 

1.30 

T 

T 

.65 

.73 

T 

.10 

.20 

1.48 

4.04 

.07 

T 

1.15 

.32 

.17 

,59 

.03 

.43 

MADISON 

11. «: 

1. 15 

.0; 

.04 

.80 

.82 

•  07 

.25 

5.50 

.12 

,02 

1,30 

.78 

.55 

MOULTON  2 

11.08 

.89 

.12 

T 

T 

.03 

.56 

.51 

.22 

.28 

.02 

5.90 

.07 

.74 

,51 

,02 

.62 

T 

.59 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

7.  38 

.88 

.11 

.23 

.87 

.28 

.02 

.24 

.16 

1.22 

1.05 

.55 

.05 

.07 

.35 

NEW  MARKET  2 

11.99 

.82 

.27 

T 

.80 

.70 

5.25 

.65 

1.15 

1,40 

.45 

.50 

RED  BAY 

9.61 

.18 

.'2 

.24 

1.58 

1.20 

.04 

.40 

.10 

2.21 

.29 

1,30 

.70 

.45 

REDSTONE  ARSENAL 

12.83 

l.«3 

T 

.02  .08 

.69 

,94 

.01 

1.14 

.24 

1.58 

4.04 

.16 

.70 

.39 

.60 

.29 

.04 

.48 

RUSSELLVILLE  2 

1  8.12 

1.31 

T 

1.50 

T 

.55 

3.37 

.15 

T 

,89 

> 

.35 

WATERLOO 

1  7.88 

,92 

.21 

1.53 

.63 

.04 

.52 

2.00 

1,02 

.6! 

.07 

.11 

«      •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

1 1.06 

.18 

,80 

,31 

,01 

.01 

1  .00 

.  77 

.01 

.22 

'il! 

^!40 

BESSEMER  3  SSW 

9.09 

.07 

.So 

T 

T 

.90 

.96 

T 

1.63 

.11 

Iso 

T 

2135 

.05 

I'o 

.01 

T 

!29 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

11. »9 

,70 

T 

T 

.03 

.91 

.47 

4.55 

.14 

•  07 

.17 

1.31 

T 

.96 

.79 

.57 

.48 

.01 

.33 

BOAZ 

9.83 

.90 

.57 

.94 

.23 

.05 

I.U 

1.68 

1.47 

1.85 

.80 

.23 

BRIDGEPORT  2  W 

8.80 

1,68 

.32 

.03 

.15 

.92 

.31 

.20 

2.30 

.32 

•  04 

1.37 

.76 

.40 

COLLINSVILLE 

6.80 

1.13 

T 

1.12 

.68 

.10 

.12 

FORT  PAYNE 

10.76 

T 

.92 

T 

.08 

.41 

1.20 

T 

.14 

T 

ll'l 

iIb8 

ll'l 

T 

2I0O 

.04 

'." 

.10 

T 

!l5 

GARDEN  CITY 

9.36 

1.30 

.80 

.56 

.70 

.09 

2.20 

.52 

•  60 

1.49 

.75 

.35 

GUNTERSVILLE 

10.05 

1,40 

.04' 

.02 

T 

1.43 

.31 

.02 

.19 

2.36 

•  55 

•  56 

1.82 

,85 

.50 

LEEDS 

10.57 

.95 

.01 

.05 

1.02 

.57 

.01 

3.14 

.06 

•  22 

•  86 

•  24 

2.27 

,93 

.01 

.23 

MAGELLA 

9.33 

.08 

.'9 

.88 

.75 

2.37 

.11 

•  06 

•  90 

•  13 

2.00 

.15 

,90 

.03 

.18 

ONEONTA 

7.94 

.95 

.03 

T 

.61 

.42 

.77 

.15 

•  32 

•  21 

■  •34 

T 

2,00 

,82 

,32 

PALMEROALE  2  W 

.70 

,82 

SAINT  BERNARD 

10.98 

1.64 

.05 

T 

.96 

2.27 

.26 

T 

.41 

.11 

1^75 

!38 

•  38 

T 

lies 

,64 

T 

,30 

SAND  hT  SUBSTA  AU 

10. «0 

,82 

.02 

.14 

1.67 

.67 

.19 

UB7 

U72 

•  02 

ues 

,95 

,48 

SAYRE 

_ 

1.00 

.92 

.67 

1.77 

.16 

T 

.94 

•  44 

2.65 

,78 

.07 

. 

SCOTTSBORO 

7.79 

1.77 

T 

,02 

T 

.88 

1.02 

.05 

T 

1.48 

.75 

.02 

1.16 

.62 

.02 

T 

VALLEY  HEAD 

.97 

.04 

.02 

.03 

.02 

.12 

WARRIOR 

9.12 

.95 

T 

.95 

.47 

liss 

.14 

.15 

1.10 

.55 

2115 

.70 

,38 

•       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

AL ICEVI LLE 

~ 

.22 

•32  ^26 

•  10 

.12 

•  06 

.09 

ARLEY  3  S 

10. A2 

1.63 

ll03 

1I47 

!86 

2.49 

.34 

.14 

1.74 

.72 

AUTAUGAVILLE  3  N 

5.98 

.94 

.77 

.34 

.65 

1.23 

.81 

.09 

.60 

.55 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

10.92 

.'0 

.84 

.90 

.02 

2.53 

.10 

.07 

2.00 

1,07 

1.70 

.02 

.67 

,30 

BILLINGSLEY   1  SE 

7.01 

•  22 

1.35 

T 

.10 

.67 

.71 

U06 

.22 

.15 

.59 

.75 

.40 

.60 

,19 

brookwood 

.70 

,80 

CARBON  HILL 

13!«2 

2.08 

i 

l!93 

Iss 

1)97 

!l6 

2171 

I45 

1^89 

1 73 

isT 

CENTREVILLE 

8.0* 

1.19 

1.24 

.52 

1.00 

.17 

.15 

.47 

,33 

1.52 

1.17 

,28 

CLANTON 

7.06 

1.25 

T 

T 

T 

T 

1.10 

.77 

.94 

.25 

.65 

I. 00 

.25 

.60 

,25 

CORDOVA 

11.53 

1.45 

1.37 

1.36 

.05 

1.90 

.17 

1.56 

.95 

,22 

1,40 

.77 

,33 

DOUBLE  SPRINGS 

,03 

1.50 

.02 

.02 

.01 

1 .30 

•  53 

.04 

.82 

4.60 

•  02 

.10 

ELROD 

'lias 

.80 

1.80 

2.00 

2.20 

•  25 

!90 

I20 

U40 

l!60 

FAYETTE 

1A.23 

.04 

1.90 

2.30 

•  60 

2.65 

.25 

2^90 

.50 

.25 

•  03 

1,20 

.60 

,81 

GORGAS 

9.52 

.03 

1.30 

.91 

1.22 

1.91 

.13 

•  14 

1.15 

•  03 

1.63 

.02 

.76 

,29 

HALEYVILLE 

12.96 

I. 18 

.04 

l.IS 

•  44 

.79 

5^50 

1.49 

•  04 

1.72 

.2: 

,33 

HAMILTON  3  S 

1.05 

■  03 

T 

2.14 

T 

.78 

4^82 

.87 

T 

,61 

JASPER  4  N 

12lo8 

KSO 

.02 

1.13 

2.02 

1.17 

•  96 

U64 

!38 

I02 

1I36 

.14 

l60 

,64 

LAY  DAM 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 

9.*l 

1.50 

.06 

.03 

1.57 

.37 

.21 

U03 

.19 

•  32 

.87 

1.90 

.98 

,38 

MITCHELL  DAM 

6.1« 

.18 

1.13 

,02 

.72 

.68 

ft 

.82 

•  05 

.22 

•  41 

.53 

.48 

.78 

.02 

,10 

PICKENSVILLE 

9.79 

T 

.04 

1.10 

,04 

3.40 

.70 

.04 

UIO 

.24 

•  60 

.24 

.40 

.64 

.61 

,64 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6.30 

.'8 

T 

,21 

.76 

.78 

•  88 

.12 

.09 

1.05 

.05 

.09 

T 

.86 

T 

.10 

,33 

PRATTVILLE 

.82 

.05 

.05 

.55 

,02 

.62 

1.38 

.06 

•  87 

•  10 

1.00 

.32 

.02 

.63 

.04 

.87 

.04 

1.32 

TH0R56Y  EXP  STATION 

^I'.fl 

.80 

.04 

1.05 

!76 

.11 

!78 

!o5 

•  62 

1I32 

.62 

.37 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

7.1! 

.58 

,02 

1.24 

.79 

.99 

.35 

T 

•  45 

.37 

1.00 

.37 

.56 

.13 

.04 

.26 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

7.12 

.03 

.73 

.01 

.96 

1.06 

.91 

.17 

•  05 

.33 

.50 

1,34 

.02 

.72 

.29 

VERNON 

15.95 

2,41 

2.11 

.48 

2.00 

1.20 

4^75 

.10 

1.52 

.14 

.36 

.86 

WEST  BLOCTON 

10.72 

.85 

1.30 

.60 

1.50 

.  10 

•  50 

1.20 

1.92 

.70 

.05 

WINFIELO  2  SW 

1A.2* 

1.73 

1,78 

.44 

2.12 

.17 

5^03 

.58 

.10 

.02 

1I37 

.47 

.43 

ft       •  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

,56 

.04 

.06 

.23 

.61 

T 

1.74 

.13 

.06 

1  .32 

.07 

ASHVILLE  *  W 

sisz 

1.12 

1.02 

.57 

1.56 

I3! 

!e7 

.13 

1.54 

las 

.31 

CAlERA  2  SW 

8.75 

.65 

1,28 

.12 

1.44 

.52 

.37 

1.34 

•  33 

1,70 

1.00 

CENTRE  5  SW 

7.92 

1.33 

,06 

T 

1.16 

.37 

T 

T 

.43 

.06 

.07 

.44 

.58 

•  02 

2,42 

.12 

.55 

.07 

.24 

CHIlDERSBURG 

9.39 

.32 

.54 

2.12 

1.04 

1.39 

.10 

.15 

.72 

.30 

1,23 

1.30 

.18 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT  ( 

8.00 

,37 

.20 

.02 

1.93 

.81 

.18 

1.07 

.43 

.12 

.07 

1,57 

.87 

.03 

.33 

GADSDEN 

8.69 

1.36 

1.18 

.52 

.70 

.08 

.12 

.68 

.56 

2,63 

.80 

.06 

GADSDEN  GAS  PLANT 

8.82 

1.39 

1.02 

.79 

.02 

.70 

.07 

.14 

.59 

•  65 

•  02 

2.50 

.70 

.23 

JACKSONVILLE  2  SW 

.82 

T 

.02 

.48 

1  .42 

.06 

T 

T 

.24 

•  97 

1.46 

.13  T 

.60 

.05 

.19 

LEESSURG 

7.9» 

111 

1.41 

.42 

1.42 

.25 

.17 

•  31 

•  87 

2.25 

,45 

.28 

MONTEVALLO 

7.37 

.93 

,15 

T 

T 

1.31 

.44 

.83 

.09 

T 

•  53 

•  23 

T 

1.59 

.96 

.31 

PELL  CITY   I  NNE 

10.53 

I.U 

.91 

,85 

3.02 

.05 

.10 

.82 

•  70 

1.62 

1.06 

.22 

SYLACAUGA  NE 

6.31 

,60 

I 

T 

.70 

,80 

.08 

1.47 

T 

.30 

.13 

T 

1.45 

T 

.49 

T 

.32 

T  ALLADEGA 

8,17 

,66 

.05 

•  46 

1.36 

.82 

I^' 

WALNUT  GROVE 

.79 

1.10 

.45 

.40 

.5( 

.34 

[74 

1.95 

.24 

.84 

ft       ft  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  b  NE 

ASHLAND 

6.87 

1.05 

.10 

.07 

.65 

1.70 

1.45 

.10 

•  03 

.54 

.98 

.02 

.18 

AUBURN  3  SW 

8.82 

,08 

.83 

T 

.68 

.11 

.51 

1.78 

.99 

.30 

.10 

1.52 

•  03 

•  15 

.35 

1.19 

.20 

CAMP  HILL  2  NW 

7.47 

.72 

.27 

.33 

1.68 

•  04 

,50 

1.40 

•  38 

.40 

1.10 

.05 

.16 

DAOEVILLE 

7.00 

,27 

.65 

.33 

.18 

.47 

1.75 

.28 

.03 

U14 

•  29 

.40 

1.01 

.04 

.16 

,01 

.97 

.15 

.10 

.83 

.89 

1 .34 

04 

•  18 

1.00 

•  28 

.13 

hIfun 

7!'' 

.30 

1.20 

2.37 

.06 

III 

1I25 

1.50 

1 50 

Iso 

HIGHTOWER 

6.52 

1.13 

.25 

.10 

.55 

.88 

1.13 

,04 

.10 

•  55 

.17 

.57 

.19 

.70 

.14 

JORDAN  DAM 

7.98 

,12 

1.06 

.11 

.44 

.54 

1.48 

.02 

.71 

,08 

.03 

1.90 

.14 

.32 

•  88 

.15 

MARTIN  0AM 

7.99 

,02 

.72 

.47 

,03 

,68 

1.58 

.70 

.66 

.93 

1,07 

.36 

OPELIKA 

8.03 

,10 

.80 

.62 

,06 

.67 

1,30 

.27 

.01 

1.10 

,04 

T 

T 

1  .80 

.10 

T 

In 

,90 

T 

.15 

ROCKFORO  2  NNW 

7.38 

T 

.72 

.15 

.09 

1.87 

•  88 

.02 

.77 

,05 

T 

T 

.32 

,90 

T 

.10 

ROCK  MILLS 

7.19 

,17 

.69 

.23 

.OS 

.35 

1,53 

.12 

1,40 

,04 

.0: 

:5I 

.05 

•M 

.34 

.85 

.34 

.10 

THURLOW  DAM 

9,07 

,08 

.92 

.23 

.04 

.58 

1,84 

.04 

1.16 

.10 

.02 

l.iO 

.14 

.42 

1.68 

.10 

.12 

WADLEY 

7.86 

,22 

.83 

.58 

.16 

.53 

U5l 

1.80 

.03 

•  43 

.02 

.24 

1.02 

.14 

.08 

WETUMPKA 

8,85 

,08 

T 

.92 

.08 

.22 

.55 

U56 

T 

.44 

.12 

T 

UB5 

1.30 

T 

■M 

.40 

.90 

.03 

.18 

YATES  HYDRO  PLANT 

9.79 

,08 

.92 

.21 

.31 

.57 

U83 

1.14 

.08 

.03 

2^20 

.16 

.44 

1.60 

.10 

.12 

See  Relerence  Nolea  Following  Stalion  Index 
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station 

*3 
fi 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

u 

12 

13  1  14  1 

15 

16  { 

17 

IS 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  I 

29  1 

30 

31 

•     •  » 

PRAIRIE  06 

CUBA 

1 2*06 

1.62 

I 

74 

.35 

.09 

1.57 

1.42 

I*' 

1.40 

•»»  • 

OAYTOfi 

demopolis  lock  and  D*M 

9.76 

1.17 

1 

99 

.69 

.08 

1.48 

.69 

.06 

1.0a 

.03 

1.42 

.26 

.78 

.10  . 

FORT  DEPOSIT 

_ 

• 

• 

* 

• 

• 

2.90 

• 

.90 

GAINESVILLE 

9.03 

.B9 

.01 

T 

T 

T 

1 

46 

.82 

7 

.02 

1.01 

.50 

.24 

.07 

■  OS 

1.97 

7 

.90 

.90  . 

GREENSBORO 

HAvrtEvlLLE 

6  •90 

.07 

.90 

T 

T 

.11 

.13 

61 

.02 

T 

.58 

.45 

.03 

.94 

.08 

.36 

.•3 

.19  . 

LIVINGSTON 

MARION  6  NE 

1.19 

.OS 

1 

66 

.90 

.03 

1.35 

.26 

.09 

.66 

.14 

1.42 

.21 

.61 

.26  . 

MARION  JUNCTION   I  ENE 

6>BS 

,•0 

.91 

.39 

66 

.44 

1.15 

.56 

.08 

.65 

.01 

1.03 

.61 

HARION  JUNCTION  2  NE 

7.07 

•  01 

.06 

.39 

.03 

74 

.49 

.01 

.09 

1.49 

.29 

.06 

MAThEmS    1  SSm 

6.29 

.1' 

.33 

69 

.40 

.24 

!24 

1I77 

'I16 

llll 

'Al  '. 

MILSTEAO 

.09 

.69 

.1* 

.02 

62 

.92 

.69 

.02 

.01 

1.76 

.09 

.12 

•  96 

.01 

m  . 

MINTER    3  NM 

7,14 

.31 

.ss 

.la 

.02 

66 

.61 

.71 

.99 

.02 

1.42 

.33 

.54 

.aj 

.26  . 

MONTGOMERY  MB  *P  R 

6«Sl 

.10 

.S2 

.01 

60  1,91 

.57 

.91 

.01 

7 

1.99 

7 

T 

T 

.46 

.62 

.41 

T 

.49  . 

orrville 

6.S3 

.»2 

T 

.06 

ai 

■  51 

T 

■03  ■lO 

1.17 

1.05 

■  09 

1.29 

■  95 

■  18 

.29 

PERRYVILLE 

fl.29 

.16 

1.39 

.99 

I 

13 

.50 

1.19 

.37 

.06 

.82 

T 

1.06 

.94 

.92 

'. 

PINE  LEVEL 

4.67 

70 

.14 

.03 

SElMA 

6.95 

!l» 

.71 

.07 

!oi 

1.04 

!65 

.03 

!97 

7 

.50 

!92 

Ito 

.09 

.19  . 

SUTTLE 

6.64 

1.09 

.35 

.12 

1.09 

.90 

.71 

1.36 

.90 

TUSKEGEE  3  S 

9«56 

.»e 

.la 

99 

.30 

.42 

.07 

1.13 

■  41 

.60 

«>6  . 

UNION  SPRINGS 

5.34 

.70 

.04 

70 

.12 

.17 

.23 

■  05 

i.ia 

1.03 

.12  . 

UNIONTOMN 

9.20 

1 

90 

.53 

T  .09 

.60  • 

WARRIOR  LOCK   AND  DAM 

9*02 

.20 

U3« 

1 

36 

.01 

.09 

l!06 

!38 

■  07 

l!36 

.20 

!s2 

!l2 

,*« 

.14  . 

•       •  • 

COASTAL  PL*IN  07 

ABBEVILLE    1  NNW 

6*16 

1 .29 

7" 

I 

96 

.36 

ALBERTA 

7.88 

.31 

111 

a7 

.45 

7 

.24 

1.3a 

!79 

1.71 

.45 

.60 

.29  I 

ANOALUSIA    1  NM 

6*97 

T 

2.09 

.09 

.01 

1 

42 

.61 

.02 

.40 

7 

.06 

.21 

1.11 

.01  . 

ATMORE   \  S». 

9.90 

T 

.«2 

T 

1 

24 

!.35 

.11 

7 

.OS 

.34 

.10 

•aa 

.06  . 

BEATRICE   1  E 

6.03 

.<>S 

i.OO 

1.12 

1.00 

1.17 

.26  . 

BRANTLEY 

7.07 

.02 

1 

70 

.97 

.04 

.09 

I  01 

BREmTON  3  SSE 

6*89 

l67 

I33 

1 

60 

!.16 

l24 

.17 

.04 

Il4 

I27 

U17 

.10  ', 

BRUND] OGE 

5.89 

.12 

1.02 

.39 

.03 

1 

3S 

.69 

.la 

T 

.52 

.02 

.01 

.15 

.22 

1.06 

.10 

7  . 

CAMDEN  3  Nta 

8.49 

.IS 

.57 

.04 

.02 

69 

.5S 

.07 

1.93 

.56 

1.09 

.64 

.78 

.19 

.79 

.46  . 

CMATOM  3  N 

7,98 

.0< 

.90 

1 

70 

.71 

.02 

1.79 

.73 

1.62 

T 

.24 

.34 

.26  . 

CLAIBORNE 

S.94 

.03 

1 

02 

1.32 

16 

02 

1  30 

09 

CL*VTON 

5,43 

*99 

!l6 

l!05 

60 

.66 

',0i 

l22 

lo! 

!lO 

!io 

U20 

.09  . 

COFFEE  SPRINGS  i  NN 

«,B0 

.59 

.19 

T 

4 

10 

.30 

.19 

1.99 

7 

COTTONTON 

5,35 

.30 

i.oe 

.06 

94 

.78 

.03 

.09 

.69 

.25 

.20 

1.39 

.02 

•  0*  . 

ootman  faa  airport 

5,11 

.9« 

T 

.07 

I 

77 

.30 

.10 

.47 

7 

.06 

1.16 

.44 

.16  . 

ELBA 

7,92 

.22 

1 

S3 

.59 

oa 

1  70 

OS 

enterprise  3  NW 

6,33 

l!23 

2 

96 

.18 

!o! 

.16 

.0! 

7 

.14 

U63 

.07  I 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

4,92 

.97 

.14 

.09 

92 

.48 

T 

.04 

.18 

.07 

.99 

1.17 

.02 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  PONO  TOWER 

FRISCO  CITY 

7,25 

.16 

1.07 

1 

12  2.30 

.57 

ii' 

62 

GENEVA 

8. 63 

.93 

.25 

.01 

9 

09 

.99 

7 

loe 

!o6 

l!83 

*  ; 

GEORGI ANNA 

5.19 

.03 

.79 

T 

,oa 

80 

.91 

.02 

.46 

.32 

.12 

.12 

.OS 

.30 

1.14 

.M  ■ 

GILBERTOWN 

e.95 

.36 

T 

2 

06 

.41 

T 

.10 

2.19 

.38 

T 

.43 

.40 

7 

1.47 

.39 

.99  . 

GREENVILLE 

6*S2 

.06 

.66 

.11 

66 

1.21 

.02 

.87 

.35 

.04 

1.06 

.08 

.25 

.84 

.27 

.0*  . 

HEADLAND 

7.11 

■  63 

3 

■  09 

.83 

.09 

02 

I  99 

.09  . 

mIgmlano  home 

5,19 

.26 

.57 

!l6 

Io3 

70 

1.02 

.40 

.44 

.03 

.30 

.03 

!l2 

■  29 

179 

■  07 

1.54 

.04  . 

KINSTON 

6.12 

.S9 

.64 

.03 

2 

■  29 

.18 

.42 

.06 

.03 

LOUISVILLE 

5.41 

.16 

1.12 

.14 

.02 

1 

39 

.39 

.05 

.30 

.07 

.01 

■  20 

1.92 

.09  . 

MELVIN 

12.26 

.sa 

■  96 

■  49 

■09  1.20 

99 

86 

MILLERS  FERRY 

■  U 

1.49 

NEmTON 

7.04 

.46 

.12 

.24 

4 

■  OS 

.30 

■  26 

.02  . 

OZARK   6  NNw 

6.14 

1,»0 

.23 

2 

■  20 

.26 

.04 

.45 

.01 

■  07 

1.46 

PHENIX  CITY   2  NNW 

5.84 

.65 

.05 

.04 

■  76 

.73 

.17 

.40 

T 

.07 

.79 

7 

■  10 

■  28 

1.39 

.09 

.40  . 

PINE  APPLE 

6.77 

.20 

■  82 

2.00 

.60 

.70 

.88 

■  62 

.79 

.20  . 

PINE  HILL 

8,48 

.80 

.60 

1.40 

1.16 

.09 

■  93 

1.19 

.92  . 

RlvEfi  FALLS 

8.34 

2!o2 

T 

.04 

I 

.39 

1.60 

.31 

7 

7 

i.eo 

1.09 

T  , 

SLOCOMB 

7,32 

.09 

.19 

.02 

3 

.69 

.12 

.20 

.13 

2.20 

.96  . 

TMOMASVlLLE 

8.68 

.27 

.37 

.13 

1 

.05 

.63 

.12 

1.71 

.69 

.02 

1.49 

.04 

1.00 

.23 

.99 

TROY 

6.95 

.07 

1.03 

.37 

.06 

.90 

2.29 

.08 

.49 

.03 

.20 

.29 

.74 

•oa  . 

WALLACE  2  E 

6.83 

2.0c 

1 

.19 

2.35 

WMATLEY 

8.18 

.sa 

.98 

.S4 

il5a 

.21 

.15 

2.10 

.30 

.40 

l7a 

.16  . 

• 

Gulf  08 

BAY  MlNETTE 

7.16 

.SI 

.02 

1 

.80 

2.72 

.13 

.42 

.69 

1.12 

.14  . 

CODEN 

7.92 

.60 

1 

.83 

3.12 

.19 

.04 

.01 

.28 

.71 

.93  .  • 

FAIRhOPE  2  NE 

5.77 

.96 

1 

.43 

1^83 

.04 

.11 

.33 

.69 

.90 

.32  . 

FORT  MORGAN 

.09 

1.79 

.09 

.SO  . 

gulf  Shores  p  o 

5.71 

.04 

.50 

2 

.00 

1.35 

7 

.07 

T 

1.79 

MOBILE  MB  AIRPORT 

7.50 

.27 

.aa 

3 

.42 

1.12 

.01 

.02 

.02 

7 

.01 

7 

.07 

.26 

.20 

.93 

.06 

.01 

.42  .  ' 

ROBERTSDALE   1  E 

5.23 

.59 

.09 

2 

.33 

.46 

.06 

.02 

1.33 

.21  . 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relalive   humidity  averages 
percenl 

Number  of  days  with  precipitation 

« 

e 

StAhOD 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

• 

> 
< 

1  . 

2  1 

41 

1  B 
?  0  1 

6  1 

j5 
_l 
SI 

Si 

CEN7PAL    S7AN0ARO  7IuE 
"in          6   AM        NOON        6  P" 

5 

H 

8 
j_ 

5 

661-001 

M  a 

0 
t- 

111 

3 

•  P 

BIRMINGHAM  KH  AIRP0((7 

15 

0.8 

7.7 

SE 

02 

80 

86 

68 

76 

3 

i 

1 

1 

18 

31* 

7.5 

HUNTSVILLE  KB  AIRPOR7 

s 

1.0 

8.& 

18 

21 

87 

89 

T> 

79 

2 

6 

2 

3 

1 

18 

7.5 

MOBILE  WB  AIRP0R7 

14 

2.0 

9.4 

?l 

02 

84 

87 

70 

80 

2 

7 

3 

2 

1 

I 

16 

7.1 

HONTGOmEKY  WB  AIRP0R7 

13 

O.S 

6.8 

25 

s 

02 

83 

86 

68 

73 

5 

2 

•> 

5 

2 

0 

19 

33 

7.0 

S*«  lUUrwbc*  NotM  To  Uo  wing  St*  Hon  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

DECEMBER  1967 


Station 

Day  Oi  Month 

e 

01 

t» 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

> 
< 

«         tt  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

50 

50 

59 

61 

62 

57 

66 

68 

63 

66 

59 

64 

50 

55 

65 

65 

69 

71 

38 

35 

52 

56 

40 

39 

33 

33 

38 

54,3 

MIN 

*0 

30 

29 

24 

40 

47 

47 

48 

57 

40 

38 

38 

33 

26 

41 

56 

55 

37 

19 

20 

26 

22 

27 

26 

26 

28 

35.3 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

61 

57 

52 

58 

62 

57 

69 

69 

66 

63 

65 

56 

69 

64 

61 

51 

66 

66 

67 

69 

72 

68 

35 

51 

55 

51 

41 

37 

32 

35 

43 

57,2 

MIN 

31 

42 

36 

25 

26 

40 

46 

45 

49 

57 

52 

41 

37 

47 

40 

29 

33 

59 

59 

57 

60 

33 

20 

22 

33 

27 

22 

31 

28 

25 

31 

36,2 

OECATUS 

MAX 

56 

63 

54 

58 

57 

64 

59 

69 

70 

69 

69 

65 

59 

69 

65 

42 

56 

67 

66 

67 

70 

71 

40 

42 

54 

44 

41 

39 

34 

39 

43 

56,9 

MIN 

32 

37 

37 

25 

26 

32 

47 

48 

49 

51 

57 

40 

40 

49 

41 

30 

34 

33 

60 

58 

61 

39 

21 

22 

30 

26 

24 

27 

26 

26 

26 

37.4 

FALKVILLE  1  N 

MAX 

5» 

63 

52 

46 

60 

63 

62 

65 

69 

66 

65 

65 

58 

68 

65 

43 

50 

68 

66 

67 

69 

70 

42 

45 

52 

56 

42 

42 

35 

31 

41 

56.2 

MIN 

2S 

29 

38 

23 

24 

29 

50 

49 

51 

58 

57 

42 

40 

48 

4  1 

30 

30 

47 

60 

60 

61 

41 

23 

21 

21 

33 

21 

25 

29 

26 

26 

37,5 

FLORENCE 

MAX 

60 

56 

55 

61 

65 

59 

72 

70 

71 

64 

67 

61 

72 

65 

59 

53 

65 

67 

70 

71 

73 

69 

39 

57 

58 

51 

42 

39 

33 

35 

40 

56.7 

MIN 

30 

45 

34 

23 

30 

43 

50 

45 

48 

49 

46 

38 

41 

50 

36 

26 

36 

56 

55 

59 

60 

29 

17 

21 

33 

21 

21 

26 

21 

23 

28 

36.8 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

60 

55 

47 

57 

60 

57 

66 

67 

67 

64 

66 

56 

66 

63 

56 

50 

64 

67 

67 

69 

70 

54 

31 

47 

53 

38 

36 

33 

28 

34 

41 

54.5 

MIN 

31 

42 

28 

24 

29 

40 

47 

49 

52 

56 

42 

41 

40 

50 

36 

30 

35 

61 

58 

58 

53 

23 

19 

21 

31 

25 

21 

28 

24 

24 

29 

37,1 

MADISON 

MAX 

61 

55 

51 

57 

62 

57 

69 

66 

68 

63 

65 

57 

67 

64 

57 

49 

65 

65 

66 

68 

70 

67 

50 

56 

46 

40 

37 

32 

36 

43 

57.1 

MIN 

52 

42 

36 

25 

33 

42 

50 

49 

53 

57 

49 

40 

39 

50 

38 

29 

34 

58 

59 

57 

61 

32 

20 

33 

26 

23 

31 

27 

25 

31 

39,4 

MOULTON  2 

MAX 

63 

54 

54 

63 

63 

60 

70 

71 

69 

63 

64 

60 

69 

66 

59 

52 

66 

66 

69 

72 

72 

52 

35 

55 

56 

49 

40 

35 

31 

36 

42 

57,3 

MIN 

28 

45 

36 

22 

29 

46 

54 

51 

50 

57 

47 

41 

44 

52 

39 

29 

34 

60 

59 

59 

52 

30 

20 

21 

36 

27 

22 

30 

27 

25 

30 

38,6 

MUSCLE   SHOALS   FAS  AP 

MAX 

59 

56 

47 

54 

60 

58 

^? 

67 

66 

64 

65 

5' 

68 

64 

49 

47 

65 

68 

67 

71 

74 

50 

35 

53 

55 

39 

39 

33 

27 

32 

39 

54,8 

MIN 

33 

42 

31 

26 

31 

46 

51 

46 

48 

57 

43 

41 

41 

49 

36 

30 

39 

59 

53 

56 

50 

26 

21 

23 

35 

25 

25 

25 

25 

25 

29 

37,8 

NEW   MARKET  2 

MAX 

62 

56 

54 

60 

61 

57 

68 

67 

62 

65 

67 

65 

66 

63 

63 

64 

65 

65 

68 

67 

69 

33 

50 

56 

55 

40 

40 

30 

36 

43 

57,2 

MIN 

29 

45 

36 

22 

26 

40 

51 

47 

44 

57 

54 

40 

40 

50 

39 

35 

31 

59 

59 

55 

60 

30 

20 

23 

19 

27 

21 

30 

27 

25 

30 

37,6 

RED  BAY 

MAX 

53 

65 

58 

48 

63 

62 

58 

65 

72 

70 

63 

60 

62 

71 

63 

42 

52 

65 

68 

70 

71 

72 

63 

54 

55 

57 

41 

40 

31 

30 

37 

57,5 

MIN 

3* 

34 

38 

25 

26 

38 

5 1 

50 

51 

57 

57 

40 

39 

42 

30 

30 

50 

53 

56 

64 

36 

25 

20 

20 

25 

24 

28 

20 

25 

26 

37.3 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

61 

54 

48 

60 

62 

59 

66 

70 

66 

64 

67 

57 

67 

67 

54 

53 

65 

67 

67 

69 

69 

54 

41 

51 

55 

40 

41 

38 

34 

38 

43 

56.4 

MIN 

29 

43 

29 

22 

26 

38 

37 

48 

46 

55 

39 

36 

36 

36 

31 

30 

56 

57 

55 

53 

26 

22 

24 

24 

25 

24 

30 

27 

26 

30 

35.7 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

55 

62 

62 

47 

63 

61 

62 

60 

70 

69 

61 

65 

58 

70 

62 

46 

61 

65 

65 

71 

71 

72 

40 

36 

54 

56 

42 

37 

30 

30 

29 

55.9 

MIN 

28 

26 

32 

22 

22 

38 

48 

44 

43 

55 

52 

38 

36 

46 

46 

27 

27 

47 

57 

49 

60 

36 

17 

17 

16 

22 

16 

22 

2 1 

2 1 

19 

34.1 

WATERLOO 

MAX 

58 

53 

53 

62 

63 

55 

69 

62 

71 

63 

63 

58 

72 

65 

62 

61 

64 

65 

68 

70 

72 

69 

36 

39 

56 

49 

40 

33 

33 

35 

39 

56.8 

•          •  • 

MIN 

26 

41 

34 

16 

22 

35 

46 

34 

38 

51 

44 

36 

36 

46 

34 

25 

31 

53 

41 

39 

56 

27 

16 

16 

26 

16 

16 

24 

16 

22 

28 

32.2 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

60 

55 

54 

60 

62 

62 

66 

68 

65 

65 

67 

56 

66 

64 

56 

52 

56 

66 

65 

69 

66 

67 

33 

47 

52 

43 

46 

41 

33 

46 

42 

56.5 

MIN 

32 

40 

42 

25 

32 

43 

50 

52 

55 

56 

53 

40 

39 

39 

42 

31 

39 

56 

60 

62 

57 

32 

19 

20 

24 

32 

23 

31 

28 

26 

26 

39.0 

BESSEMER  3  SSw 

MAX 

6'! 

57 

55 

63 

64 

69 

67 

67 

70 

69 

65 

61 

69 

60 

59 

55 

67 

73 

76 

70 

70 

69 

38 

53 

55 

50 

46 

40 

36 

44 

46 

59.6 

MIN 

29 

46 

35 

22 

28 

39 

46 

50 

59 

59 

49 

41 

43 

53 

44 

34 

36 

64 

61 

62 

60 

35 

22 

21 

30 

27 

23 

33 

30 

23 

36 

40.1 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

63 

57 

45 

62 

61 

66 

65 

66 

66 

67 

65 

56 

68 

61 

60 

55 

67 

72 

73 

66 

68 

54 

35 

52 

56 

49 

48 

41 

35 

44 

47 

57.9 

MIN 

3' 

45 

27 

22 

27 

43 

46 

46 

57 

57 

43 

4  I 

39 

52 

40 

33 

41 

61 

59 

60 

54 

26 

21 

21 

30 

29 

27 

34 

29 

27 

39 

39.1 

BRIDfiEPOBT  2  W 

MAX 

62 

55 

51 

58 

62 

57 

64 

69 

65 

62 

67 

60 

60 

59 

61 

53 

59 

65 

66 

68 

70 

70 

40 

49 

55 

53 

44 

45 

34 

41 

42 

57.0 

MIN 

30 

39 

36 

22 

23 

35 

38 

49 

46 

55 

55 

41 

30 

39 

44 

29 

30 

54 

57 

57 

59 

28 

19 

16 

26 

30 

20 

32 

28 

21 

30 

36.1 

GUNTERSVILLE 

MAX 

61 

59 

56 

57 

63 

60 

70 

70 

66 

65 

70 

61 

70 

63 

62 

64 

69 

66 

75 

71 

64 

52 

53 

57 

51 

48 

45 

37 

44 

44 

59.8 

MIN 

32 

42 

37 

29 

29 

39 

46 

50 

53 

55 

55 

41 

37 

48 

42 

34 

59 

60 

53 

58 

35 

21 

22 

31 

31 

21 

32 

29 

28 

37 

39.5 

ONEONTA 

MAX 

6A 

64 

56 

44 

63 

64 

66 

68 

70 

64 

67 

68 

58 

69 

58 

46 

54 

68 

72 

69 

72 

69 

48 

37 

59 

54 

47 

49 

39 

34 

43 

58.2 

MIN 

31 

36 

37 

26 

24 

26 

40 

48 

5 1 

58 

58 

42 

34 

41 

46 

32 

34 

40 

60 

60 

60 

46 

20 

19 

20 

26 

23 

32 

28 

27 

29 

37,4 

SAINT  BERNARD 

MAX 

59 

64 

54 

46 

61 

63 

65 

63 

69 

65 

64 

64 

59 

68 

61 

47 

54 

67 

69 

67 

68 

67 

42 

34 

50 

56 

42 

45 

35 

32 

42 

56.2 

MIN 

31 

35 

37 

25 

27 

30 

40 

48 

54 

57 

56 

40 

35 

45 

41 

30 

31 

44 

61 

61 

59 

41 

21 

20 

20 

29 

24 

25 

29 

25 

25 

37,0 

SAND  MT  5UBSTA  AU 

MAX 

58 

54 

52 

57 

60 

61 

64 

67 

63 

65 

65 

56 

64 

62 

60 

53 

61 

67 

65 

69 

72 

67 

51 

48 

53 

48 

45 

44 

33 

44 

41 

57.1 

MIN 

32 

37 

35 

23 

33 

43 

46 

51 

53 

55 

56 

40 

38 

48 

45 

31 

37 

56 

60 

61 

57 

32 

19 

19 

29 

30 

21 

32 

27 

23 

31 

36.8 

SCOTTSBORO 

MAX 

58 

60 

49 

62 

61 

64 

56 

62 

69 

67 

63 

69 

56 

65 

64 

62 

55 

67 

66 

67 

69 

69 

44 

38 

49 

55 

49 

47 

40 

35 

43 

57.5 

MIN 

32 

35 

24 

25 

26 

29 

41 

46 

49 

55 

42 

32 

38 

35 

30 

30 

36 

62 

60 

61 

44 

21 

17 

22 

26 

21 

27 

30 

28 

26 

35.9 

VALLEY  HEAD 

MAX 

57 

56 

46 

41 

60 

61 

60 

61 

67 

63 

63 

61 

51 

63 

65 

47 

52 

65 

66 

62 

67 

66 

42 

32 

47 

50 

44 

46 

38 

33 

43 

54.2 

•          •  « 

MIN 

25 

26 

35 

16 

16 

22 

39 

42 

49 

56 

58 

40 

30 

34 

47 

26 

29 

38 

58 

57 

59 

42 

18 

17 

20 

28 

17 

21 

27 

19 

21 

33.5 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

65 

62 

50 

54 

62 

69 

66 

68 

75 

70 

69 

60 

72 

62 

60 

56 

60 

65 

72 

73 

70 

68 

69 

58 

56 

49 

43 

40 

36 

42 

60,8 

MIN 

34 

33 

26 

26 

32 

34 

'52 

54 

56 

62 

62 

48 

42 

48 

54 

38 

32 

38 

44 

60 

65 

60 

58 

56 

48 

32 

28 

27 

26 

22 

26 

42,7 

BANKHEAO   LOCK   AND  DAM 

MAX 

62 

61 

50 

61 

64 

67 

68 

70 

70 

68 

65 

62 

71 

60 

52 

55 

72 

70 

73 

78 

78 

48 

46 

54 

57 

50 

44 

36 

32 

43 

59,7 

MIN 

33 

33 

41 

29 

28 

31 

41 

45 

50 

52 

56 

42 

38 

35 

47 

35 

33 

48 

49 

57 

59 

47 

23 

23 

25 

31 

26 

29 

29 

29 

30 

37,9 

CENTREVILLE 

MAX 

66 

69 

60 

47 

64 

67 

72 

67 

66 

72 

72 

65 

62 

73 

67 

62 

59 

72 

74 

79 

71 

73 

50 

41 

54 

56 

52 

47 

40 

42 

48 

61.6 

MIN 

32 

34 

42 

24 

25 

28 

41 

50 

55 

59 

60 

43 

31 

42 

52 

37 

39 

46 

62 

64 

55 

47 

24 

22 

23 

29 

24 

25 

29 

21 

24 

36.4 

CLANTON 

MAX 

67 

65 

57 

45 

62 

65 

71 

69 

63 

69 

72 

64 

61 

72 

63 

61 

56 

66 

72 

76 

67 

70 

49 

40 

54 

53 

50 

49 

41 

39 

46 

60.1 

MIN 

37 

42 

27 

26 

30 

41 

50 

57 

59 

60 

43 

38 

41 

52 

38 

39 

45 

65 

60 

58 

49 

23 

22 

25 

30 

25 

28 

31 

23 

24 

39.5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

11 

62 

52 

47 

62 

61 

62 

66 

69 

68 

62 

62 

58 

69 

61 

42 

68 

60 

66 

66 

70 

69 

40 

36 

52 

55 

44 

43 

33 

31 

43 

56.0 

MIN 

31 

33 

37 

26 

26 

29 

46 

51 

53 

56 

56 

40 

40 

44 

41 

30 

30 

32 

55 

60 

61 

38 

19 

19 

29 

27 

24 

29 

26 

25 

28 

36.8 

FAYETTE 

MAX 

66 

66 

57 

64 

64 

65 

67 

68 

67 

68 

63 

62 

71 

64 

60 

54 

71 

70 

70 

72 

72 

63 

55 

50 

57 

47 

42 

38 

34 

42 

44 

59.8 

MIN 

29 

50 

40 

25 

27 

41 

5  1 

52 

58 

57 

56 

42 

39 

48 

41 

34 

33 

53 

62 

61 

55 

44 

22 

23 

31 

29 

26 

33 

24 

27 

28 

40.2 

HALEYVILLE 

MAX 

56 

61 

53 

47 

55 

60 

60 

65 

69 

66 

66 

63 

58 

66 

61 

43 

52 

65 

65 

69 

71 

70 

44 

37 

53 

56 

43 

40 

32 

29 

40 

55.4 

MIN 

34 

34 

37 

26 

29 

29 

48 

47 

53 

57 

57 

39 

39 

40 

43 

30 

30 

44 

60 

57 

62 

44 

20 

20 

20 

30 

23 

25 

23 

2'. 

24 

37,0 

HAM  1 L  TON    3  5 

55 

63 

58 

50 

65 

60 

61 

65 

71 

70 

64 

64 

60 

72 

62 

44 

55 

69 

66 

70 

74 

74 

42 

38 

53 

57 

46 

42 

33 

32 

44 

MIN 

26 

27 

40 

16 

18 

23 

45 

48 

47 

58 

56 

41 

35 

38 

43 

31 

31 

50 

60 

53 

63 

41 

21 

18 

16 

24 

21 

26 

22 

25 

27 

35)4 

JASPER   <.  N 

MAX 

60 

55 

52 

60 

63 

64 

64 

68 

66 

66 

63 

60 

71 

61 

59 

53 

67 

69 

68 

69 

69 

69 

38 

52 

57 

46 

43 

39 

35 

43 

43 

57.8 

MIN 

29 

42 

36 

23 

24 

35 

43 

47 

50 

56 

43 

40 

32 

43 

39 

32 

33 

61 

61 

57 

59 

20 

19 

26 

30 

25 

32 

28 

28 

35 

37.6 

See  Reference  Noles  Following  Slalion  Index 
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Contlnuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

DECEMBER 


SlaHOD 


PRATTVILLE 

TH0R5BY  EXP  STATION 

TUSCAUOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

VERNON 

•  •  • 

EASTERN  VALLEV  0* 


MAX 
M|N 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


69  63 


69  55 
39  'I* 


66  62 
33  *9 


62  66 
31  35 


63  59 
29  *9 


63  AS 

39  25 


56  61 
AO  20 


8      9    I  10  11 


Pay  Oi  Month 
12  i  13     M     15    16     "  18 


19     20     21  I  22 


27    28    29    30  31 


67  72 
29  37 


6*  70  6* 
30     A3  5A 


69  66  68  TO 
AA     52     5A  61 


64  70  70 
AB     «7  51 


66  60  72  70  68  6A  72  76 
56     Al     36     A6     55    AO     AO  A3 


68  66  1  71  6A 
60     42     39  51 


61  58  68  68 
50    36     40  60 


66  61  I  72  62  61  58 
47     43  I  42     52     45  38 


69  64 
59  41 


65  61 
48  42 


73  62  60 
46     54  33 


74  67  62  55 
42     51     41;  32 


72  75 

44  bA 

57  72 

38  51 

69  70 

37  61 


80  71  721  70 
61     61     56  38 


77  72  71  70 
62      69      69  45 


72  73  75  58 
64     66     58  33 


75  75  73  75 
64     63     59  45 


69  74  75  72 
61     58     63  36 


42  SAi 
29  23 


65  53 
22  26 


41  51 
27  25 


49  48 

23  22 


48  42 

39  30 


49  49 
30  27 


93  90 

23  38 


46  45 
33  37 


56     49     43     40     36     42  45 


53  57 
26  28 


38  46 
21  20 


57  52 
29  27 


32     26  24 


32     23     22  27 

37  34  43  44 
31     22     27  37 


63.2 
40.8 


61.5 
43.4 


99.7 
42.2 


60.9 
39.9 


59.4 
39.4 


ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

63 

96 

51 

63 

61 

68 

70 

65 

68 

70 

70 

62 

67 

65 

60 

56 

66 

73 

72 

76 

73 

68 

38 

51 

54 

48 

50 

45 

37 

45 

48 

60.0 

MIN 

34 

41 

33 

26 

28 

38 

41 

49 

58 

60 

47 

37 

32 

51 

44 

36 

38 

61 

60 

58 

98 

30 

23 

23 

30 

27 

24 

34 

26 

23 

38 

39.0 

CALERA   2  SW 

MAX 

63 

56 

58 

66 

60 

59 

71 

68 

71 

70 

70 

58 

68 

59 

52 

61 

68 

71 

74 

78 

78 

70 

41 

44 

96 

54 

54 

49 

38 

47 

48 

60.6 

MIN 

33 

43 

40 

25 

33 

38 

4U 

50 

98 

60 

55 

40 

38 

50 

46 

33 

40 

55 

62 

61 

65 

40 

23 

20 

27 

20 

27 

21 

30 

19 

28 

39.4 

CENTRE  5  Sh 

MAX 

63 

63 

52 

45 

58 

63 

65 

67 

70 

66 

69 

70 

58 

65 

63 

54 

55 

69 

73 

67 

72 

72 

48 

37 

49 

55 

49 

48 

43 

39 

41 

98.3 

MIN 

29 

36 

38 

22 

24 

30 

38 

45 

51 

56 

58 

42 

32 

38 

46 

33 

34 

48 

59 

60 

52 

45 

21 

21 

26 

33 

23 

28 

29 

21 

28 

37.0 

CHILDERSBURO  WTR  PLANT 

MAX 

66 

60 

57 

64 

66 

71 

71 

64 

70 

71 

69 

61 

70 

67 

60 

56 

68 

73 

79 

74 

70 

70 

39 

52 

55 

52 

47 

45 

38 

45 

48 

61.2 

MIN 

30 

41 

41 

23 

29 

36 

44 

52 

58 

60 

60 

42 

34 

43 

51 

37 

36 

64 

64 

61 

54 

39 

24 

21 

28 

28 

22 

38 

32 

20 

37 

40.2 

GAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

62 

59 

47 

57 

62 

64 

63 

65 

68 

67 

66 

60 

65 

60 

55 

55 

60 

70 

67 

71 

68 

67 

47 

39 

53 

47 

45 

40 

36 

41 

42 

96.9 

MIN 

31 

40 

39 

26 

25 

38 

43 

49 

57 

57 

59 

43 

37 

45 

45 

34 

36 

58 

60 

60 

47 

35 

22 

22 

29 

39 

25 

27 

30 

25 

37 

39.2 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 

63 

64 

55 

45 

60 

62 

66 

66 

65 

70 

68 

67 

59 

67 

62 

57 

54 

67 

70 

74 

70 

68 

49 

37 

50 

94 

48 

45 

41 

36 

43 

98.1 

MIN 

30 

31 

40 

25 

24 

25 

40 

48 

52 

54 

59 

41 

32 

39 

43 

34 

34 

37 

54 

62 

49 

48 

22 

20 

20 

28 

23 

J5 

30 

21 

25 

36,0 

STLACAUGA   4  NE 

MAX 

64 

56 

56 

64 

67 

68 

69 

62 

68 

70 

67 

60 

69 

62 

60 

57 

67 

71 

77 

69 

69 

68 

39 

52 

53 

49 

90 

45 

37 

45 

49 

60.0 

MIN 

29 

43 

37 

23 

24 

35 

42 

50 

57 

59 

53 

42 

33 

49 

48 

36 

35 

48 

61 

59 

54 

39 

22 

19 

26 

27 

20 

35 

30 

20 

36 

38.3 

TALLADEGA 

MAX 

65 

57 

56 

62 

66 

69 

68 

64 

72 

71 

69 

60 

69 

64 

60 

57 

68 

72 

78 

77 

70 

69 

40 

51 

54 

50 

48 

46 

38 

44 

48 

60.7 

MIN 

33 

44 

39 

25 

26 

38 

43 

50 

58 

60 

54 

42 

35 

49 

46 

35 

37 

63 

61 

63 

57 

37 

22 

20 

28 

29 

22 

35 

30 

21 

37 

40.0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 


ALEXANDER  CITY  6  NE 


MAX 

MIN 


ASHLAND 

MAX 

65 

62 

55 

46 

63 

66 

67 

68 

59 

66 

67 

65 

58 

78 

64 

59 

59 

67 

68 

76 

72 

66 

51 

38 

52 

50 

51 

42 

36 

48 

59.5 

MIN 

35 

31 

38 

27 

30 

32 

44 

53 

54 

56 

57 

40 

35 

40 

39 

33 

34 

39 

61 

61 

51 

48 

19 

20 

22 

28 

25 

29 

29 

21 

24 

37.3 

AUBURN  3  SH 

MAX 

69 

62 

64 

44 

64 

66 

71 

72 

67 

70 

68 

67 

60 

72 

73 

65 

63 

70 

76 

79 

72 

71 

52 

43 

53 

53 

55 

54 

47 

41 

53 

62.5 

MIN 

34 

37 

42 

30 

30 

33 

44 

50 

57 

57 

61 

43 

36 

48 

52 

39 

38 

53 

63 

55 

53 

52 

24 

21 

29 

28 

27 

34 

33 

24 

32 

40.6 

CAMP  MILL  2  NW 

MAX 

62 

67 

58 

44 

64 

66 

68 

66 

64 

67 

68 

66 

59 

70 

69 

63 

61 

68 

74 

77 

72 

71 

53 

40 

52 

52 

53 

64 

45 

41 

54 

61.2 

MIN 

33 

35 

39 

24 

26 

29 

44 

50 

59 

98 

60 

40 

38 

44 

50 

35 

3i) 

41 

68 

64 

65 

90 

21 

19 

23 

27 

21 

23 

30 

20 

22 

38.5 

MEFLIN 

MAX 

57 

50 

51 

52 

64 

67 

65 

67 

67 

66 

67 

68 

64 

69 

63 

49 

50 

68 

70 

72 

75 

70 

49 

43 

49 

54 

49 

50 

50 

42 

42 

58.7 

MIN 

29 

36 

35 

19 

20 

25 

36 

41 

50 

50 

55 

39 

29 

33 

38 

30 

33 

39 

56 

60 

50 

48 

19 

16 

21 

22 

19 

20 

19 

16 

22 

33.1 

LAFAYETTE 

MAX 

MIN 

I  MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


69  78  68  1  68 
50     54  58 


ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 

•  •  • 

PRAIRIE  06 
DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MINTER  3  NM 

MONTGOMERY  hB  AP 

SELMA 


61 
37 


43 

30 


65  67  70  68  66 
27     28     40     45  52 


61;  72  67 
43     35  48 


58  68  73  80  72  69.  68  42  49 
42     39     62     61     57     541   40     26  27 


70  67  60  72  70  69  63  72  68 
60     41  '    33     45      50     41      38      44  62 


62.3 
42.5 


55  61.9 
28  38.9 


MAX 

66 

65 

57 

43 

62 

65 

68 

62 

63 

69 

69 

65 

60 

70 

64 

60 

58 

67 

72 

77 

69 

68 

50 

40 

55 

51 

50 

49 

42 

37 

50 

59.5 

MIN 

35 

36 

30 

25 

28 

34 

47 

51 

91 

58 

59 

40 

36 

41 

49 

36 

38 

38 

62 

63 

57 

49 

22 

20 

30 

35 

26 

30 

31 

22 

33 

39.1 

MAX 

66 

62 

57 

43 

61 

65 

67 

67 

63 

64 

66 

66 

58 

68 

60 

61 

60 

68 

73 

76 

72 

69 

54 

39 

52 

51 

50 

53 

45 

40 

51 

59.6 

MIN 

33 

32 

40 

23 

22 

40 

53 

54 

60 

43 

31 

38 

36 

34 

37 

62 

56 

52 

53 

22 

19 

23 

24 

20 

20 

32 

20 

20 

35.3 

MAX 

MIN 

MAX 

68 

67 

66 

47 

57 

69 

74 

70 

66 

70 

72 

64 

65 

74 

69 

62 

61 

74 

76 

80 

74 

77 

50 

40 

53 

56 

51 

45 

39 

39 

47 

61.9 

MIN 

35 

36 

43 

31 

31 

30 

45 

94 

56 

59 

60 

43 

41 

47 

55 

41 

40 

51 

63 

66 

62 

47 

28 

27 

28 

34 

31 

34 

27 

27 

26 

41.9 

MAX 

6A 

67 

64 

47 

59 

64 

69 

69 

66 

68 

69 

62 

63 

73 

64 

52 

57 

72 

75 

72 

75 

77 

46 

38 

54 

58 

48 

40 

38 

39 

46 

59.8 

MIN 

33 

34 

42 

28 

29 

31 

48 

94 

95 

60 

59 

39 

40 

47 

51 

38 

38 

51 

65 

65 

63 

45 

27 

26 

30 

34 

31 

32 

26 

26 

28 

41.1 

MAX 

MIN 

MAX 

TO 

67 

69 

47 

60 

68 

72 

70 

68 

71 

72 

66 

63 

73 

73 

68 

60 

73 

75 

80 

75 

55 

42 

50 

53 

53 

50 

42 

41 

51 

62.4 

MIN 

34 

40 

40 

26 

28 

32 

47 

95 

59 

59 

60 

42 

42 

44 

55 

44 

42 

41 

63 

57 

52 

25 

23 

24 

33 

26 

27 

31 

23 

22 

39.9 

MAX 

MIN 

MAX 

66 

65 

55 

61 

65 

72 

66 

65 

71 

73 

67 

63 

73 

69 

64 

60 

73 

75 

78 

72 

76 

71 

41 

52 

53 

51 

48 

41 

41 

91 

48 

62.1 

M|N 

34 

48 

41 

25 

28 

42 

49 

57 

58 

60 

92 

41 

42 

52 

49 

39 

42 

62 

63 

64 

58 

38 

25 

22 

32 

32 

24 

35 

26 

23 

39 

42.0 

MAX 

70 

71 

65 

43 

63 

67 

73 

75 

68 

70 

72 

64 

63 

74 

76 

65 

62 

74 

74 

79 

71 

75 

50 

40 

53 

52 

52 

50 

39 

40 

93 

62.7 

HIN 

AO 

41 

42 

28 

28 

33 

48 

95 

99 

59 

61 

41 

42 

47 

55 

43 

42 

47 

63 

64 

98 

49 

25 

24 

32 

29 

29 

27 

24 

24 

41.4 

MAX 

66 

65 

53 

61 

65 

71 

69 

68 

71 

71 

67 

62 

73 

72 

66 

61 

73 

78 

79 

73 

73 

69 

42 

50 

93 

92 

90 

47 

39 

49 

91 

62.5 

MIN 

39 

48 

37 

30 

33 

49 

92 

58 

60 

62 

48 

44 

42 

52 

53 

44 

45 

65 

66 

61 

98 

32 

26 

26 

35 

36 

28 

36 

30 

27 

41 

43.8 

MAX 

69 

67 

65 

62 

66 

73 

70 

69 

71 

74 

71 

61 

71 

72 

69 

62 

74 

77 

"1 

78 

76 

75 

52 

52 

55 

53 

90 

45 

43 

52 

53 

64.8 

MIN 

40 

46 

44 

30 

37 

47 

91 

98 

60 

61 

52 

37 

43 

54 

60 

44 

43 

65 

63 

68 

61 

52 

27 

26 

35 

39 

30 

37 

30 

25 

42 

45.4 

S««  Refersnc*  Notes  Following  SUUoq  Ind«x 
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ConUnu»d 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

DECEMBER  l«6T 


Day  Of  Monlh  I 


Station 

16  i 

1 

17  1 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

31 

Avei 

TUSKE6EE  i  S 

MAX 

65 

59 

57 

63 

67 

71 

70 

67 

69 

71 

67 

62 

73 

72 

67 

63 

71 

77 

79 

76 

73 

70 

49 

91 

90 

53 

52 

48 

44 

95 

51 

63 

.3 

MJN 

3<> 

40 

41 

24 

29 

40 

41 

52 

58 

54 

60 

42 

36 

47 

46 

42 

43 

63 

63 

57 

94 

49 

22 

21 

31 

26 

26 

42 

32 

21 

36 

40 

,  9 

UNION  SPPINGS 

MAX 

69 

68 

65 

48 

63 

66 

70 

70 

67 

70 

71 

65 

62 

72 

73 

68 

62 

71 

76 

77 

78 

77 

54 

52 

49 

54 

54 

55 

46 

42 

55 

63 

.6 

•          •  • 

MIN 

36 

36 

35 

29 

28 

56 

46 

48 

54 

43 

41 

40 

39 

39 

39 

50 

50 

50 

^' 

24 

28 

30 

29 

25 

27 

36 

•  0 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

MAX 

76 

72 

70 

49 

63 

65 

71 

68 

67 

71 

72 

69 

65 

72 

77 

73 

64 

75 

79 

77 

73 

77 

74 

47 

94 

59 

55 

61 

64 

48 

53 

66 

•  0 

MIN 

37 

41 

42 

27 

29 

29 

46 

50 

55 

60 

62 

39 

39 

45 

53 

60 

44 

62 

68 

60 

54 

54 

27 

22 

22 

29 

26 

27 

33 

25 

24 

41 

•  0 

ATMORE  I  SW 

MAX 

79 

73 

73 

62 

68 

73 

70 

67 

71 

76 

72 

67 

72 

78 

77 

74 

76 

76 

78 

76 

77 

75 

49 

53 

97 

56 

56 

46 

46 

65 

63 

67 

•  4 

MIN 

*t6 

53 

4  1 

30 

32 

46 

53 

60 

59 

64 

56 

38 

46 

56 

64 

48 

48 

69 

68 

67 

64 

46 

27 

24 

31 

35 

31 

38 

30 

26 

39 

46 

,  3 

BEATRICE  1  E 

MAX 

75 

76 

67 

57 

65 

68 

74 

71 

71 

71 

72 

64 

65 

74 

78 

70 

65 

75 

77 

80 

73 

70 

52 

43 

95 

54 

56 

53 

40 

46 

55 

64 

,9 

MIN 

38 

39 

43 

25 

27 

30 

49 

52 

59 

51 

52 

37 

38 

51 

53 

46 

46 

" 

59 

41 

26 

22 

23 

30 

26 

29 

28 

23 

25 

39 

,5 

BRANTLEY 

MAX 

76 

76 

7* 

50 

66 

69 

71 

71 

64 

72 

73 

67 

66 

75 

78 

76 

72 

74 

80 

77 

77 

78 

96 

5* 

56 

57 

96 

57 

43 

51 

54 

66 

.6 

MIN 

34 

37 

40 

26 

27 

31 

44 

52 

56 

59 

62 

39 

36 

46 

67 

69 

60 

61 

69 

58 

52 

29 

21 

22 

27 

25 

32 

32 

35 

29 

42 

,  I 

BREWTON  J  SSE 

MAX 

73 

70 

70 

65 

68 

75 

67 

66 

73 

77 

70 

67 

73 

79 

76 

70 

76 

79 

79 

73 

78 

73 

45 

54 

60 

59 

55 

54 

49 

57 

67 

67 

.6 

MIN 

39 

47 

41 

24 

27 

41 

47 

60 

56 

64 

55 

37 

40 

50 

65 

60 

44 

68 

69 

" 

44 

27 

20 

29 

28 

25 

40 

33 

22 

35 

43 

,6 

CAMOEN  3  NW 

MAX 

70 

66 

63 

61 

65 

75 

71 

69 

72 

72 

68 

63 

74 

75 

72 

60 

76 

76 

79 

73 

78 

73 

42 

50 

63 

53 

51 

43 

36 

50 

51 

63 

.9 

MIN 

35 

48 

40 

26 

29 

48 

53 

58 

58 

59 

53 

38 

42 

52 

52 

40 

41 

6 1 

62 

53 

58 

39 

24 

22 

32 

34 

25 

34 

24 

22 

38 

41 

CHATOM  3  N 

MAX 

70 

73 

72 

63 

67 

74 

70 

70 

70 

82 

69 

68 

76 

78 

73 

65 

80 

75 

82 

80 

77 

73 

45 

56 

59 

56 

49 

42 

45 

63 

53 

66 

.5 

MIN 

40 

57 

41 

29 

31 

50 

56 

59 

60 

62 

50 

37 

49 

64 

54 

42 

46 

63 

65 

66 

65 

41 

26 

24 

35 

36 

27 

36 

25 

23 

40 

46 

CLAYTON 

MAX 

70 

65 

67 

60 

62 

67 

69 

73 

65 

70 

68 

68 

63 

65 

75 

11 

64 

73 

80 

77 

77 

74 

55 

43 

51 

62 

55 

55 

47 

43 

55 

63 

.9 

MJN 

42 

45 

47 

30 

37 

46 

47 

55 

55 

56 

55 

42 

43 

45 

51 

47 

67 

62 

57 

63 

24 

29 

29 

32 

32 

36 

33 

27 

34 

43 

,  7 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

71 

60 

64 

68 

72 

72 

67 

73 

69 

71 

64 

73 

77 

77 

69 

73 

80 

77 

76 

78 

71 

46 

51 

97 

60 

58 

61 

49 

56 

65 

66 

.9 

HIN 

47 

50 

38 

34 

39 

53 

53 

60 

59 

65 

53 

45 

46 

59 

60 

62 

50 

67 

61 

62 

69 

35 

29 

29 

39 

38 

38 

40 

32 

3 1 

45 

47 

,  2 

ENTERPRISE  3  Nw 

MAX 

72 

70 

70 

52 

63 

67 

71 

70 

65 

72 

68 

67 

62 

72 

77 

74 

66 

72 

79 

77 

76 

76 

56 

41 

91 

55 

57 

57 

46 

43 

55 

64 

.5 

MIN 

43 

44 

42 

30 

31 

37 

52 

52 

58 

58 

62 

41 

42 

46 

63 

50 

47 

67 

62 

56 

64 

25 

24 

25 

36 

3  3 

35 

34 

27 

28 

43 

.4 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

Max 

72 

68 

65 

53 

66 

68 

69 

73 

70 

70 

68 

71 

64 

75 

78 

72 

71 

76 

80 

SO 

70 

79 

55 

44 

51 

53 

57 

58 

53 

47 

56 

65 

,4 

MIN 

32 

39 

43 

26 

25 

32 

45 

51 

50 

57 

63 

44 

34 

42 

48 

44 

40 

52 

63 

56 

52 

55 

27 

2  1 

28 

27 

24 

32 

36 

2  3 

34 

40 

,  \ 

EVERGREEN 

MAX 

MIN 

FRISCO  CITY 

MAX 

76 

73 

68 

47 

63 

69 

74 

70 

67 

70 

72 

64 

65 

73 

76 

76 

65 

74 

79 

76 

78 

52 

43 

54 

55 

55 

52 

41 

43 

55 

64 

.6 

MIN 

44 

46 

41 

30 

33 

36 

54 

56 

59 

60 

60 

39 

41 

52 

97 

46 

55 

66 

66 

62 

49 

25 

23 

24 

36 

32 

35 

27 

25 

25 

43 

,5 

GENEVA 

MAX 

ei 

69 

70 

53 

61 

66 

71 

70 

65 

73 

68 

67 

71 

70 

76 

74 

64 

72 

79 

78 

75 

78 

57 

44 

49 

66 

58 

68 

45 

46 

53 

69 

.1 

MIN 

43 

44 

43 

30 

31 

34 

50 

53 

58 

60 

63 

44 

41 

90 

94 

52 

46 

69 

63 

59 

56 

27 

2  3 

24 

31 

30 

34 

36 

26 

28 

43 

•  8 

GILBERTOWN 

MAX 

75 

72 

63 

61 

68 

75 

68 

69 

70 

73 

66 

67 

75 

75 

72 

61 

74 

74 

ei 

79 

77 

74 

44 

55 

67 

54 

50 

42 

45 

53 

50 

69 

.1 

MIN 

35 

59 

41 

24 

29 

40 

53 

55 

57 

63 

53 

36 

40 

51 

52 

42 

43 

63 

66 

66 

43 

26 

22 

39 

33 

25 

36 

25 

23 

*l 

43 

,3 

GREENVILLE 

MAX 

70 

67 

60 

63 

67 

70 

69 

68 

69 

70 

70 

63 

73 

72 

65 

63 

73 

77 

77 

72 

70 

70 

60 

57 

54 

55 

53 

53 

45 

53 

59 

64 

.7 

MIN 

40 

47 

40 

28 

34 

44 

50 

57 

57 

59 

59 

38 

40 

58 

50 

4  3 

43 

63 

62 

6  1 

55 

50 

22 

25 

32 

33 

29 

36 

28 

24 

39 

43 

,4 

HEADLAND 

MAX 

81 

71 

74 

52 

54 

70 

72 

72 

64 

76 

67 

68 

66 

73 

77 

78 

66 

76 

80 

80 

75 

7fl 

64 

42 

50 

58 

65 

59 

52 

45 

55 

66 

MIN 

42 

43 

43 

30 

33 

35 

50 

52 

57 

57 

62 

45 

42 

47 

52 

49 

47 

48 

50 

58 

67 

60 

27 

26 

29 

36 

31 

33 

36 

27 

30 

43 

•  0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

70 

70 

65 

46 

64 

66 

70 

69 

65 

69 

71 

64 

62 

72 

76 

69 

62 

72 

77 

76 

74 

73 

52 

40 

50 

52 

53 

53 

40 

39 

63 

62 

,4 

MIN 

39 

41 

42 

29 

31 

38 

48 

53 

57 

59 

60 

40 

41 

46 

53 

44 

44 

47 

64 

63 

66 

51 

24 

23 

25 

36 

29 

31 

30 

25 

26 

41 

,7 

OZARK   6  NNW 

MAX 

70 

68 

65 

64 

66 

68 

70 

65 

72 

67 

67 

62 

73 

75 

73 

67 

46 

44 

56 

61 

MIN 

40 

44 

41 

28 

36 

48 

49 

54 

55 

58 

57 

39 

43 

49 

60 

46 

44 

62 

65 

60 

9  3 

43 

22 

23 

34 

34 

30 

39 

32 

25 

39 

43 

•  6 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

68 

64 

72 

48 

63 

63 

70 

68 

69 

67 

69 

72 

62 

70 

71 

66 

61 

69 

76 

77 

70 

71 

55 

41 

58 

55 

57 

54 

52 

44 

52 

63 

.0 

MIN 

38 

42 

.  43 

31 

34 

38 

48 

51 

55 

68 

60 

43 

40 

44 

50 

42 

42 

62 

58 

56 

54 

26 

24 

24 

23 

28 

31 

32 

26 

29 

4  I 

THOMASVILLE 

MAX 

71 

71 

70 

45 

59 

65 

74 

69 

68 

71 

72 

62 

63 

73 

76 

65 

65 

74 

74 

79 

74 

77 

49 

42 

52 

52 

54 

46 

46 

41 

60 

62 

•  8 

MIN 

40 

41 

40 

29 

30 

35 

50 

59 

59 

61 

61 

39 

39 

50 

54 

42 

42 

" 

64 

66 

62 

48 

25 

26 

34 

36 

29 

29 

26 

25 

26 

42 

.5 

TROY 

MAX 

69 

66 

62 

65 

68 

70 

70 

63 

71 

70 

66 

63 

74 

76 

73 

64 

71 

79 

78 

72 

74 

69 

53 

52 

53 

55 

53 

42 

55 

60 

64 

.6 

MIN 

42 

47 

42 

30 

38 

48 

52 

57 

58 

60 

54 

41 

44 

53 

59 

47 

47 

64 

66 

62 

57 

40 

24 

24 

35 

34 

It 

37 

32 

26 

37 

44 

WHATLEY 

MAX 

72 

70 

61 

62 

67 

73 

71 

68 

70 

72 

67 

64 

73 

75 

71 

63 

74 

72 

78 

75 

79 

71 

67 

54 

55 

65 

95 

46 

44 

57 

54 

69 

.6 

•           •  • 

MIN 

35 

SO 

40 

23 

27 

42 

48 

55 

58 

62 

62 

35 

39 

60 

56 

41 

44 

41 

60 

59 

60 

41 

23 

21 

27 

29 

28 

36 

24 

21 

36 

41 

,0 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

72 

74 

70 

64 

69 

75 

70 

70 

72 

73 

69 

68 

75 

80 

75 

67 

76 

77 

80 

78 

77 

72 

49 

54 

58 

58 

62 

50 

48 

56 

67 

67 

5 

MIN 

49 

58 

42 

32 

39 

52 

57 

60 

60 

64 

60 

39 

51 

60 

66 

48 

63 

70 

67 

67 

64 

45 

27 

27 

34 

39 

34 

37 

31 

26 

43 

48 

2 

CODEN 

MAX 

73 

75 

72 

58 

69 

75 

72 

76 

76 

74 

70 

67 

77 

75 

77 

69 

77 

78 

80 

79 

79 

78 

64 

54 

58 

63 

56 

53 

53 

58 

65 

69 

4 

MIN 

54 

60 

39 

34 

42 

53 

96 

61 

62 

66 

66 

38 

50 

63 

66 

50 

57 

68 

68 

62 

63 

47 

28 

26 

32 

38 

37 

39 

29 

30 

42 

48 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

77 

75 

71 

57 

68 

74 

72 

72 

74 

74 

70 

67 

75 

80 

78 

70 

76 

78 

79 

77 

78 

72 

48 

50 

57 

59 

52 

53 

49 

65 

68 

67 

9 

MIN 

52 

61 

42 

33 

40 

53 

58 

61 

61 

66 

64 

39 

47 

60 

67 

50 

52 

70 

69 

68 

65 

46 

28 

25 

32 

38 

36 

39 

33 

29 

44 

46 

9 

FORT  MORGAN 

MAX 

71 

75 

68 

58 

64 

71 

70 

69 

71 

72 

71 

65 

73 

73 

71 

73 

74 

76 

74 

74 

75 

72 

52 

48 

58 

67 

59 

63 

47 

53 

66 

66 

5 

MIN 

58 

55 

45 

42 

52 

59 

60 

61 

63 

65 

57 

49 

60 

62 

65 

56 

60 

68 

66 

67 

66 

50 

34 

36 

40 

46 

44 

40 

36 

36 

48 

53 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

76 

56 

59 

67 

74 

72 

72 

72 

73 

67 

68 

75 

76 

78 

63 

76 

77 

80 

76 

78 

73 

46 

54 

61 

59 

52 

50 

47 

55 

66 

66 

8 

MIN 

52 

52 

37 

33 

41 

57 

57 

62 

64 

67 

49 

40 

54 

64 

68 

50 

58 

73 

69 

69 

70 

33 

29 

28 

37 

40 

36 

31 

31 

31 

47 

49 

0 

R0BERT5DALE  1  E 

MAX 

79 

75 

75 

67 

60 

71 

75 

70 

73 

75 

74 

63 

67 

75 

79 

78 

75 

76 

77 

78 

78 

77 

55 

46 

54 

60 

60 

52 

43 

50 

59 

67, 

6 

MIN 

50 

53 

40 

30 

37 

42 

54 

58 

59 

62 

56 

38 

41 

53 

63 

49 

50 

61 

68 

67 

65 

52 

27 

26 

31 

36 

36 

36 

32 

26 

30 

46, 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

DECEMBER  1»»T 


SlaUoD 

Diy  of  monUi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
BELLE  HIN*  2  N 
OECATUR 
FALKVILLE  1  N 
FLORENCE 

HUNTSVILLE  KB  AP 

M»DISON 
MOULTON  2 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
BUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM   HB  AP 

UPPER  Plains  03 

DOUBLE  SPRINGS 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  »  N 
TUSCALOOSA   FAA  AP 
VERNON 

PRAIRIE  06 
GAINESVILLE 

LIVINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
l.« 

T 
T 

6.0 

T 

T 
T 

2.0 

2.0 

2 

6.7 

T 

2.» 

T 

6.0 

2 

T 

6 

1.0 

1 

S.O 
5 

3.9 
6 

6.5 

T 

1.0 

2.9 

3 

.6 

1 

T 

T 

2 

2 

3 
2 

T 

1 

T 

1 
1 

2 

T 

T 
T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  MoDlb 

3.. 

SUUon 

O  O  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 



f— 

MARTIN  0AM 

EVAP 

.09 

.00 

.09 

.06 

.07 

.03 

.09 

.01 

.06 

.01 

.09 

.06 

.06 

.02 

.10 

.03 

.09 

.06 

.07 

.07 

.06 

.06 

.01 

.11 

.01 

.02 

«0<> 

1.<<1B 

WIND 

37 

32 

70 

73 

27 

23 

16 

13 

23 

69 

90 

63 

22 

21 

31 

68 

23 

57 

♦9 

16 

22 

96 

108 

72 

32 

91 

31 

67 

99 

32 

16 

1269 

«      •  « 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.12 

.08 

.22 

.03 

.09 

.09 

.06 

.02 

.02 

.11 

.20 

.13 

.00 

.02 

.09 

.02 

.13 

.06 

.07 

■ 

■ 

.31 

.13 

'tl 

.07 

■ 

• 

.07 

2.29B 

WIND 

90 

*9 

1*7 

32 

69 

IS 

19 

9 

4 

68 

19 

119 

38 

36 

19 

88 

18 

101 

89 

30 

33 

26 

298 

78 

9 

99 

90 

119 

69 

29 

1793 

MAX 

68 

66 

99 

69 

99 

98 

66 

69 

66 

66 

70 

66 

60 

76 

69 

62 

63 

66 

70 

79 

71 

72 

92 

92 

99 

62 

67 

62.0 

MIN 

*3 

63 

63 

36 

39 

38 

67 

59 

98 

60 

60 

65 

63 

*7 

99 

63 

62 

67 

69 

69 

63 

91 

31 

37 

36 

36 

33 

*6.9 

•      •  • 

GULF 

08 

FAIRhOPE  2  NE 

EvAP 

.09 

.06 

.16 

.08 

.08 

.02 

.06 

.03 

.06 

.08 

.11 

.08 

.08 

.01 

.10 

.06 

.02 

.03 

.09 

.06 

.12 

.11 

.09 

.06 

.01 

.22 

.07 

.18 

.06 

2.396 

MAX 

78 

72 

70 

71 

72 

79 

72 

69 

72 

72 

79 

73 

71 

78 

76 

77 

78 

79 

90 

60 

MiN 

38 

55 

60 

60 

62 

69 

60 

62 

'» 

60 

69 

56 

60 

71 

71 

71 

69 

90 

33 

- 

33 

11 

S—  R*l*r*bc«  NotM  Following  Statloa  Indax 


CLIMATOLOGICAL  DATA  Alabama 

DECEMBER  1967 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

F 

o  1 

<  s 

E 

Degree  Doys 

Max. 

Min. 

«  E 

tl 

1  00  or  More 

Averoge 
Moximul 

Averoge 

Deportui 

From  No 

Highest 

Date 

Lov/est 

Dote 

•J 

•J 

Total 

S-  i 

O  Li. 

O 

5 

1 

«  6 
s  § 

a 

.10orM< 

.50  or  M, 

•      •  • 

FEBRUARY  1967 

FAYET  TE 

55, OM 

31.3 

'.3.2M 

72 

16 

1* 

25 

609 

0 

0 

17 

0 

5.03 

1.07 

28 

.0 

0 

7 

5 

2 

*       •  « 

JUNE  1967 

ALEXANDER  CITY  6  NE 
PHENU  CITY  2  NNW 
TUSKECiEE  3  S 

M 

87, 7M 
88,0 

M 

65. 6M 

M 

76.7m 
76.6 

* 

2.6 

95 
97 
98 

20* 

20 

50 
57 

3. 

2 

0 
0 

1 5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

8.63 
8.29 

"•.IS 

3.30 
2.02 

30 
27 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

11 

6 

1 
4 

•       tt  « 

JULY  1967 

GREENSBORO 

87,8 

77.9 

95 

31 

58 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

5.76 

.61 

2.23 

6 

.0 

0 

10 

3 

1 

*       •  tt 

SEPTEMBER  1967 

PHENIX  CITY   2  NNW 

80,5 

59.6 

70.1 

90 

21 

39 

30 

33 

1 

0 

0 

0 

'•.'•I 

1.74 

4 

.0 

0 

7 

3 

1 

*       «  « 

OCTOBER  1967 

BRANTLEY 

78.3 

'.3.3 

60.8 

90 

7 

31 

26« 

157 

1 

0 

5 

0 

'..3'. 

2.47 

2.76 

31 

.0 

0 

4 

3 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
OeCEMBER  1967 
DELAYED  DATA 


FEBRUARY  1967 
FAYETTE 


JUNE  1967 

ALEXANDER  CtTv  6  nE 
PHENIX  CITY  2  HHk 
TUSKEGEE  3  S 


JULT 
GftEENSBORO 


SEPTEMBER  I96T 


CCTOBEO  1967 


NOVEMPEB  1967 


Day  of  Month 


.7*.     .95  ,10 


.10     .14  .01 


10     n     12     13     U     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     X  31 


.19     .35  .01 


.60  .60  .05 
.30  .77  .16 
1.00 


.15 

1.06     .93  .09 
.30  Z.02 


1.52     •  .69 


DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 

Day  Of  Month 

n 
m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

'l6 

17  1 

18 

20 

21 

22  1 

23 

24 

2S  1 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

FEBHUABY  1967 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

71 
55 

68 
42 

38 

48 

26 

68 
25 

60 
27 

33 
23 

44 
17 

49 
27 

59 
30 

56 
44 

53 
38 

65 
22 

67 
27 

72 
48 

66 
45 

45 
37 

42 
37 

62 
32 

60 
30 

59 
27 

52 
33 

50 
25 

48 
24 

33 
14 

51 
15 

49 
37 

56 
32 

55.0 
31.3 

JUNE  1967 

ALEXANDER   CITY    6  NE 

MAX 
MIN 

91 

94 
56 

95 
63 

95 
62 

93 
63 

90 
67 

88 
62 

89 
64 

93 

89 

69 
66 

87 
66 

89 
63 

90 
65 

PMENIX   city   2  NNW 

MAX 
MIN 

90 
68 

83 
50 

79 

50 

79 
58 

72 
65 

81 
64 

84 

63 

86 
63 

85 

63 

66 
63 

68 
63 

89 
65 

87 
68 

90 
66 

90 
66 

87 
67 

89 
68 

91 

69 

94 
70 

96 
72 

97 

69 

97 
74 

88 
69 

89 
69 

90 
67 

89 
69 

89 
70 

90 
68 

87,7 
65.6 

TUSKEGEE  3  5 

MAX 
MIN 

86 
65 

80 
57 

73 
58 

75 
65 

78 
63 

82 
63 

84 

62 

84 
61 

86 
60 

68 
62 

69 
63 

90 
63 

88 
67 

91 
67 

89 
67 

89 
65 

90 
65 

95 
64 

97 
67 

98 
66 

95 
69 

91 
72 

90 
70 

90 
67 

92 
65 

91 
70 

90 
69 

86 
70 

92 
67 

91 
66 

88.0 
65.2 

JULY  1967 

GPEENSBORO 

•          •  » 

MAX 
MIN 

88 
69 

82 
68 

88 
71 

8(1 
61 

90 
62 

80 
66 

87 
70 

89 
68 

65 
70 

66 
69 

91 
70 

91 
71 

67 
70 

78 
63 

82 
56 

83 
68 

68 
65 

67 
65 

83 
67 

63 
66 

69 
68 

90 
69 

90 
68 

91 
71 

93 
72 

90 
71 

93 
70 

91 
68 

89 
73 

92 
70 

95 
69 

87.8 
67.9 

SEPTEHPER  1967 

PHENIX   CITY   2  NNK 
«            •  • 

MAX 
MIN 

88 
65 

78 
63 

66 
55 

63 
57 

79 
59 

79 
62 

80 
65 

75 
67 

81 
69 

85 
67 

85 
66 

84 

63 

71 
58 

79 
54 

80 
55 

80 
60 

84 

60 

87 
60 

88 
60 

88 
61 

90 
61 

87 
61 

86 
66 

85 
55 

81 
55 

84 

58 

85 
61 

85 
63 

65 

40 

66 
39 

80.5 
59.6 

OCTOBER  1967 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

71 
47 

80 
49 

87 
44 

85 
46 

86 
46 

88 
46 

90 
46 

89 
47 

80 
62 

77 
41 

75 
42 

72 
44 

76 
41 

77 
41 

84 

42 

66 
52 

85 
60 

73 
45 

70 
31 

67 
31 

70 
32 

75 
36 

81 
44 

81 
46 

62 
53 

69 
31 

71 

33 

76 
37 

76 
32 

77 
45 

71 
46 

78.3 
43.3 

h^tmtwm  NotM  FoUowtog  Suiloo  ladmx 
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STATION  INDEX 


CT  a  TIrtM 

d  1 A 1  i\jn 

INDEX  NO.  1 

1      DIVISION  I 

1  DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

1   TEMP.  1 

1  PRECIP.  1 

SPECIAL 

ADDISON 

WINSTON 

ALBERTA 

01*0 

01 

HILCOX 

J 

2  U 

87  25 

17! 

7* 

: 

01«« 

02 

u 

*  1* 

66  10 

1140 

5P 

5P 

0163 

05 

TALLAPOOSA 

11 

2  59 

85  52 

660 

»P 

5P 

01TB 

03 

i; 

3  07 

66  07 

140 

7A 

7A 

ATHENS  2 

LIMESTONE 

AtHORE  1  S> 

0*07 

o: 

ESCAMBIA 

1 

1  01 

67  31 

294 

4P 

C  H 

AUBURN  3  SW 

0«2Z 

0» 

LEE 

11 

2  34 

85  31 

730 

it 

AUTAlMAVlLLE   }  N 

AUTAUGA 

7I 

SAMtHEAD  LOCK  AMD  0AM 

0505 

TUSCALOOSA 

; 

J  11 

67  20 

28C 

7A 

H 

05B3 

oa 

9 

0  53 

87  47 

266 

7P 

7( 

BCATRlCt  1  t 

SESSEHER  3  SSW 

SILLINCSLEY  1  SE 

0S23 

03 

AUTAUGA 

1 

2  39 

66  42 

420 

6A 

BIRHINOHAH  M6  AP 

0B31 

02 

i 

3  34 

86  45 

HIO 

M|[ 

:  Hj 

aOAZ 

MARSHALL 

SRANTLEY 

CRENSHAW 

TUSCALOOSA 

CAMDEN  3  MM 

WILCOA 

1324 

0! 

11 

2  50 

85  41 

68( 

6i 

CLAI BORNE 

CLAN TON 

CHILTON 

CLAYTON 

1T2* 

0' 

BARBOUR 

! 

I  53 

85  28 

596 

6A 

H 

1B03 

°! 

0  23 

88  13 

12 

5P 

5( 

COFFEE  SPRINGS  I  Nw 

COLBERT  STtAH  PLANT 

CORDOVA 

DADEVtLLE 

TALLAPOOSA 

UAOEVILLE  Z 

212* 

05 

TALLAPOOSA 

li 

2  50 

85  *6 

73( 

c 

2141 

o: 

i: 

3  04 

68  17 

207 

6/ 

8A 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

COFFEE 

ELROO 

2632 

0: 

TUSCALOOSA 

t: 

3  15 

87  46 

252 

71 

07 

5 

1  20 

65  53 

409 

7A 

71 

FALCO  OPEN  POND  TOMER 

COVINGTON 

FORT  DEPOSIT 

LOUNDtS 

FURT  MORGAN 

303i 

BALDWIN 

0  14 

88  01 

10 

6P 

:  H 

30*3 

o; 

*  27 

e> 

c 

CEORGIANNA 

GILBERTOHN 

CHOCTAW 

GORGAS 

3*30 

WALKER 

i 

3  39 

67  13 

30C 

6J 

3411 

o< 

2 

2  42 

87  36 

22C 

6P 

6P 

3519 

1  50 

86  36 

5P 

8A 

3559 

08 

0  17 

67  *1 

7A 

3573 

02 

12 

4  20 

66  19 

57( 

4P 

4P 

3578 

02 

12 

4  22 

86  17 

605 

3620 

03 

2 

*  14 

87  37 

910 

6A 

J6*5 

03 

13 

87  59 

516 

7A 

7i 

HAYNEVILLE 

37*e 

06 

LOwNDE  S 

I 

2  11 

66  36 

180 

8A 

8A 

HEADLAND 

3761 

07 

MENRT 

5 

1  21 

85  20 

370 

7A 

7A 

HEFLIN 

3776 

05 

CLEBURNE 

11 

3  39 

85  36 

650 

BA 

8A 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

1  57 

86  19 

59* 

7A 

7A 

MlGHTOMER 

3S*2 

05 

CLEBURNE 

11 

3  32 

85  24 

117; 

BA 

HODGES 

3699 

01 

FRANKLIN 

13 

*  20 

87  56 

7A 

HUNTSVILLE  wS  AP 

*06* 

01 

MAD 1  SON 

12 

*  42 

HID 

MIO 

JACKSON 

*193 

07 

CLARKE 

1  31 

87  53 

21C 

7A 

JACKSONVILLE  2  SK 

*209 

CALHOUN 

7 

3  46 

690 

7A 

JASPER  4  n 

4226 

03 

WALKER 

2 

525 

6P 

6P 

OBSERVER 


JOHN  S  RICHBURG 
PROF.  PALMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 
ALA.   COMMUNITY  NETwORk 
DOUGLAS  H.  SANFORD 

MRS.  Cherry  j.  herndon 


FED. 


lES  p.  Gil 


VIAIION  AGENCY 


JOHN  T.  SWINDALL 
RADIO  STATION  WJHW 
HUGH  M.  WIGGINS 
MRS.  MARINA   I.  MOORE 
J.  B.  NEIGHBORS 
CORPS  Of  ENGINEERS 
GROVER  w.  WOODWARD 
MARY  L.  BAYLES 
AUBURN  UNIVERSITY 
MISS  CLARA  R.  OLIVE 

JAMES  E.  MC  CRAVV 

JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DAVID  A.  BURNS 
R.  E.  HENDERSON 


HUEY  COLBuRN 
GRADY  C.  YOUNG 

POWER  CO 
ER  PLANT 


HASKEW 
EASTERLING 
MRS  ELI2A8ETH  M  WESTON 
AGNES  C.  CHRISIENSEN 
hEnRT  F.  kELLET 
TVA-462 


ITE 


TOLLIE  I 


HUGH  S. 

REUBEN  P.  HARRIS 
WILLIAM  L.  6ARTLETT 
RUFUS  p.  PLESS 

INACTIVE  7/12/65 
JAMES  M.  CREWS 
ROSS  A.  MAWRiNS 
MRS  VERNA  8.  LANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
PAUL  a.  SMITH 

MITCHELL  DRAKE 
ARTHUR  C.  8RUNS0N 
MRS.   BELLE  BERRY 
T.  HARRIS  MOATS 
EUFAULA  NATL   WDLIFE  Rf 
W.  DAVE  Si MONT ON 
JAMES  E.  BARRETT.  JR. 
U.S.  FOREST  SERVICE 
EDGBERT  M.  hARuin 
GORMAN  J.  BLACK 


MENRY  G. 


UCMAfiOS 
WOODROW  WILSON 
DOROTHY  E.  HAULDIN 
CARL  PAHKER 
MRS.  NELIA  MCKENZIE 
e.  G.  WILLIAMS 
SO.  NATURAL  GAS  CO. 
MACK  C.  FIELDS 
MRS.  G.  MC  KENZIE 
REBECCA  CAMPBELL 

T.   E.  MASON 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA   POWER  CO. 
N.  hAMNER  COBBS 
CECILE  T.  LEWIS 
GILBERT  w.  MElCHER 
RAPlO  STATION  WGSV 


tS  J.  HART 
:  L.  HAYNES 

WEATHER  BUREAU 
.  GA1LLARD>  JR. 


STATION 

INDEX  NO.  1 

j     NOISIAia  1 

COUNTY 

U 

0 
< 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1  PRECIP.  j 

i 

> 

SPECIAL  1 

JORDAN  DAM 

ALABAMA  POWER  CO. 

KINSTON 

COFFEE 

10 

J.  L.  KIMBRO 

4502 

OS 

CHAMBERS 

32  54 

65  24 

830 

9P 

H 

CLARENCE  H.  FINCHER 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32  56 

86  31 

420 

6A 

C 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRS.  MARY  K.  LEE 

5P 

MARION  6  NE 

PERRY 

3 

NATIONAL  FISH  HATGHERY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5116 

06 

DALLAS 

; 

32  27 

87  13 

202 

7* 

R.  L.  SIHONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

32  28 

87  13 

200 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MONTGOMERY 

MINTER  3  Nw 

DALLAS 

1 

HENRT  J.  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

32  46 

66  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

547£ 

08 

30  41 

88  15 

211 

MIO 

C  HJ 

U.S.   «£AIheR  bureau 

01 

6P 

MUSClE  shoals  FAA  AP 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

MADl SON 

MISS  LUCIlE  w.  HEREFORD 

NEWTON 

DALE 

! 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 
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J    DRAINAGE  CODE; 


DATE 

JUNe  1967 
OCTOBER  1967 


TABLE 

DAILY  PRECIPITATION 
CLIMATOLOGICAL  DATA 


DIVISION 

UPPER  PLAINS  03 

NORTHERN  VALLEY  01 


STATION 
EL  ROD 

REDSTONE  ARSENAL 


CORRECTION 

MONTHLY  TOTAL   1.50,    AMOUNT  ON  30TH  .00 


OCTOBER 


967 


OCTOBER  1967 
OCTOeER  196T 
OCTOeER  1967 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CLIMATOLOGICAL  DATA 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 


COASTAL  PLAIN  07 

COASTAL   PLAIN  07 
PIEDMONT  PLATEAU  ( 
COASTAL  PLAIN  07 


ENTERPRISE  3  I 

DIVISION 
WADLEY 

ENTERPRISE  3  I 


TOTAL  PRECIPITATION         GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION 
MISSING,    NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  ,10  OR 
MORE  5,    .50  Oft  MORE  3,    1.00  Oft  MORE  3 

AVERAGE  PRECIPITATION  4,B9,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  2.79 
TOTAL  3.14,  AMOUNT  ON  31ST  1,17 

TOTAL  PRECIPITATION         AMOUNT  ON  25TH   1.00.  ON  30TH 


OCTOBER  1967 
OCTOBER  1967 


DAIL' 


PRECIPITATION 
TEMPERATURE 


COASTAL  PLAIN  07 
NORTHERN  VALLEY  01 


JACKSON 

REDSTONE  ARSENAL 


TOTAL  10.56.  AMOUNT  ON  30TH  6,87.  ON  31ST  1,73 
MINIMUM  ON  31ST  67,    AVERAGE  MINIMUM  56.2 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 

DECEMBER  1967 


Additional   Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Eovlronmental  Science  Services  AdalDlstratlon  State  Climatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,   Hontgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  In    'HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA'" . 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "P,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time .     §now  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .     Max  and  mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALEirr  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.    Include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERP>OLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

+*    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CH MATOLOG I CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through   1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History'   for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 
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73.1 

-  6.5 

67.4 

-  6.3 

59,4 

•  3.4 

46.8 

-  3.8 

46.7 

2.fl 

39.2 

-  3.6 

36,4 

-  8.0 

99.6 

4.8 

63.7 

3.6 

65.4 

-  3.3 

73.6 

-  2.6 

72.3 

-  6.2 

71.9 
74.9 

.  5,8 

66.2 
66.2 

-  6.2 

58.9 

-  3.1 

46.4 

-  3.8 

47.6 

4.6 

45,3 
44.0 

-  2.5 

43.4 
41, S 

-  6.9 

58.6 
58.3 

3.6 

67,5 
67.2 

4.1 

66.4 
67.7 

-  4.1 

79.9 
76.2 

-  3.2 

75.8 
79.7 

74.2 
73.2 

-  6.9 

66.4 

-  7.9 

60.6 
60.7 

-  5,0 

48.7 
46.4 

•  4.9 

49.9 
46.5 

1.2 

42.3 
44.2 

40,6 
42,3 

59.6 
57.7 

63.8 
67.1 

65.5 
66.8 

73.2 
75.7 

75.6 
79.6 

75.4 

66.9 
69.8 

59.3 
62.4 

49.6 
48. 2M 

46.6 
49. 7H 

41.5 
40.9 

39,7 
36, 7M 

.  6.2 

55.6 
95.9 

65.0 

65.6 

73,9 

73  7 

-  5.0 

72.8 
72.4 

•  9.6 

67.1 
67.3 

-  5.5 

58.0 
58.5 

-  3,5 

46.7 

47.8 

42.6 
38. 5M 

■  2.1 

39,8 

96.5 

4.4 

65.1 
6*.* 

4.9 

66.2 
65.5 

-  2.6 

74.3 
72,9 

-  2.1 

73.6 
71.6 

71.4 

59.0 

46,5 
46,6 

-  3.4 

46.6 
48.0 

3.4 

36.7 

-  5.1 

-  3.5 

37,0 

-  7.2 

51.7 

1.6 

61.4 

2.2 

62.6 

-  9.1 

71.1 

•  4.2 

70.7 

-  7,1 

70.7 

-  6.S 

63.9 

-  8.0 

55,0 

49.7 
42.8 

-  4.7 
■  6.5 

46.7 
43.9 

3.0 

.6 

41.7 

.  2.2 

40,0 

.  5.9 

56.2 

4.3 

65.0 

4.0 

66.2 

-  3.1 

74.0 

-  2.6 

73.7 

72.9 

-  5.6 

67.0 

-  6.2 

59.2 

.  3,6 

46.6 

-  4.2 

47.6 

3.3 

49.1 

43,9 

59.6 

69.4 

69.8 

79,8 

77.3 

79.2 

70.4 

61.2 

49.4 

51.6 

43.3 
43.9 

-  3.3 

41 .7 
43.2 

-  6.2 

95.9 
96.3 

3.0 

66,3 
f>8.6 

4.9 

67,0 
69.1 

-  2.8 

76,1 
76,8 

-  2.1 

75.9 
76.7 
76.3 

-  4.6 

74,6 
79.9 
79.7 

-  5.9 

-  4.3 

68.8 
68.7 
68.5 

-  7.0 

-  6.4 

60.6 
60.2 
60.1 

■  5,0 
-  4,3 

49,6 
50.0 
90,2 

-  3.9 

-  2.7 

46.6 
50.0 

2,9 

44.2 
39.9H 

-  2.6 

43.7 
36,3 

-  5.1 

58.4 
53.6 

3.8 

68,1 
63,9 

5.1 

66,7 
63,4 

-  2.9 

75.7 
72. 3M 

-  3.2 

72.2 

-  4.4 

71.9 

66.3 

57.9 

46.5 

49.8 
46.4 

3.0 

4$.9H 

43, 2H 

56. 91 

H 

66, 6M 

76. 4H 

73.9 

74. 4H 
72.4 

68. OH 
67.0 

60.7 
56.7 

49.  IH 
46.3 

50.0 

41.2 
39.9 

36,6 
36,6 

55.3 
94.3 

64.6 
64.0 

65.6 
65.1 

74.5 
74.1 

73.7 

72.3 

66.7 
67.7 

57.0 

49.6 

46,2 
46.4 

43.3 
47.5 

-  1.5 

41,0 
47,5 

-  3.6 

96.8 
60.6 

3.9 

65.5 
68.1 

3.9 

66,7 
70,7 

-  1.4 

74.6 
77.1 

-  1.6 

74,5 
77.4 

-  3.5 

73.2 
77,0 

-  3.4 

69.6 

-  6.2 

56.0 
62.1 

-  3.5 

46.7 
92.4 

-  2.1 

47.7 
52.0 

3.1 

46.5 
45.2 

45,3 
43.7 

60.7 
99.3 

68.8 
69.4 

69,9 
70,5 

79,7 
76.7 

79.7 
77.1 

-  5.9 

79,6 
74,8 
74,8 

69.2 
69.6 
69.6 

-  6.4 

62 , 7 
61,5 
61.1 

52.0 
90.2 
49.7 

-  3.7 

52.5 
91.0 
90.0 

43.6 
44.7 

-  3.1 

42.1 
42.9 

-  7,2 

98  6 
99.1 

3.4 

68.9 
68.1 

5.2 

69,3 
69,6 

-  2.7 

77.9 
76.9 

-  1.7 

79.6 
76.9 

79,4 

-  6.6 

69.9 

60.6 

-  4.1 

46,1 

49.4 

2.8 

43.9 

-  2.0 

42.4 

.  6.3 

97.8 

3.1 

67,2 

4.0 

66,  1 

-  3.1 

76.2 

-  2.3 

75.6 

-  5.1 

74.5 

-  5.6 

66,6 

-  6.4 

60.2 

-   4  4 

49,0 

-  3.9 

49.4 

2,6 

45.7 

42,6 

57.3 

66.6 

66,0 

74.6 

76.1 

79,1 
76.7 

67.5 
69.  1 

60.3 
61.9 

48,8 

49.5 

44.0 
42.7 

43,9 
41,4 

98.2 
99.9 

66,7 
65.4 

69,0 
66.9 

76.9 
74.5 

76,4 
74,7 

74.1 
79.9 

67.4 
66.5 

59. 6H 
60.7 

49,2 
46,3 

90.0 
47,7 

45.6 
43.9 

-  .7 

45.6 
42,2 

-  4,4 

99.4 
97.3 

4,6 

67,6 
65.4 

3,7 

69.5 
67.5 

-  2.4 

75.1 
75,3 

-  2.3 

74,1 

•  5.9 

74.5 

-  4.9 

67.2 

-  7.0 

49,5 
47.0 

90,7 
46,1 

3.3 

41,7 

40,5 

54.3 

63.4 

65,3 

73.3 

73.6 
74.9 

72.5 
74. 1 

66.6 
67.1 

57.2 
59.4 

46.3 
46.0 

47,1 
49,2 

45.4 
45.9 

-  1.0 

44,5 
44. J 

-  4,5 

58.8 
59.4 

4,7 

66.7 
68,0 

5.2 

66,3 
66,6 

-  2.1 

74.7 
79.4 

-  2.7 

76.0 

-  4.3 

79.1 

68.9 

-  5.8 

-  3.3 

3.( 

44.4 

.  1.3 

43.2 

57.6 

4,0 

66.2 

4.1 

67,9 

-  2.4 

79.0 

-  2.6 

75.3 

.  4.7 

74.7 

-  4.7 

67.8 

-  6.4 

60.0 

-  3,4 

46.1 

-  3.9 

49,1 

3.4 

42.  Sf* 

14 

67.81 

H 

75. 4M 
73.8 

74. 4M 

73.2 

66.2 

H 

56.3 

46.1 

48, 4H 

44.2 

_  2.5 

_  5, 6 

58,7 

3*1 

65,8 
68.2 

4.6 

69.9 
69.0 

_  2.9 

72.7 
76.9 

-  2.3 

74^7 

76.9 
74.9 

-  3.4 

68.7 
67.1 

-  '.1 

61.5 
59.2 

-  4.9 

51.7 
49.0 

-  3.4 

91.6 
49,9 

3.0 

44.3 

43.4 

57,4 
52  ,8 

65.8 
62,6* 

67.4 
64.9 

74,8 
72.3 

73.7 

73.4 

65,7 

56.' 

45.6 

49,9 

4e!oH 

6o!3 

teU 

69.7 

75.9 

75.6 

76.5 

66.3 

62.0 

1 

91.3 

52.4 

47. OH 

43l5 

58.  3H 

67)2 

69.4 
66. 1 

79,  5H 
74, 2H 

74.6 
74.6 

74.5 
73.9 

67,7 
67,4 

60. 6H 
60.4 

50.7 
90,2 

90.4 
49.3 

44*4 

42.6 

41. 3X 

58.5 
55,0 

65.4 

67.3 
69. 7M 

73,5 
73.9 

74.8 

58.2 

47.2 

47.9 

45.0 

-  3.0 

44.0 

-  5.8 

57,7 

2.4 

66.8 

3.< 

67.9 

-  3.9 

74.3 

-  3.9 

75.0 

-  5.1 

74.7 

-  4.9 

67.3 

-  7.6 

59.6 

-  5.6 

49.2 

-  4.8 

49.4 

1.5 

46.9 

49.1 

60,9 

70.1 

71.9 

76.5 

77.5 
76.7 

76.3 
76.4 

70.  OH 
69.6 

63.2 
61.0 

53.2 
51.4 

91.9 

44.6 

44.7 
44.1 

59.6 

68.8 

69.9 

76!  1 

76.6 
77,9 

-  4.0 

15.4 
76.6 

-  5.3 

69.5 
70.6 

-  6.7 

60.9 

50,9 

50.5 

47.6 
45. 6M 

-  1.5 

46.6 
46.7H 

-  4.6 

•i 

59, 3H 

70.2 
69. 6M 

5.1 

71.5 
69. IM 

-  1.7 

79. IM 
76, 9H 

-  1.0 

76.7 

f6.8 

69.0 

51. 2H 

47.0 

45.6 

61.1 

69.4 

70.7 

77.7 

77,0 
76,  2M 

76.3 
75.8 

69.6 
69.2 

61.9 
61.3 

52.5 
52. 4H 

52.1 
92.1 

46.0 
47.9 

-  .2 

44. 3M 
46.0 

■  2.3 

59. 
61.6 

5.6 

68.5 
70.6 

6.5 

69.3 
71.4 

-  1,0 

76. OM 
78.5 

-  .9 

76.8 
79. 5 

-  3.0 

-  2.3 

78.4 
79.1 

-  3.3 

-  2.5 

70.7 
72.5 

-  4.) 

63. u 
64.9 

-  3.6 

-  2.5 

53.6 
54.9 

-  .4 

-  1.7 

93.2 
99.1 

5.0 
4.3 

49.2 
46.3 

-  1.7 

-  1.5 

49.2 
48.  1 

■  3.9 
-  J. 5 

63.9 
60.8 

5.4 

3,l> 

71,8 
68.9 

5.9 
4.3 

7S.5 
70.1 

-  2.2 

79.4 
76.6 

-  .8 

-  2.6 

77.3 

-  3.4 

76.9 

-  3.7 

70.2 

-  6.0 

61.9 

-  4.6 

51.7 

-  3.6 

92.1 
90. 6M 

':: 

47.1 

-  3.2 

46,4 

-  5.6 

60,  3M 

3.2 

69.2 

4.2 

69.0 

-  3.9 

74.9 

-  4.4 

79. 9M 

-  5.3 

75,7 

-  5.1 

68.4 

-  g.i 

46.6 

-  2.9 

46.3 

-  9.5 

60.6 

3.3 

69.7 

4.6 

70.5 

-  2.6 

77.6 

-  2.2 

77.2 

-  4.3 

76.7 

70.0 

-  6.7 

62. U 

~  4.9 

52,6 

-  3.1 

92.1 

2.4 

47.5 
51.3 

46,4 

51.7 

60. 9'^ 
63.3 

70.4 
71.3 

70.7 
72.0 

76.2 
79.3 

76.9 
79.0 

17.1 
17.5 
M.5 

69.6 
71.6 
69.5 

60. V 
64.0 
60. V 

93.4 
56.9 
53.7 

53.5 
96.9 
92.2 

47.6 
50.4 

1  46.6 
-  l.V  50.6 

■  3.1 

60.1 
62.6 

69.5 
71.1 

5.6 

70.0 
72,1 

-  .! 

77.5 
76.8 

.0 

77.5 
76.1 

-  2.5 

77.5 
rT.4 

-  3.1 

69.5 
70.9 

-  5.2 

6U.B 
61.5 

-  5.1 

52.7 
54.4 

-  1.9 

94.4 
99.6 

3.9 

46.6 

48,2 

62.3 

70, 4W 

71,7 

76.2 

77.6 

'6.8 

70.0 

62.1 

53.6 

52.9 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
0EC6TUR 
FALKVILLE   1  N 
FLORENCE 

HUNTSVILLE  MB  AP 
HAD  I  SON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 

REO  BAT 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


ALBERIVILLE  2  SE 
BESSEMER   3  SSX 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BRIDGEPORT  2  M 
GUNTERSVILLE 

ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SCOTTSBOBO 
VALLEY  HEAD 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 

BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

CEnTREVILLE 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

FAYETTE 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
PRATTVILLE 

IHORSBY  ExP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SM 
CENTRE  5  5« 
ChILDERSBuRG  MTR  PLANT 
GADSDEN  GAS  PLANT 


PELL  CITY 
SYLACAUGA 
TALLADEGA 


1  NNE 


PIEDMONT  PLATEAU  0 

ALEKANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SM 

CAMP  HILL  2  NM 

HEFLIN 

LAFAYETTE 
HARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNH 
ROCK  MILLS 


GAINESVILLE 
GREENSBORO 
MAYNEVILLE 

MARION  JUNCTION  2  HE 
MInTER  3  NM 
MONTGOMERY  H6  AP 
SELMA 

TUSKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
DIVISION 

COASTAL  Plain  oi 

ANDALUSIA    1  NH 
ATMORE   1  SM 
BEATRICE   1  f 
BRANTLEY 
BREmTDN  3  SSE 

CAMDEN  3  Nh 


61. 4M 

60.5     -  1.5 

60. 3M  .  1.1 

60.7 

60.5 

56. 7M 

60.5 


59.0 

58. 6M  -  2.0 
58,6 

55,8  -  4,1 
59,2     \.  2.3 


60.7 

61.8  .  2.4 
61.6  :-  2.0 
57. 7M 


63.5     .  1.3 


58.5 
60.9 

61.9     .  1.5 


61. 5M 
60.9 
59. 5M 


60.9     -  3.1 


63.5     -  2.2 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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January 

Febniory 

March 

April 

May 

June 

July 

Auguat 

September 

Octobai 

November 

December 

Anoiul 

Station 

• 

1 
1 

• 

< 

t 

• 

I 

• 

Temperature 

e 

• 
1 

• 

1 
i. 

e 

« 

1 

1 

e 

e 

1 

e 

i 

e 

• 

1 
1 

a 

e 

1 

i 

e 

1 

i 

e 

• 

1 
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e 
• 
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a 
• 

• 

Q 

a 
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a 
• 

E- 

a 
• 

H 

<s 

a 
• 

H 

& 

i 
H 

e 

Q 

B 

& 

e 

H 

e 

e 

H 

i 

H 

& 

a 
i! 

CHATOM  3  H 
CLAYTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ENTERPRISE   3  NW 
EUFAULA  Wl LOL 1 FE  R£F 

1.9.0 
53.3 
»9.5 

49.5 
47.0 
51.2 
47.6 
47.0 

63.1 
60.7 
64,1 
61,1 
59,7 

71.9 
70.1 
73.4 
71.5 
68.8 

71.7 
70.5 
73,5 
71.31' 
69.5 

79.2 
75.5 
78,5 
77.8 
76,7 

76.4 
76.4 
77.9 
77. IM 
77.0 

77. 4M 

79.5 
77,5 
77.0 

72,3 

73,3 
71.3 
69.6 

64.4 

66.9 
65. 5M 
61.6 

56.4 

57^6 
55. IM 
52.9 

55,8 
53,8 
57.1 
54.0 
52.6 

65. 9M 
64.0 
67.2 
64. 9M 

EVERGREEN 
FRISCO  CITY 
GENEVA 
GIL8ERT0MK 
GREENVILLE 

1.7, k 
48. » 

4S.2 
49.1 

-  2 

1 

47.6 
47.4 
46.0 
47.6 
49.0 

3 

60,5 
61,2 
61, 7» 
61,7 
62.5 

3 

9 

70.0 
71.3 
71.1 
70.4 
71.0 

4 

7 

70.7 
71.6 
72.2 
71.1 
71.0 

-  2 

9 

77,8 
79,3 
79,4 
78.2 
77.2 

-  3.0 

77.5 
76.3 
78.2 
77.7 
76.8 

-  4 

6 

77.6 
77.6 
78.3 
77.1 
76.8 

-  4 

3 

70.4 

71.5 
70,5 
70.0 

-  6 

7 

61.1 
63.1 
62.6 
61.2 
63.7 

-  3 

8 

53.6 
55.  3 
54.2 
54.1 
54.9 

-  1,9 

54.  I 
54.5 
54.2 
54.1 

2 

7 

64.9 
65. IM 
64.3 
64.7 

-  1. 6 

HLADLANO 
HIGHLAND  HOME 

OZARK   6  NNM 
PmENU  city   2  NNW 

50.5 
»'.' 
46. 8K 
51.4 
47.7 

-  3 

3 
9 

47,6 
46.3 
47,4 
50.0 
45,5 

-  6 

5 

2 

61.8 
61.21 
61.9 
62,8 
59, 6H 

3 
3 

1 
5 

72.2 

69.911 

70.2 

71.3 

69.5 

4 

4 

3 
5 

72.2 
70.4 
70.4 
72.2 
70.5 

.  2 
-  2 

8 

0 

77,6 
77,1 
77,7 
77,2 
76, 7M 

-  2.2 
■  2.8 

77.5 
77.0 

76.8 
77. 4M 

-  3 

_  4 

9 

2 

78.4 
77. 4M 

76,7 

-  3 

-  4 

2 
0 

72.1 
69.8 

70.9 

-  b 

-  b 

6 
1 

64.3 
63.2 

64.6 

-  4 

-  3 

1 
9 

55.2 
53,6 

55,6 

-  2.8 

-  2.2 

54.7 
52.1 

M 

1 

I 

65.4 
63. en 

-  2.3 

THOMASVILLE 
WHATLEY 

46.7 
50.5 
49.5 

-  2 

9 
1 

46.6 
49,2 
48.2 

-  5 
.  3 

2 
4 

61,0 
62,6 
62.4 

3 
4 

7 
7 

70.5 
71,5 
69.9 

5 
5 

5 
9 

70.3 
71.4 
70.5 

-  2 

-  I 

4 
9 

76.5 
77.4 
60,0 

.     .81  77.9 
-  2.0|  77.2 
79.1 

-  2 

-  3 

6 
4 

76,2 
77, 4M 
75,6 

-  4 

-  3 

4 

0 

69.7 
71. OH 
69.5 

-  6 

-  5 

3 
3 

62.2 
64. 9M 
61.3 

-  4 

-  2 

5 
4 

54,0 
54,9 
55,7 

-  1.6 

-  1.5 

52.7 
54.6 
53.3 

2 

7 
0 

63.9 
65. 2M 
64.6 

-  1.5 

-  ,7 

DIVISION 

49.2 

-  2.0 

46,2 

.  5 

1 

61,7 

3 

3 

70.7 

4 

8 

71.2 

.  2 

3 

76.0 

-  1.7 

77.6 

-  3 

4 

77,3 

-  3 

5 

70.6 

-  6 

0 

62.9 

•  4 

4 

54,6 

-  2.0 

54.1 

2 

9 

64.7 

-  1,6 

OUlF  08 

BAY  MINETTE 
COOEN 

FAIRhOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
MOBILE  WB  AIRPORT 

52.4 
53.1 
52.9 
54.1 
53.0 

7 
0 

51,5 
53,0 
52,6 
54,0 
52,2 

.  2 
.  3 

8 

0 

64,5 
62,8 
63,7 
63,7 
64,5 

3 
4 

7 
2 

73.1 

72.9 

72.5 

73.611 

74.6 

5 
7 

7 
0 

73.0 
73.6 
73,5 
74.5 
74,6 

-  1 

8 
0 

79.6 
60.2 
80.1 
81.4 
62.5 

,1 

1,0 

79,5 
60,1 
79,9 
61,0 
61.5 

-  1 

-  1 

4 
1 

77,6 
79,4 
78,5 
80,7 
79,8 

-  2 
■  2 

9 
.3 

73.2 
74.4 
73.3 
75.7 
74.2 

-  4 

.  3 

7 

66.7 
66.1 
65.6 
69.7 
66.7 

.  3 
-  3 

5 
2 

58.6 
59.2 
58.3 
61.4 
59.5 

-  .6 
.6 

57.9 
59,2 
58,4 
59.8 
57,9 

3 

e 

67,3 
67.8 
67,5 

69. in 

68,4 

-  ,2 
,2 

ROBEHTSDALE    I  £ 

51.0 

50,9 

62,2 

71.6 

72.6 

80.4 

79,1 

77.8 

71.8 

64.2 

57.2 

56,9 

66,3 

DIVISION 

52.6 

5 

52,4 

-  2 

9 

63.6 

3 

73,1 

6 

1 

73.6 

8 

60.7 

.6 

80,2 

-  1 

1 

79.0 

-  2 

5 

73.6 

-  3 

9 

66.5 

•  2 

9 

59,0 

,1 

58.4 

5 

67,8 

,1 

Division  averages  Id  ttie  anoual   Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   in  monthly  Issues. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1967  was  included  in  the  March,  September  and 
December  issues  of  this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Fflbiuwy 


NORTHERN  VALLEY 


ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE  1  N 
FLORENCE 

HODGES 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MADISON 

MOULT ON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEN  MARKET  ; 
RED  BAT 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
•ATERLOO 


APPALACHIAN 

MOUNTAINS 
ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  >  SSH 
BIRMINGHAM  MB  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  M 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEECS 

MAGELLA 
ONEONTA 

PALMERDALE  2  » 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
TRAFFORD 
VALLEY  HEAD 
aARRIOR 


UPPER  PLAINS 


ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 
BILLINGSLEY   1  SE 

BROOKWOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROO 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  *  N 
LAY  0AM 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 


SSE 


2.3«| 
2>09 
2.0»H 
1.93 


i.a3> 
2.2a- 
i.«» 


;  2.03 
2. OS 
2.04 


A.02>  1.20 


PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

■EST  BLOCTON 
■INFIELD  2  SM 


EASTERN  VALLEY 


ANNISTON  FAA  AP 
A5HVILLE  *  ■ 
CALERA  2  SH 
CENTRE  5  S» 
CHILDERSBURG 

CH1LDERS6URG  WTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sw 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   I  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
■ALNUT  GROVE 


l.«« 
2.19 
J.AA 


S.92» 
A. ATI 


2.«S 
3.5A, 
2.B3 
2.14-  3.62 


A. 22 
2.16-  3 
l.Tl 
3.96-  1.66 


3.99 

A.esl 

9.06i 


:  2.A6 
2.09 
3.07 


2.a3U  2,37 


2.941-  z.ai 


.74(.  .67 


:;5 

.231- 


4.63 
3.64 
4.781. 
4.94 
4.69j 

4.09 
4.90.  1.32 


99|.  3.6 


1.791- 

1.47 

1.96. 


l.TOw  4.43 

1.76j 
1.76' 
1.63 

I.33L  4.73 
1.09 

2.06 


i.a9-  s.ai 


1.16 
1.83 

i.ar 


1.66.  9.04 


1.21 
1.99 
1.22 
2.04 


l.T6i-  4.43 


April 


1.21 


9.77 
2.42 
I.39I-  3.12 
7.44{ 
4,09j- 

4.9J 
3.0^ 

4.41 

3.71 
2. Oil 


1.97-  3.33 


2.43-  3.02 


2.69U  1.72 


.0^ 
.60(- 


a.9B! 

7.201 
4.96^ 
7.9V 
11.92 

6.23 


7.69 
9.92 
6.36 


9.77 
9.69 
9.32 


6.12 
9.9a 
3.94 


6.371 
6.0^ 
4.3^ 
6.94 

6.6a 


6.10  4,63 


4.60 
7,39 
7,49 
6.96  9.U 


9.90 

9.26 

2.42- 

4.04 

2.671 

4.36 


6.07 
3.37 
3.49 
2.67 


4.37  .36 


9.90 
9.46 
2.49 
4.49 
3.69- 


9.62 


.9^  1.11 


1.2t  4.0s 


9.04  1.12 


luly 


9.91  ! 
7.44 

6.60  ] 
11.961 
9, Hi  4.68 


6.761  1.43 


10.22 
9.93 
9.76 
9.83 
7.46 

9.70 
6.73 
6.02 
6.61 


6.76 
6.62 
11.2^ 


9.81  4,99 


8.39  3.12 


8.44. 
7,64. 
6,24i 
7,26 

6,93 
6,91 
6.07 
9.99; 
9.29 


6.67  1.83 


AuQUjt 


10.681 
8.93 
6.2« 


3.89. 
9.83 
10.89 


4:2^ 
4,3* 
13.06 
4,741 

7,03l 


9.74 
6.14 
7.99 
9.90 
7.68] 

6,60 
6.49 
7,29  J 
11,33  e 
7.09 

6.06 
8.60 
7.66 
11.43 
4.97 

S.lOi 
6.171 

lilt 
6.9^ 

12. 6^ 
6.63^ 
4.08L 

12,271 
10,12| 

7,97! 
7,91  3,94 


7.70     2.97     7. 12     2.80  2.6 


7.2. 

6.66 
4,40^ 
4,43 
13,47 


12,86 
6,47 

10,26 
9,99 


I.271 
3.02 
2.42). 
2.99) 
2.94 


2,23.  1,18 


9.04 

2,49 

2,8^ 

4,99 

2,3^ 

9.29f 


2,0^ 
1,2s-  2,00 
4,09  ,84 


3.62 
3.22 
3.0A 
3.29 
1.72 

2.90 
3.S4 
3.9i 
3.3« 
3.2^ 

4.26| 
2.79 
3.7« 
2.27 
2.6* 


4.2J 
5,3«^ 
3,0^ 


2.37 


3.66  1,24 


2,4-^ 

2,991 
3.3S 


96  3.03 


4.68 
4.06 
4.13 
3.91 

3.44 
3.4} 
3.99 
4.27 
3.94 

3.27 


3.73  1.0« 


9.02 
4.61 
4.81 


9,12  i,oe 


4.01| 

4.10 
3.9« 


9.6Q 

6.62 
6.42! 
6,4J 
3,29. 

9,0^ 
3,96 
9,6^ 


7.31) 
9.4a 
9.7S 


9.2T  1.6t 


t  9.50 
3.97 
4,61 


3,90 
4,3^ 
4.5^ 

3.2d 
3,99 
9.0d 


9.40  1,91 


9.33  2,12 


10.72 
10.20 
9.60 


11,49  6,34 


11.94 
9.61 
12.63 


11.06 
9,09 

11,49 
9,83 
6,80 

8.6cJ 
10.76 


8.49| 
10.98 
10.40 

9.7q 

11.1^ 
9.12 


9.8< 
6.41 
3,91 


2,41 
6.3< 


8.37f 
13.4^ 

e,o<^  ; 
7,06  2.oe 


12.76 
12. 0^ 
7,09 
9.4L 


7.12  1.9! 


15.99 
10.72{ 
14.241 


10.31  9.11 


6.9^ 
7.9^ 


8.17  3.3! 


70.21 
62.61 

93,44  2.90 

65.94 

99.81 

60.60 

69.09  16.36 
66.1]  19.91 
93.96 
92.32 

73.89 
99.46 

60.08 
96.71 
61.19 


61.69  10.97 


93,76  1,40 


61,50  6,47 


51,20 
49.64 

66.97  12, a9 
66,56 


64.49  12.26 


62.19  8.72 


96.9^ 

53.7li 
63. Ill 

50.60-  4,59 
58,20  3.00 
56.30 


54.711 
49.50 
54.79 

53. id 
53.1Cj 

64.36  10.72 

57,13 

56.69 

46.0^ 
49.33- 
64.21 
50.94 
57.71 


3.13 


96.69  2.63 


59,59 
54,96 

62,09  7.66 

64.10 

61.91] 

56.34 

64.61  10,24 
62,56 
62.60 
60,47 

60,4(1 


S«*  R4l«(*DC«  NolM  FoUowiog  Suilon  ladm 
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Tablft  2— CoatiDued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


Fabniary 


April 


May 


July 


Auguct 


Septemb«i 


PIEDMONT  PLATEAU  09 


ALEXANDER  CITT  6  NE 

ASHLAND 

AUBUPN  3  5W 

CAMP  HILL  2  NW 

OADEUILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HKShTOmER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 
ROCKFORD  2  NNM 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 

WADLEY 
METUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


CUBA 
DAYTON 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

MARION   I  N 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  1  SSW 
MILSTEAO 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  MB  AP 

ORRYILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTLE 

TUSKEOEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

MARRIOR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN 


ABBEVILLE   1  NNM 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NM 
ATMORE   I  5M 
BEATRICE   I  E 

BRANTLEY 
BREMTDN  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NM 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 
COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE  3  NM 
EUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEMTON 

OZARK  6  NNM 

PHENIX  CITY  2  NNM 

PINE  APPLE 
PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
SNOM  HILL 

THOHASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 


3.74r 


3>aa 

3,05 

5<oa 


3.7* 
3.081-  l.<>8 
3.09-  l.;8 


2.27 
3.71 
2.76.  1.93 


3.1«>  1.62 
3.12 
3.30-  1.06 


3.32- 
3.43' 
2.77. 


7.03i 
6.291 
6.09 
3.22 

*.*e' 

3.94 


1.90 
1.37 


1.60 
l.3» 


5.23 
S.90l 
4.27 
4.89 
6.27 

4.A1- 
4.601 
9.24 
7.46| 


2.73-  1.98 
3.94 
9.79  1 
6.42  2 
2.96 


7.31  2.12 


3.91- 
9.92 
6.90 
4.64 


2.09 
2.00| 
2.28k  4.16 
2.99 

2.92-  3.48 


1.97-  3.98 
1.96-  4.38 


2.39L  3.92 


9.02k 

4.91 

4.64^ 

4.68: 


4.61i 
i  4.19 

9.91  1.29 
9.03 
4.46 

6.79 


4.33- 

6,36l  1.77 
6.06  1.60 
9.95 
3.89 

4.23: 
4.16- 
4.37- 
2.89 


4.66 
3.99 
9.82 
4.94 

6.09,  1.78 


3.191-  1.83 


4.931 
9.23 
3.79 


6.24  1.39 


2,79L  3.78 
1.92' 

2.001-  4.82 


2.00-  4.16 


2.21-  4.00 


1.98-  4.94 


2.40-  3.37 


1.91-  3.97 


2.17-  4.77 


3.96-  2.81 


2.70-  3.76 


1.96-  3.36 
1.27L  4.36 


2.09-  4.40 


2.21-  4.12 


1.14j 
2.89 
.89L  4.. 


2.62>  2.16 
1.491 
1.81 

2.09L  3.19 

.94 
1.62.  3.49 


2.94-  2.36 


l.Ui.  4.43 


2.33:- 
1.69. 
1.71 
1.30 


1.98L  9.78 


1.29-  4.30 


1.37.  4.28 


1.34k  4.37 


1.12.  4.43  4.9a 


6.62 
6.92 
9.23 


4.93! 
4.99; 
6.74^ 
6.99 


1.61 
1.61 


9.13'  1.09 


2.49 
2.D1 


9.39  2.10 


3.07k  1.70 


3.74k 
2.08-  2.04 
3.96 
4.94:  1.14 

3.19k  1.01 


6.5^  2.36 

2.43k  1. 
6.78 

9.03: 

6.23  1.89 
4.09 


3.97k 
S.92 


■  9.13: 

6.111  1.83 
3.81, 
6.49| 

6.33I  1.97 


4.231 
4.77I 
b.l7! 


9.96  1.99 


2.24 
2.07 
1.391-  2.06 


2.0^.  1.19 
3.24| 

2.24.  1.40 
2.0-^ 

3. ad 
10. oi 

9.7i  2.01 

2.4^^ 
3.6^. 

3.691 


7.97I  3.17 


7.a9    2.93{  3.76. 

6.29 
9.931 
9.281 


6.ao 

9.53 
7.56 

3.92^ 


6.83 
.SOL  1.07 
1.54 


63     5.84  1.30 


9.32i  4,29 


6.10  1,97 
9.711 

7.07'  1.67 


4.96. 

7.691  1.37 
8.9T 


7.34,  1.87 


9.11  9.29 
9.09 
7.72  3.39 


».28k 
6.09 
2.67-  1.43 


8.86 
4.69! 
7.09 


6.41  2.37 


9.74I- 


.59 

4.20k 

1 

12 

2.42 

IO.39I 

62 

.97 

7.67' 

2 

92 

9.14: 

7.29 

6.66 

.36 

8.54: 

3 

69 

1,30 

3.49- 

1 

67 

E  5.24 

1.19 

3.94k 

1 

23 

1.19 

3.22. 

1 

65 

3.08 

6.35 

5.60 

1.93 

6.79; 

1 

62 

.27 

4.47k 

1 

45 

5.08p 

6.54I  1.18 


5.07i 
e.4T 
5.64, 
4,3-^ 


6.22:  l.a6 


7.48  3.73 


2.70k 
4.63. 
6.48 


7.57- 
11.20 
13.02 


3.26 
3.16, 


4.77 

5,99 
6.25 
6,23 
4.81 
5.29 


2.74     4. Oil  2.07 


3.99  1.83 
3,34  1.46 


3.33 
6.88 
4.47 


7.32 
6.87 
8.82 
7.47 


.24| 


1.3^  1.86 
1.841 
1.36 


1.96 
3.42 
2.12| 
4.95 


3.60.  . 
3.83L  1. 
2.14^  I. 
3.9(q 
2.7<^ 


1.41 
1.59 
1.74k  1,41 

2,37^ 
3,99 


22E  3,90     1.44E  3.32      .otE  8.13     3.03 E 


7.09j  4.72 


4.38     2. It 


12.06 
11.60 
9.76 
7.43 
9.03 


2:3^ 


2.7a 
3.20 
3.9« 

5,39i 

4.ii 

2.69 
3.591 


3.891  1,74 


7.07 
6,29 
6,83 


9,34 
9.20 
9.02 


2.14.  1.24 
3.61 

'•!3 


.3^ 
.34(. 


5.54J  3.52 


6.97  2,38 


4.17  ,64 

.93^  3 
1.88k  2.79 
4.41. 


2.66-  1.04 

1.67-  2.45 
3.03 


4.151 
•  3.43! 
9.29 
3.23 


4.9« 
E  2.29^ 
1.291 
3.15- 
4.0^ 

2.3». 


6.22i  4.06 


7.4^ 


8.9S 
6.92 

7.11| 


7,04| 
6.14| 


8. 6a 

6.95^ 
6,89 


8,72 
2,11 


E  96.6! 

E  98.91 
61.10 
96.76 
94,71 

56.54 
62,83 
91.44 
60,70 
97,5* 

93,8* 
91,53 
66.02 
59.29 
53.79 


61.37 

56.7*  5.31 
60.69|  9.49 


93.01 
95.9! 
92.90 
E  47,15 
48.69 


48,60 

9^,84 
97,93 
93,7! 
96,4! 
48,41. 

E  56,09 
50.93 
46.23 
48.95. 
50.40 

54,37 
45,38. 
92,0! 
49,43 


98.93 
58.94 
91.94 
96,33 


9,a«  1,49E 


3,26 
2.28 


9.43| 
6.80 


7.92 
6.3^ 
4.92 
6.79 


91.80.  2.93 
43.9;j.  9.88 
E  46. 6i 

49.05|.  2.10 


1,65 
4,4S 


93, 9U.  4.49 


46.9a, 
97.9*1 
E  43. 
54.94 


E  54.42 
59.82 
99.72 


iL  1.3 


2.801     2.911.     .ail  6.821 


2.4«|.  4. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TtbU  2-Conliiiuad 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


FabniAiy 


ApiU 


M«y 


August 


S«pt*mb«t 


B»t  NINETTE 

CODEN 

F»I»MOPE  Z  NE 
FORT  MOiSGAN 
GOLF  SHORES  P  0 


6.T« 
9.46 


.96 
.61-  9.69 
.90. 


6.13  1.9k 
5.6* 


63     9.76  1.9a 


l.ST 

2.291 
1.6<-  « 
1.90 
1.40 

2.26.  < 
1.7*.  3.S2 


6.671 
4.46 
4.33.  I.a6 


4.a4 

3.69. 

9.00: 


4.9« 
17.81 

6.37. 
11.99 


6,6ft 
7.29 
7.00 
E  6.29 


9a. 99 
73.94 

9i.ag-i3.i4 


7.80-  1.87  8.86 
2.29-  7.97  13.39 


9.7i; 
7.90 


70.  6.04     1.96.  3.99     3.6».  1.33     4.12.  1.79     4,49.  4.44     9.64     3.38     9.29     2.a«     6.67     3.7<       .98-  2.4e     6.8)     1.8V     '9. 21-  9.99 


Division  averages  in  the  anoual  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  say  differ  slightly  froB  values  published  In  sontblf  iMues . 


See  Reference  Nolee  Following  SuUoo  Index 


-  15»  - 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1967 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Last  sp 

ring  minimum  of 

First  fall  Tninimnin  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28"  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

-elow 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

iTemp. 

Date 

Temp.; 

Date 

iTemp. 

Q 

P-: 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Date  1 

Temp. 

Date  1 

Temp. 

0 

#      •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

9» 

6.18 

8 

2.25 

2.26 

12 

2-26 

12 

3-18 

22 

3-19 

27 

3-22 

31 

10.28 

30 

11-  5 

23 

11-  5 

23 

11-28 

20 

NONE 

275 

232 

231 

220 

BELLE  MINA  2  N 

9* 

6-21. 

8 

2-25 

2.26 

12 

2-26 

12 

3-18 

21 

3-19 

3-23 

32 

10.28 

31 

11-  5 

26 

11-  6 

23 

12.23 

20 

NONE 

300 

233 

231 

219 

DECATUR 

3-  8 

26 

243 

23^ 

FALKVILLE   1  N 

95 

6-22 

10 

2.26. 

2-27 

12 

2-27 

12 

3-18 

21 

25 

3-23 

32 

10-28 

31 

11.  5 

25 

11-  6 

24 

NONE 

NONE 

233 

231 

219 

FLORENCE 

- 

8 

2-25 

2-26 

15 

2-26 

15 

3-18 

21 

3I18 

21 

3-19 

31 

10-28 

32 

11-  4 

26 

11-  5 

23 

12.23 

17 

NONE 

300 

232 

231 

223 

HUNTSVILLE  WB  AP 

97 

6-18 

2-25 

2-26 

1 1 

2-26 

1 1 

3-18 

22 

3-18 

22 

3"19 

29 

11*  m 

J  ["  * 

1? 

30( 

24 : 

234 

231 

MADISON 

94 

6-18 

8 

2-25 

2-26 

1 1 

2-26 

1 1 

3-18 

22 

28 

3-22 

32 

» 1 
f  J 

11" 

1  ?  5* 
1 

2^ 

23 : 

231 

227 

HOULTON  2 

96 

6-21 

9 

2-25 

2-26 

12 

2-26 

12 

3-18 

22 

3-19 

2'' 

3-22 

31 

10-28 

3 1 

1 1  -  5 

25 

11-  6 

23 

12.23 

2C 

NONE 

30( 

233 

231 

220 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

97 

6-21 

10 

2-25 

2-26 

15 

2-26 

15 

3-18 

24 

3-18 

24 

3-19 

31 

11-  4 

31 

11-  5 

27 

11-  6 

24 

NONE 

NONE 

233 

232 

230 

NEW  MARKET  2 

92 

6-18 

7 

2.26. 

2-26 

7 

3-18 

20 

3-19 

23 

3-19 

23 

3-23 

31 

10.11 

32 

11-  5 

23 

11-  5 

23 

11-26 

20 

NONE 

255 

231 

231 

202 

RED  BAY 

94 

6-23* 

10 

2.25 

2-26 

1 1 

2-27 

20 

3-19 

24 

3-19 

24 

3-20 

31 

11  * 

^ 

11-  5 

26 

11-  6 

2^ 

^2-24 

20 

NONE 

30c 

232 

231 

229 

REDSTONE  ARSENAL 

94 

6-18 

9 

2-25 

2-26 

10 

2-26 

10 

3-18 

22 

27 

3-2  3 

32 

11.4 

29 

}  *  ' 

27 

2^ 

NONE 

233 

231 

226 

RUSSELLVILLE  2 

93 

6-19 

8 

2-26 

2-27 

15 

2-26 

18 

3.19 

22 

3-19 

22 

3-24 

31 

9-29 

32 

10.28 

25 

1 1"  5 

19 

115 

19 

11-6 

16 

252 

25c 

231 

223 

189 

WATERLOO 

95 

6-19. 

4 

2-25 

2-26 

12 

2-26 

12 

3-18 

21 

3-18 

21 

3-23 

32 

9-29 

30 

10.11 

28 

11-  4 

24 

111  5 

17 

U.  6 

15 

253 

252 

231 

207 

I9O 

•       •  • 

APRALACHIAN 

MOUNTA I NS 

02 

AlBERTVILLE  2  SE 

9 1 

6-19 

5 

2-26 

2-27 

10 

2-27 

10 

3-19 

22 

3-19 

22 

3-20 

30 

1 1  -  5 

28 

11.  5 

28 

12.23 

1 9 

1 2.2  3 

19 

299 

27s 

231 

230 

BESSEMER  3  SSW 

95 

6-20. 

12 

2-26 

2.26 

12 

2.26 

12 

2-26 

12 

3-18 

26 

3-23 

32 

10-19 

32 

11.  5 

24 

11.  5 

24 

NONE 

NONE 

252 

232 

210 

BIRMINGHAM  wB  AP 

9* 

6-20* 

12 

2-25 

2-26 

13 

2.26 

13 

3-18 

" 

3-18 

23 

3-ie 

23 

11-  4 

31 

11.  5 

25 

11.  7 

24 

NONE 

NONE 

234 

232 

231 

BRIDGEPORT  2  w 

92 

8-  1 . 

6 

2-26. 

2-26 

6 

3-18 

20 

3-19 

22 

3-19 

22 

3-2  3 

29 

10.11 

31 

1 0.28 

28 

11.  5 

20 

11.  5 

20 

NONE 

232 

231 

223 

202 

GUNTERSVILLE 

94 

6-18 

10 

2-25 

2-26 

12 

2-26 

12 

3-18 

24 

3-19 

28 

3-19 

26 

11-  5 

32 

U-  7 

25 

12-23 

21 

NONE 

NONE 

2e0 

233 

231 

ONECNTA 

96 

5-30 

9 

2-26 

2-27 

1 2 

2-27 

12 

3-18 

23 

3-19 

25 

3-23 

3 1 

22 

12.23 

NOnE 

29s 

234 

2  31 

I9I 

SAINT  BERNARD 

93 

6-19 

9 

2-25 

2-27 

13 

2-27 

13 

3-18 

22 

3-19 

25 

3-19 

25 

1  n  ^ 

1  1  *  « 

26 

12-23 

^  * 

J2.24 

231 

223 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

90 

6-20. 

5 

2-25 

2-26 

9 

3-18 

18 

3-18 

18 

3-18 

18 

3-23 

32 

10-26 

32 

11-  5 

24 

11-  5 

24 

12.23 

1 

19 

ONE 

26C 

232 

232 

2I9 

SC0TTS80R0 

11-  5 

24 

11-  7 

19 

NONE 

VALLEY  HEAD 
•       •  • 

90 

6-19 

4 

2-25 

2-27 

8 

3-18 

18 

3-19 

22 

3.23 

28 

4I28 

30 

9.30 

29 

10I28 

28 

11-  5 

20 

11-  5 

20 

NONE 

232 

231 

219 

155 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

98 

6-20 

16 

2.25 

2-25 

16 

2-25 

16 

2-26 

24 

2-27 

28 

3-18 

29 

10.26 

32 

11-  7 

26 

12-30 

22 

NONE 

NONE 

307 

253 

224 

BANKHEAO  LOCK  AND 

DAM 

97 

6-21. 

13 

2-26 

2-27 

15 

2-27 

15 

2-27 

15 

3-  8 

28 

3-19 

30 

U-  5 

30 

11-  7 

27 

12.23 

23 

NONE 

NONE 

299 

244 

231 

CENTREVILLE 

98 

6-21. 

14 

2-26 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-27 

16 

3-18 

28 

3-19 

30 

11-  4 

32 

11-  5 

26 

11-  7 

24 

NONE 

NONE 

253 

232 

230 

CLANTON 

98 

6-20 

16 

2-26. 

2-26 

16 

2-27 

20 

2-27 

20 

20 

3-19 

31 

11-  5 

29 

11-  7 

26 

12-23 

2  3 

NONE 

NONE 

299 

253 

231 

DOUBLE  SPRINGS 

96 

6-16. 

7 

2-25 

2-26 

9 

3-17 

20 

3-17 

20 

3-18 

27 

3-24 

32 

10.26 

32 

11.  5 

25 

11-  6 

24 

12-23 

19 

NONE 

281 

234 

232 

218 

FAYETTE 

97 

6-19 

14 

2-25 

2-26 

15 

2-26 

15 

2-26 

15 

3-23 

32 

10.19 

32 

11.  5 

25 

11-  7 

24 

NOnE 

NONE 

286 

- 

210 

HALEYVILLE 

93 

6-26. 

9 

2-25 

2-27 

12 

2-27 

12 

3-18 

23 

3-18 

23 

3-23 

31 

10-26 

32 

11.  5 

26 

11-  6 

24 

12-23 

20 

NONE 

299 

233 

232 

2I9 

HAMILTON  }  S 

95 

6-19 

7 

2-25 

2-27 

10 

3-  8 

20 

3-18 

22 

3-22 

28 

4-28 

32 

9-29 

30 

10-26 

27 

11-5 

20 

11-  5 

20 

NONE 

242 

232 

220 

154 

JASPER  *  N 

95 

6-19 

10 

2-26. 

2-26 

10 

2-26 

10 

3-18 

22 

3-19 

25 

3-23 

29 

9-30 

32 

11-  5 

24 

11-  5 

24 

12.23 

20 

NONE 

300 

232 

231 

I9I 

PRATTVILLE 

98 

5-28 

16 

2-26 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-19 

29 

11.  5 

28 

11-  5 

26 

12.24 

23 

NONE 

NONE 

301 

252 

231 

THORSBY  EXP  STATION 

98 

7-  1 

14 

2-25 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-18 

27 

3-16 

27 

11-  4 

32 

11-  7 

28 

12-23 

22 

nOnE 

NONE 

3OO 

2  34 

231 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

98 

6-19 

16 

2-26. 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-16 

29 

11-  5 

29 

11.  7 

26 

12-30 

24 

NONE 

NONE 

307 

254 

232 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DAM 

98 

6-29 

14 

2-25 

2-26 

15 

2-27 

19 

2-27 

19 

3-18 

26 

3-19 

31 

11-  4 

30 

11-  5 

26 

11-  7 

24 

NONE 

NONE 

253 

232 

230 

VERNON 

•      •  » 

97 

6-19 

9 

2-25 

2-25 

9 

2-26 

17 

3.  8 

24 

3.18 

25 

3-23 

30 

10-11 

32 

11-  5 

22 

11-  5 

22 

12-  4 

20 

NONE 

281 

242 

232 

202 

EASTERN  VALLEY 

04 

ANNISTON   FAA  AP 

95 

6-18 

13 

2-25 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-18 

25 

3-23 

32 

U-  5 

29 

11-  6 

28 

11-  7 

24 

NONE 

NONE 

254 

233 

227 

CALERA  2  SW 

97 

6-21 

13 

2-26 

2-26 

13 

2-26 

1 3 

3-17 

24 

3.19 

26 

3-23 

30 

10.19 

32 

11.  5 

25 

11-  7 

24 

12-24 

NONE 

301 

235 

231 

210 

CENTRE  5  SW 

95 

6-19. 

10 

2-25 

2-26 

12 

2-26 

12 

3-18 

24 

3-19 

28 

3-23 

30 

11-  5 

27 

U-  7 

20 

11-  7 

20 

None 

254 

234 

231 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

96 

6-21. 

14 

2-26. 

2-26 

14 

2-26 

14 

2-26 

14 

3-19 

26 

3-23 

31 

10-19 

32 

11-  5 

26 

11-  7 

21 

12.30 

20 

NONE 

307 

254 

231 

210 

GADSDEN  GAS  Plant 

94 

6-18 

1 1 

2-25 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-18 

28 

3-19 

32 

- 

11-  5 

26 

11-  7 

2 1 

NONE 

none 

254 

232 

- 

PELL  CITY  I  NNE 

94 

6-22. 

1 1 

2-26 

2-27 

12 

2-27 

12 

3-19 

24 

3-20 

27 

3-24 

31 

10-20 

32 

11-5 

26 

11-  7 

22 

12.24 

20 

NONE 

300 

233 

23O 

210 

SYLACAUGA  4  NE 

94 

6-20. 

14 

2-26 

2-26 

14 

2-26 

14 

2-26 

14 

3.19 

27 

3-23 

31 

9-30 

32 

11-  5 

24 

11-  5 

24 

11.  7 

20 

NONE 

254 

252 

231 

I9I 

TALLADEGA 

95 

6-19 

13 

2-25 

2-26 

15 

2-26 

15 

2-26 

15 

3.18 

25 

3.19 

29 

11-  5 

28 

11-  5 

28 

11-  7 

23 

12.24 

20 

NONE 

301 

254 

232 

231 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

95 

6-20. 

U 

2-26 

2-26 

11 

- 

3-19 

22 

3.23 

28 

3-23 

28 

- 

10-20 

28 

- 

- 

NONE 

- 

211 

- 

ASHLAND 

92 

6-21. 

- 

- 

- 

3-18 

22 

3.19 

25 

3-I9 

25 

11.  5 

26 

U-  5 

28 

12-23 

19 

12.23 

19 

NONE 

. 

280 

231 

231 

AUBURN  3  SM 

98 

6-20 

12 

2-26 

2-27 

\% 

2-27 

15 

2-27 

15 

3-18 

27 

3-19 

32 

10.19 

32 

11.  6 

27 

11-  7 

24 

NONE 

None 

253 

233 

214 

CAMP  HILL   2  NW 

93 

6-20* 

12 

2-26 

2-27 

19 

2-27 

15 

3-18 

24 

3.19 

27 

3-19 

27 

9-30 

31 

11-  5 

27 

11-  7 

22 

12-24 

19 

NONE 

300 

234 

231 

I95 

HEFLIN 

95 

6-21 

8 

2-25 

2-26 

10 

3-18 

20 

3-19 

23 

3.23 

28 

3-24 

29 

9-30 

29 

10.27 

27 

11-  5 

22 

11-  7 

18 

12.24 

16 

301 

234 

231 

218 

I9O 

LAFAYETTE 

95 

6-20 

14 

2-25 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-19 

28 

3-19 

26 

11-  5 

29 

11-  7 

26 

- 

- 

NONE 

- 

- 

233 

231 

MARTIN  DAM 

94 

6-20 

18 

2-25 

NONE 

2-25 

18 

2-26 

22 

2-26 

22 

3-19 

32 

11-  7 

29 

U-  9 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

256 

233 

OPELIKA 

95 

8-20. 

15 

2-25 

2-26 

16 

2-27 

20 

2-27 

20 

3-19 

28 

3-23 

31 

11-  5 

31 

11-  7 

24 

11-  7 

24 

1 1-10 

20 

NONE 

256 

253 

233 

227 

ROCKFORD  2  NNW 

94 

6-22. 

12 

2-26 

2-26 

12 

2-26 

12 

2-27 

22 

3-19 

27 

3-19 

27 

n-  5 

28 

11-  5 

26 

12-23 

22 

12-24 

20 

NONE 

301 

299 

231 

231 

ROCK  HILLS 
ft      •  tt 

95 

6-22. 

11 

2-26 

2-27 

12 

2-27 

12 

3-20 

24 

3-20 

24 

3-24 

30 

9-30 

32 

11-  6 

26 

11-  7 

21 

11.  9 

20 

NONE 

255 

232 

231 

I9O 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

99 

6-20 

16 

2-27 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-27 

16 

3-19 

32 

11-  4 

32 

11-  5 

28 

12-24 

23 

NONE 

NONE 

320 

251 

2  30 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

98 

6-20 

18 

2-27 

NONE 

2-27 

18 

2-27 

18 

2-27 

18 

3-19 

32 

11-  5 

31 

11-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

253 

231 

GAINESVILLE 

96 

6-22. 

18 

2-26 

NONE 

2-27 

20 

2-27 

20 

2-27 

20 

3-19 

32 

11-  5 

29 

11-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

253 

231 

GREENSBORO 

99 

6-19 

17 

2-25 

NONE 

NONE 

NONE 

HAYNEVILLE 

18 

2-26 

NONE 

2126 

18 

2-27 

23 

2-27 

23 

3-18 

30 

11-  5 

29 

11.  7 

26 

12.24 

23 

NONE 

NONE 

300 

253 

232 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

98 

6-20 

16 

2-26 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-18 

28 

3-19 

32 

11-  5 

29 

11-  7 

26 

12-24 

22 

nonf 

NONE 

301 

234 

231 

MINTER  3  NW 

16 

2-27 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-27 

16 

3-19 

29 

11-  5 

30 

11-  7 

28 

12-24 

24 

NONE! 

NONE 

300 

253 

231 

MONTGOMERY  «B  AP 

97 

6-20 

20 

2-26 

NONE 

2-26 

20 

2-26 

20 

2-26 

20 

2-26 

20 

11-  7 

29 

12-23 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

254 

selma 

99 

6-20 

21 

2-26. 

NONE 

NONE 

2-26 

21 

2-26 

21 

3-16 

32 

11-  5 

32 

12.23 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

232 

TUSKEGEE  3  S 

98 

6-20 

15 

2-26 

2-26 

15 

2-26 

15 

2-26 

15 

3-  1 

27 

3-23 

32 

10-19 

32 

11.  7 

25 

11-16 

23 

NONE 

NONE 

263 

251 

210 

UNION  SPRINGS 

18 

2-27. 

NONE 

2-27 

IS 

2-27 

18 

2-27 

18 

3-18 

29 

NONE 

NONE 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 

1967 


Station 

Highest 

Date 

1 

Dale 

Last  sp 

ring  minimum  of 

FIrBt  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16- or 
below 

20°  or 
below 

24- c 
belo 

r 
w 

28'  or 
below 

32'  or 
below 

32"  or 
below 

28"  or 
below 

24' or 
below 

20°  or 
below 

IS*  or 
below 

i 

o 

£ 

0 

S 

10°  or  below  1 

M°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

© 

a 

Temp. 

Date 

iTemp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

{Temp. 

Dale 

Temp. 

o 

s 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

• 

Temp.  1 

o 

Q 

Femp. 

•      •  • 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NH 

97 

6-21 

20 

2-26 

NONE 

2-26 

20 

2-27 

21 

2-27 

21 

3-23 

32 

11.  5 

29 

11.  6 

28 

12.24 

22 

NONE 

NONE 

300 

252 

227 

ATMORE  1  SW 

99 

6-26 

20 

2-26 

NONE 

2-26 

20 

2-26 

20 

2-26 

20 

3.  2 

31 

11.  5 

11.  7 

28 

12.24 

24 

NONE 

NONE 

301 

254 

248 

BEATRICE  1  E 

a"?  1 

- 

■ 

~ 

11.  5 

30 

11.  7 

27 

12.24 

22 

NONE 

NONE 

BRANTLEV 

U 

2-26 

2-26 

1 A 

2.26 

14 

2-26 

lA 

3-19 

28 

3.23 

32 

9.30 

11-  5 

36 

11.  7 

24 

NONE 

NONE 

254 

231 

l9l 

BREWTOn  3  SSE 

6*2 

** 

16 

2-26 

2-26 

16 

2-26 

16 

2.26 

16 

3-19 

28 

3.23 

32 

9.30 

32 

11-  5 

26 

11.7 

24 

12-24 

20 

NONE 

301 

254 

231 

191 

CAMDEN  3  NM 

98 

6-20 

18 

2-26 

NONE 

2-26 

18 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-19 

31 

11.  5 

28 

11-  5 

28 

12.23 

24 

NOnE 

NONE 

300 

252 

231 

CMATOM  3  N 

6-2? 

19 

NONE 

2-26 

20 

2.26 

20 

2-26 

20 

2-28 

31 

11.  5 

29 

11-  6 

28 

12.24 

24 

NONE 

NONE 

301 

253 

250 

CLAYTON 

92 

18 

NONE 

2-26 

18 

2-26 

16 

2-26 

18 

3-18 

30 

11.  5 

32 

12-23 

24 

12.23 

24 

NONE 

NONE 

300 

300 

232 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

96 

6*20 

25 

2-26 

NONE 

NONE 

2-26 

25 

2.26 

25 

12.23 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

ENTERPRISE  3  NW 

96 

6-21 

16 

2-26 

NONE 

2.26 

18 

2.27 

22 

2-27 

22 

2.27 

22 

11.  5 

31 

12.23 

25 

12-24 

24 

NONE 

None 

300 

299 

251 

EUFAULA  WILDLIFE  REE 

98 

6-21. 

15 

2-26 

2-26 

IS 

2-26 

15 

2-26 

15 

2-27 

27 

3.23 

32 

10.19 

32 

11.  7 

26 

12-24 

21 

NONE 

NONE 

301 

253 

210 

EVERGREEN 

96 

6-23 

17 

2-26 

NONE 

2-27 

20 

2-27 

20 

2-27 

20 

3.19 

31 

11-  5 

31 

11.  7 

27 

NONE 

NONE 

253 

231 

FRISCO  CITY 

100 

6-27 

20 

2-26. 

NONE 

2-26 

20 

2-27 

22 

2-27 

22 

3.19 

32 

U-  5 

32 

12.23 

25 

12-24 

23 

NONE 

NONE 

300 

299 

231 

GENEVA 

6-21 

19 

2-26 

NONE 

2-26 

19 

2-27 

2a 

2-27 

24 

3-  I 

32 

11-  5 

32 

11.  7 

26 

12-24 

23 

NONE 

NONE 

300 

253 

249 

GILBERTOHN 

99 

6-20 

18 

2-  6 

NONE 

2-25 

20 

2-26 

22 

3-19 

28 

3.19 

28 

10-20 

32 

11.  5 

26 

12-  4 

24 

NONE 

NONE 

261 

231 

215 

GREENVILLE 

- 

6 

0*1  ft 

16 

NONE 

2-26 

18 

2-26 

16 

3-16 

27 

3-16 

31 

11.  5 

3 1 

12-  4 

26 

12-23 

22 

NOnE 

NONE 

300 

263 

232 

HEADLAND 

8-19* 

2A 

2-26. 

NONE 

NONE 

2-26 

2A 

2.27 

25 

2.26 

30 

11.  6 

3 1 

12-23 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

251 

HIGHLAND  HOME 

16 

I  ' 

2-26 

16 

2-27 

18 

2-27 

18 

2-27 

18 

3.19 

32 

1 1.  5 

32 

11.17 

27 

12-23 

24 

NONE 

NONE 

299 

263 

231 

NATCHEZ 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-  2 

28 

3.19 

29 

02APK   6  NNW 

98 

6.28» 

16 

2-26 

NONE 

2-26 

18 

2-26 

18 

2-26 

18 

3-le 

32 

111  5 

30 

11.  7 

28 

12-23 

22 

NONE 

NONE 

300 

254 

232 

PHENIX  CITY  2  NNW 

97 

6-22. 

16 

2-27 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-27 

16 

3-19 

28 

3-19 

26 

11-  6 

32 

12.23 

25 

12-24 

24 

NOnE 

NONE 

300 

279 

232 

THOMASVILLE 

98 

7-31. 

20 

2-26. 

NONE 

2-26 

20 

2-26 

20 

2-26 

20 

3-18 

31 

11-  5 

31 

12-23 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

232 

TROY 

97 

6-20 

16 

2-26 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-18 

31 

11-  5 

32 

12-23 

24 

12-23 

24 

NONE 

NONE 

300 

300 

232 

WHATLEY 

»      •  • 

100 

6-25 

19 

2.25 

2-26 

20 

2.26 

20 

2-26 

20 

3-19 

31 

10-19 

32 

27 

11.  6 

24 

NONE 

253 

252 

214 

GOLF  08 

BAY  MInETTE 

97 

6.26 

22 

2.  6 

NONE 

NONE 

2.26 

23 

2.26 

23 

2-26 

23 

12-  4 

32 

12-23 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

261 

CODEN 

95 

6-26 

2* 

2.26 

NONE 

NONE 

2.26 

2<. 

2.26 

24 

2.27 

32 

U-  7 

32 

12-23 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

253 

FAIRHOPE  2  NE 

96 

6-26 

23 

2.26 

NONE 

NONE 

2-26 

23 

2.26 

23 

2-27 

32 

11.  7 

32 

12-23 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

253 

FORT  MORGAN 

92 

6-26 

30 

2-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-26 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

100 

6-26 

25 

2-26. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-26 

25 

2-26 

25 

12.23 

29 

12-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

300 

ROBERTSDAlE  1  E 

97 

6-27. 

21 

2-26 

NONE 

NONE 

2-26 

21 

2-26 

21 

2.27 

30 

11.  7 

26 

11-  7 

26 

NOnE 

nOnE 

NOnE 

254 

253 

•I 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Noy. 

Dec. 

Annual 

•      «  « 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

1.77B 

2.19B 

4.28 

4.75 

4.92B 

5.246 

5.30B 

5.856 

4.22 

3. 856 

1.416 

DEP 

.35 

-1.35 

-  .86 

-1.07 

-  .24 

.58 

WIND 

705 

1461 

1233 

465B 

499 

538 

1157 

1265 

«      «  « 

PRAIRIE  06 

OEMOPOLIS  LOCK  &  0AM 

EVAP 

1.B8B 

2.S8B 

4.95 

6.44 

6.926 

7.76 

6. 866 

5.876 

4.46 

4.486 

2.69 

2.256 

47.9 

WIND 

1669 

2090 

1940 

1789B 

1777 

1110 

702 

679 

1205 

1037 

1198 

1753 

16949 

MAX 

56.2 

56.6 

71.1 

65.6 

ae.i 

93.8 

93. B 

91.3 

84.0 

78.0 

66.3 

62.0 

76.8 

MIN 

40.2 

39.3 

48.3 

58.9 

61.5 

69.8 

70.2 

70.1 

62.5 

51.9 

43.1 

46.5 

55.2 

«      *  * 

GULF  08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

2.22B 

2.63B 

4.43 

6.13 

6.58 

6.13B 

6. 776 

4.768 

S.06B 

4.536 

2.90 

2.35B 

4.54 

DEP 

.27 

-  .29 

.67 

1.16 

.31 

-  .09 

.93 

-1.03 

.59 

.76 

.50 

.72 

.42 

WIND 

773 

649 

507 

461 

391 

215 

MAX 

62.2 

66.2 

80.2 

89.4 

89.3 

95.4 

95.7 

91.3 

88.3 

78.9 

70.4 

MIN 

45.4 

45.0 

53.3 

63.3 

64.9 

71.7 

71.3 

72.1 

65.7 

55.9 

49.3 

S—  R«ler«ac«  NotM  Following  Station  lnd» 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

1 

Division  No.  | 

Countv 

2 

Longitude 

Elevation 

Years  oi 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
taoies 

1  Temp.  1 

1  Precip.  1 

1     E.ap.  j 

1  Month 
]  opened 

1  Month 
closed 

ABdEVlLLC  I  HHM 

ooos 

07 

HENRY 

31  35 

14 

2  C 

ADO  1  SON 

0063 

03 

2 

67  11 

795 

ALBERTA 

Ol^O 

07 

WILCOX 

1 

32  14 

67  25 

175 

27 

2 

ALBERTVILLE  2  SE 

01«8 

02 

MARSHALL 

12 

34  14 

66  10 

1140 

42 

42 

1  2  3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

25 

25 

1  2  3 

ALKEVILLE 

oi7e 

03 

PICKENS 

13 

33  07 

68  07 

140 

10 

28 

12  3 

ANDALUSIA  1  NH 

02S2 

07 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

260 

30 

30 

1  2  3 

ANNISTOh  FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33  35 

65  51 

599 

21 

21 

1  2  3 

ARLEr  3  S 

033B 

03 

WINSTON 

2 

34  04 

67  13 

500 

30 

2 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

11 

33  15 

65  50 

1080 

11 

11 

1  Z  3  C 

ASMVILLE  *  W 

0377 

04 

ST.  CLAIR 

7 

33  51 

66  20 

590 

52 

2 

L I MESTONE 

12 

720 

1  3 

13 

ATHORE  1  SW 

0*07 

07 

ESCAMBIA 

8 

31  01 

67  31 

294 

4 

1  2  3  C 

AUBURN  3  SW 

0'>22 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

76 

90 

1  2  3 

AUTAUGAVILLE   3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  41 

200 

27 

2 

BANKHEAD  LOCK.  AND  0AM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

67  20 

280 

12 

29 

1  2  3 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

268 

43 

49 

1  2  3 

BEATRICE  1  £ 

0616 

MONROE 

1 

31  44 

87  12 

176 

1 

I 

AUG 

1  2  3 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34  42 

66  53 

600 

19 

19 

1  2  3 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

C 

BESSEMER  3  SSH 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33  22 

67  01 

533 

13 

16 

1  2  3 

BEXAR 

MARION 

34  10 

NOV 

C 

8ILLINCSLEY  1  $E 

0023 

03 

AUTAUGA 

1 

32  39 

66  42 

420 

29 

2 

BIRMINGHAM  MB  AP 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  34 

66  45 

620 

30 

30 

1  2  3  C 

BOAZ 

0957 

MARSHALL 

34  13 

66  10 

1070 

27 

2  C 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31  35 

66  16 

274 

11 

38 

1  2  3 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

31  04 

67  03 

85 

50 

53 

1  2  3 

BRIDOEPORT  2  W 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

13 

72 

1  2  3 

BROOK WOOD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

33  16 

67  17 

605 

2 

BRUNO  I  DOE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31  *3 

65  49 

510 

38 

2 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

33  05 

*7 

1  2  3 

CAMDEN   3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

67  2C 

225 

T 

CAMPBELL 

1315 

07 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

93 

NOV 

C 

CAMP  HILL  Z  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  SO 

85  41 

680 

19 

19 

1  2  3 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33  54 

67  32 

430 

29 

2 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34  06 

65  45 

620 

12 

12 

1  2  3 

CENTREVILLE 

1520 

03 

BIBB 

3 

32  57 

51 

51 

12  3 

CMATOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31  30 

68  15 

285 

19 

19 

1  2  3 

CHILDERSBURG 

1615 

04 

TALLADEGA 

7 

33  17 

66  22 

480 

31 

2 

CH1LDERS8URG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  20 

416 

11 

11 

1  2  3 

CITRONELLE 

1685 

08 

MOBILE 

91 

31  05 

86  14 

331 

78 

79 

MAR 

1  2  3 

CLAIBORNE 

MONROE 

67  31 

183 

clanton 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

580 

75 

75 

1  2  3 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31  53 

65  28 

596 

12 

1  2  3 

CODEN 

1603 

08 

MOBILE 

9 

30  23 

68  13 

12 

11 

11 

1  2  3 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1607 

07 

GENEVA 

5 

31  11 

65  56 

250 

45 

2 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34  44 

87  50 

470 

C 

COLLINSVILLE 

1649 

02 

D£  KALB 

7 

34  15 

85  52 

73* 

3D 

2 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

31  17 

65  07 

85 

31 

INAC 

2 

CORDOVA 

1940 

03 

2 

33  46 

87  11 

334 

65 

2 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32  09 

85  04 

217 

9 

2 

CUBA 

SUMTER 

32  26 

OADEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

76C 

55 

2 

DAOEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

730 

C 

DANCY  h  H 

2141 

03 

PICKENS 

13 

33  04 

88  17 

207 

60 

INAC 

2 

DAYTON 

2168 

06 

MARENGO 

13 

32  21 

67  39 

225 

20 

28 

1  2  3 

DECATUR 

2207 

01 

MORGAN 

12 

34  35 

86  56 

560 

86 

89 

12  3 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

11 

33  26 

85  42 

1030 

11 

2 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

17 

17 

11 

1  2  34 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

07 

HOUSTON 

5 

31  19 

85  27 

371 

30 

50 

1  2  3 

00 THAN  *  SE 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31  10 

65  21 

306 

C 

DOUBLE  SPRINGS 

34  10 

87  24 

600 

11 

11 

ELBA 

2571 

01 

COFFEE 

10 

31  25 

86  04 

195 

4< 

2 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

1  3 

33  15 

252 

28 

2 

ENTERPRISE  3  NW 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31  20 

85  53 

409 

2 

12  3 

EUFAULA 

2727 

07 

BARBOUR 

31  52 

65  09 

202 

84 

84 

12  3 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

31  S9 

65  06 

215 

1 

1 

12  3 

EVERGREEN 

2756 

07 

CONECUH 

6 

31  26 

66  56 

220 

7 

7 

1  2  3 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  53 

23 

50 

50 

50 

I  2  34 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

07 

COVINGTON 

31  06 

66  33 

2  32 

19 

2 

FALKVILLE  1  N 

2640 

01 

MORGAN 

12 

34  21 

66  54 

630 

1 1 

29 

1  2  3 

2883 

1  3 

67  49 

365 

33 

42 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  46 

67  41 

578 

12 

12 

12  3 

FORT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

31  59 

86  35 

503 

68 

2 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

30  14 

10 

19 

27 

1  2  3  C 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34  27 

85  43 

934 

26 

2  C 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

6 

31  26 

87  24 

410 

19 

38 

1  2  3 

GADSDEN 

3161 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

570 

8* 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

565 

15 

15 

12  3 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

130 

31 

12  3 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34  01 

66  45 

500 

27 

2  C 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31  02 

65  51 

107 

30 

43 

GEORGIANNA 

3271 

07 

BUTLER 

31  38 

66  44 

285 

12 

2 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31  53 

88  20 

128 

10 

10 

12  3 

GORGAS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

31 

2 

GREENSBORO 

3511 

06 

HALE 

2 

32  42 

67  36 

220 

89 

loo 

1  2  3 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31  50 

66  38 

86 

69 

1  2  3 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30  17 

87  41 

6 

19 

2 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

578 

14 

14 

1  2  3 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34  22 

66  17 

605 

25 

C 

HALEYVILLE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34  14 

67  37 

910 

31 

1  2  3  C 

03 

13 

34  06 

87  59 

518 

1 

30 

MAYNEVILLE 

3741 

06 

LOWNDES 

32  11 

86  36 

180 

29 

12  3 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

37( 

16 

12  3 

HEFLIN 

'3775 

05 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

i: 

12 

12  3 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

31  57 

76 

1  2  3 

HIGhTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

24 

2 

HODGES 

3899 

01 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

845 

30 

2 

HUNTSVILLE  we  AP 

4064 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

600 

9 

9 

1  2  3 

JACKSON 

4193;  07 

1 

CLARKE 

131  31  31 

87  53 

210 

2  C 

Station 

Index  No. 

Division  No.  | 

County 

0} 
D) 

.3 
J- 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  ot 
record 

Opened 
or  closed 
during  yi. 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Precip. 

d 

W 

Month 
0[>ened 

Month 
closed 

JACKSONVILLE  2  SH 

CALHOUN 

7 

2  C 

JASPER  4  H 

4226 

03 

33  54 

67  16 

525 

7 

7 

12  3 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

31 

2 

KINSTON 

COFFEE 

10 

2 

LAFAYETTE 

CHAMBERS 

1  2  3 

LAY  DAM 

CHILTON 

2  C 

LEEDS 

JEFFERSON 

3 

2 

LEESBURG 

CHEROKEE 

7 

2 

LIVINGSTON 

SUMTER 

13 

12  3 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

5 

2 

MADISON 

MADISON 

12 

* 

1  2  3 

MAGELLA 

4996 

02 

33  30 

86  51 

654 

31 

MARION  1  N 

5106 

06 

PERRY 

2 

32  38 

87  16 

210 

76 

NOV 

2  C 

MARION  6  NE 

PERRY 

3 

2  C 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

DALLAS 

3 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

32  28 

67  13 

16 

le 

1  2  3 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

11 

16 

43 

18 

1  2  34 

MATHEWS    1  SSW 

MONTGOMERY 

11 

11 

2 

MELVIN 

CHOCTAW 

13 

27 

2 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 

BIBB 

3 

27 

2 

MIDWAY 

BULLOCK 

4 

C 

MILLERS  FERRY 

5417 

01 

W| LCOX 

32  06 

87  22 

It 

37 

NOV 

2 

MILSTEAO 

5439 

06 

MACON 

11 

32  2  7 

85  54 

201 

67 

2 

MINTER  3  NW 

06 

DALLAS 

1 

11 

1  2  3  C 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

7 

31 

2 

MOBILE  ALA  ST  DOCKS 

MOBILE 

C 

MOBILE  W8  AIRPORT 

08 

MOBILE 

9 

30  41 

211 

2* 

1  2  3  C 

MONTEVALLO 

SHELBY 

3 

2 

MONTGOMERY  WB  AP 

MONTGOMERY 

1 

1  2  3  C 

MOULTON 

01 

LAWRENCE 

12 

C 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

12 

12  3 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

01 

COLBERT 

34  45 

87  37 

536 

76 

84 

12  3 

NATCHEZ 

5785 

07 

M0NR05 

1 

31  43 

67  16 

162 

14 

17 

JUN 

12  3 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

5 

C 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

12 

1  2  3 

NEWTON 

DALE 

5 

2 

ONEONTA 

BLOUNT 

1  2  3 

OPELIKA 

LEE 

11 

11 

11 

1  2  3 

ORRVILLE 

DALLAS 

1 

2 

OZARK  6  NNW 

DALE 

5 

1  2  3 

PAINT  ROCK  2  N 

JACKSON 

12 

C 

PALMERDALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

33  4< 

66  41 

791 

20 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33  36 

66  16 

955 

8 

8 

1  2  3 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32  36 

67  09 

50C 

26 

2 

PETERKAN 

MONROE 

1 

C 

PHENIX  CITY  2  NNW 

RUSSELL 

4 

32  30 

65  01 

9 

? 

1  2  3 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

1  3 

33  1; 

21 

2 

PINE  APPLE 

WILCOX 

2 

PINE  HILL 

WILCOX 

1 

31  S9 

67  36 

110 

27 

2 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

66  04 

506 

28 

2 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

AUTAUGA 

1 

2 

PRATTVILLt 

664C 

03 

AUTAUGA 

32  2E 

86  28 

29C 

69 

6C 

PUSHMATAHA 

6719 

07 

CHOCTAW 

13 

32  12 

68  21 

260 

75 

75 

INAC 

12  3 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34  26 

11 

18 

12  3 

REDSTONE  ARSENAL 

663] 

HAD 1  SON 

12 

14 

12  3 

REFORM 

PICKENS 

13 

33  23 

2 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

31  22 

40 

2 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

6 

C 

-     ROBERTSOALE  1  E 

BALDW IN 

9 

12  3 

ROCKFORD  2  NNW 

05 

COOSA 

14 

12  3 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

4 

1  2  3 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

oi 

FRANKL 1 N 

34  31 

87  44 

880 

1! 

15 

SAINT  BERNARD 

7151 

02 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

61 

61 

1  2  3 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

DE  KALB 

12 

1  2  3 

SAYRE 

JEFFERSON 

i 

2 

SC0TTS80RO 

JACKSON 

12 

12  3 

SEALE 

RUSSELL 

1  2  3 

DALLAS 

1 

12  3 

SLOCOMB 

GENEVA 

; 

2 

SNOW  HILL 

WILCOX 

2 

SUTTLE 

PERRY 

3 

2 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

0' 

TALLADEGA 

33  12 

86  12 

490 

13 

TALLADEGA 

6024 

04 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86  06 

565 

78 

79 

1  2  3 

THOMASVILLE 

07 

CLARKE 

13 

31  55 

1  2  3  C 

THOfiSBY  1  SW 

CHILTON 

1 

C 

ThORSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

32  53 

10 

1  2  3 

thurlow  dam 

ELMORE 

11 

2 

TONEY 

MADISON 

12 

C 

TRAFFORD 

628? 

o; 

JEFFERSON 

2 

33  4? 

86  44 

zt 

2  C 

TROY 

PIKE 

10 

1  2  3  C 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

86 

89 

12  3 

Tuscaloosa  Oliver  dam 

6385 

TUSCALOOSA 

33  13 

87  35 

152 

11 

41 

TUSKEGEE  3  S 

6403 

06 

MACON 

11 

32  23 

85  39 

420 

14 

14 

1  2  3 

UNION  SPRINGS 

8438 

06 

BULLOCK 

6 

32  06 

6"  43 

455 

81 

101 

1  2  3 

8446 

32  26 

67  31 

265 

63 

2 

VALLEY  HEALl 

8469 

02 

DE  KALB 

; 

34  34 

65  37 

1040 

83 

S3 

1  2  3 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

68  07 

190 

11 

11 

1  2  3  C 

6605 

05 

Randolph 

11 

33  08 

85  34 

640 

34 

2 

WALLACE  2  E 

863T 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87  12 

205 

27 

2 

WALNUT  GROVE 

04 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

26 

2 

WARRIOR 

8668 

02 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  49 

3} 

MAR 

2  C 

8673 

06 

87  50 

110 

WATERLOO 

6686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

68  04 

456 

11 

71 

1  2  3 

WEST  SLOCTON 

8809 

03 

BtBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

27 

2 

WETUMPKfl 

8659 

05 

ELMORE 

32  33 

86  13 

190 

76 

2 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

26 

12  3 

WINFIELD  2  SW 

8996 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

466 

34 

2 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

05 

ELMORE 

11 

32  34 

65  54 

335 

77 

2 

I    DRAINAGE  CODE; 


1-ALABAMA  2-BLACK  WARRIOR  3-CAHABA  4-CHATTAHOOCHEE  5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA 
U-TALLAPOOSA    12-TENNESSEE  13-TOMBICBEE 


-ESCAMBIA   9-GULF  10-PEA 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
1967 


Additional  Information  regarding  the  climate  ot  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst, 

Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,  RFD  2.   Montgomery,   Alabama  36108^   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data 
are  contained  in  'HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °T,   precipitation  and  evaporation  In  Inches, 
and  wind'  movement  In  miles. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table, 

itax  and  Uln  In  Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  In  the  June  and  December  Issues  of  Climatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record . 

+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 
•     Amount   Included  In  following  measurement . 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Clmatological  Data  for  detailed  dally 
record . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,    the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevations,   exposures,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402,   for  35 
cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,   obtained  as  indicated 
above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 
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5.81 

3.50 

1 

HALEvuILLE 

47.4 

27,1 

37,3 

70 

22 

12 

9* 

854 

0 

3 

22 

0 

3.25 

10 

' 

15 

HAMILTON   3  S 

49.  1 

26,0 

37,6 

71 

22 

14 

26* 

844 

0 

3 

22 

0 

7.91 

3.98 

lb 

1,5 

2 

16 

9 

* 

3 

JASPER    4  N 

50.5 

29,0 

39,8 

70 

29. 

14 

6 

774 

0 

1 

21 

0 

6,91 

2.72 

10 

1,0 

1 

14 

9 

3 

3 

PRATTVILLE 

56.4 

32.3 

-  4,6 

74 

29. 

17 

14 

634 

0 

0 

15 

0 

3.38 

-  1,18 

.96 

10 

T 

I 

° 

THORSBY  EXP  STATION 

53.9 

33.0 

43.5 

70 

30. 

18 

14 

661 

c 

1 

1 5 

c 

6.29 

1.94 

24 

T 

T 

15* 

10 

4 

2 

T'JSCALOOSA   FAA  AP 

52.1 

33.0 

42,6 

70 

21 

20 

8 

685 

J 

16 

5.88 

1.97 

9 

T 

13 

C 

2 

TUSCALOOSA  3LIVE0  DAM 

52.1 

29.6 

40.9 

-  6,0 

72 

22 

16 

8 

742 

5,87 

,67 

2.43 

10 

.0 

0 

i 

3 

2 

VERNON 

52.5 

30.5 

41.5 

72 

2 1 

15 

8 

723 

0 

1 

17 

0 

7,45 

1.88 

10. 

3.6 

12 

4 

3 

DIVISION 

40.9 

-  5.8 

6,27 

,92 

1 .0 

•       •  * 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

51.4 

30.0 

40.7 

72 

31 

18 

fl 

746 

0 

1 

20 

0 

6,73 

1  .84 

9 

1 

1 

14 

8 

6 

3 

CALERA  2  SW 

52.3 

31,5 

41.9 

72 

30. 

16 

13* 

709 

0 

0 

16 

0 

CENTRE  5  Sw 

46.4 

38.4 

70 

16 

815 

0 

I 

23 

0 

6,44 

2.27 

10 

4  2 

2 

15* 

5 

1 

cmIldersburs  wtr  plant 

54.6 

42.8 

72 

30. 

0 

1 

17 

0 

6,03 

10 

T 

0 

11 

5 

1 

Gadsden  gas  plant 

49.1 

29  9 
* 

39.5 

-  5.1 

70 

31 

17 

14 

786 

0 

1 

20 

0 

D 

5,98 

2*5C 

10 

.5 

1 

8 

4 

1 

Pell  city  i  nne 

49.6 

27,6 

38.6 

70 

30 

17 

9* 

810 

c 

2 

23 

0 

D 

6,20 

2.00 

10 

1.5 

1 

15* 

10 

3 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

52.9 

29,7 

41.3 

70 

29 

17 

17* 

728 

0 

1 

20 

0 

6,05 

1.50 

10 

.3 

0 

9 

4 

3 

TALLADEGA 

53.5 

30,6 

42.1 

-  4.8 

72 

29 

16 

14* 

706 

0 

1 

19 

0 

0 

6,24 

1.46 

1.35 

10 

1.0 

0 

9 

6 

3 

DIVISION 

40.7 

-  5.0 

6,24 

,90 

1.2 

•       •  * 

PIEDMONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

M 

26, 8M 

M 

15 

17 

790 

0 

1 

0 

1.16 

10 

T 

T 

15* 

2 

ASHLAND 

50.0 

28,4 

39.2 

72 

23 

16 

14* 

0 

3 

21 

0 

5,36 

1.56 

10 

T 

16* 

10 

3 

2 

AuBuRN  3  S»' 

53.9 

31.9 

42.9 

-  5.7 

73 

23 

22 

17* 

679 

0 

1 

17 

0 

2,65 

-  1,90 

.49 

10 

T 

0 

10 

0 

0 

Camp  hIll  2  nw 

51.9 

28.7 

40.3 

71 

3U 

18 

17* 

756 

0 

1 

22 

0 

3.64 

1.12 

10 

T 

0 

8 

2 

1 

HEFLIN 

5U.6 

25.6 

38.1 

72 

30 

13 

17 

824 

0 

3 

27 

0 

2.0 

0 

LAFAYETTE 

13 

MARTIN  DAM 

55.5 

34.3 

44.9 

73 

30. 

21 

14 

616 

0 

0 

0 

3,12 

-  1.53 

.82 

10 

.0 

0 

9 

2 

0 

OPELIKA 

54.3 

29.6 

42,0 

75 

30. 

20 

17* 

711 

0 

1 

18 

0 

2.76 

.53 

10 

.4 

0 

9 

1 

0 

ROCKFORD  2  NNw 

51. 2M 

29. 4H 

40,  3M 

70 

31. 

16 

14* 

771 

0 

1 

0 

5,81 

2.44 

24 

2.4 

2 

15* 

9 

3 

2 

ROCK  MILLS 

51. IM 

27, 9M 

39, 5M 

73 

23 

17 

18* 

783 

0 

1 

0 

4,34 

1.17 

10 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

40,9 

-  7.1 

3,96 

-  .89 

.6 

See 


Rftlerence 


Notes 


Following  Station  Indax 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

0  1 

<  s 

jge 

Deporture 

1 
E 

Date 

i 

0 

"* 

0 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

Greatest  Day 

o 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doys 

Max. 

Min. 

Totol 

O 

o 
° 

.10  or  More  1 

.50  or  More  j 

1 .00  or  More 

"  i 

8  < 

t»        #  # 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

53.6 

3*  .  Z 

*3.9 

75 

31 

20 

6** 

0 

0 

17 

0 

5.46 

1,67 

.0 

0 

3 

2 

oemopolis  loc<  and  dam 

53.0 

*2.9 

73 

31 

2  ^ 

679 

0 

0 

16 

0 

4.37 

-  .32 

1.26 

10 

.0 

8 

3 

2 

GAINESVILLE 

51.6 

32.5 

*2.1 

75 

31 

702 

0 

1 

15 

0 

5,79 

1.93 

10 

T 

T 

1* 

8 

3 

2 

GREENSBORO 

57.3 

3*. 2 

*5.8 

75 

30 

20 

8 

586 

0 

I 

l4 

0 

5.82 

1,06 

1.7* 

2  3 

T 

0 

* 

3 

HAYNEVlLLE 

S^.^M 

29. 6K 

*2.0M 

75 

31 

21 

18. 

706 

0 

1 

0 

3,40 

1.0* 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

LIVINGSTON 

631 

l6 

4,07 

MARION  JUNCTION  2  NE 

55.5 

33.3 

**.* 

72 

30* 

20 

S 

0 

I 

0 

1.06 

2  3 

T 

0 

9 

3 

1 

"INTER   3  NW 

55.3 

32.8 

**.l 

73 

30 

21 

15* 

6*2 

0 

1 

1 3 

0 

4,10 

1.3* 

2* 

T 

0 

7 

3 

I 

6*. 9 

35.1 

*6.U 

3*1 

73 

30. 

2* 

17* 

61* 

0 

1 

12 

0 

2,78 

-  1,28 

.  8* 

9 

T 

0 

7 

2 

0 

SELMA 

57.8 

36.7 

*7.  3 

3*6 

7* 

30* 

21 

8 

5*2 

0 

0 

10 

0 

4,67 

•  30 

1.66 

2* 

T 

0 

8 

3 

1 

TUSKEGEE  3  5 

55.6 

32.7 

**  .  2 

5*6 

73 

30* 

20 

17 

639 

0 

1 

15 

0 

2,06 

-  2,24 

.*2 

10 

T 

0 

7 

C 

0 

UNION  SPRINGS 

55.1 

32  .* 

*3.8 

6«5 

7* 

23 

1* 

653 

0 

1 

16 

2,49 

-  1,8* 

.70 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

**  .  I 

^•6 

4,09 

,23 

T 

•       «  tt 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  N« 

59.9 

31.6 

*5.8 

75 

30 

1 9 

590 

: 

3,16 

.89 

2 

,0 

0 

6 

3 

0 

ATMORE    1  SW 

62.6 

*9  .  * 

76 

29* 

17 

*76 

1 1 

3,31 

,78 

10 

,  0 

6 

4 

0 

BEATRICE   1  E 

59. 

31  6 

*5  .  6 

76 

3 1 

2 1 

598 

0 

0 

15 

0 

3,11 

1,08 

2 

J: 

5 

3 

1 

BRANTLEY 

58. CM 

31.5M 

**.eM 

"L^ 

30* 

18 

17 

=  !f 

0 

0 

16 

0 

3,58 

—  1,18 

*n 

BREWTON  3  SSE 

62.7 

33.8 

*8  .  3 

3  •  ^ 

29 

18 

17 

51* 

0 

0 

16 

0 

2,66 

-  1,99 

,97 

10 

.0 

0 

6 

3 

0 

CAMDEN  3  NW 

58.7 

33.5 

*6.1 

7* 

31 

?n 

. 

I* 

579 

0 

0 

15 

0 

3,06 

,73 

23 

.3 

0 

8 

1 

0 

CHATOM  3  N 

60.5 

35.7 

*e.  1 

76 

30 

?  1 
^  J 

8 

515 

0 

10 

0 

2,66 

.92 

1 

0 

6 

1 

0 

Clayton 

55.* 

35.* 

*5.* 

76 

23 

2  1 

1  5 

597 

0 

0 

14 

0 

2,80 

-  1,88 

.9* 

2 

.0 

6 

3 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

60.1 

39.3 

*9.7 

7* 

29 

28 

1* 

*68 

0 

0 

9 

0 

2,46 

-  1,37 

,66 

1 

7 

2 

0 

ENTERPRISE  3  NW 

67.3 

36.5 

*6.9 

76 

30 

22 

I* 

556 

0 

1 

U 

0 

3,71 

1  ,*0 

1 U 

6 

2 

2 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

56.7 

33.1 

7* 

1 7 

0 

0 

16 

0 

,9* 

10 

0 

Evergreen 

M 

M 

75 

30* 

0 

0 

0 

!o 

0 

FRISCO  CITY 

58.2 

35.0 

*6.6 

7* 

31. 

1* 

563 

0 

0 

13 

0 

3,73 

-  ,81 

1,0* 

2 

T 

16* 

5 

* 

1 

GENEVA 

58. 3M 

35.2 

*6.8M 

7* 

30 

2* 

26. 

6*9 

0 

0 

13 

0 

2,70 

-  1,19 

1.03 

10 

.0 

0 

5 

3 

1 

GILRERTOwN 

59.2 

33,3 

*6  •  3 

76 

30 

20 

17 

575 

Q 

Q 

1 6 

Q 

4,22 

1.20 

23 

0 

6 

5 

1 

GREENVILLE 

60.  1 

3*.6 

*7.* 

3.8 

75 

29 

20 

1  * 

5*0 

0 

0 

12 

0 

2,77 

-  1,95 

.86 

2 

0 

6 

3 

0 

HEADLAND 

58. t 

36.1 

*7.3 

75 

31. 

2* 

1* 

5*3 

0 

0 

10 

0 

3,22 

•  81 

2 

.0 

0 

6 

3 

0 

HIGHLAND  HOXE 

56.* 

3*.B 

*5.1 

_ 

5.9 

23 

21 

1* 

510 

0 

1 

14 

0 

3,69 

-  1,27 

1.22 

0 

8 

3 

1 

OZARK   6  NNW 

60.7 

35.5 

*8.1 

- 

*.2 

7* 

29. 

20 

14 

516 

0 

0 

13 

0 

3,82 

-  ,29 

1.25 

10 

0 

7 

3 

1 

PHENIx  city  2  NNW 

53.1 

3*  .  1 

*3.6 

73 

30 

2  1 

1 5 

65* 

0 

1 

14 

0 

2,86 

,70 

10 

.0 

0 

8 

2 

u 

thomasville 

57.1 

32.9 

*5.0 

*.6 

72 

31. 

20 

8 

613 

0 

0 

15 

0 

3,61 

-  1,20 

1,07 

1 0 

° 

6 

3 

1 

TROY 

58.* 

36.7 

*7.6 

3.0 

7* 

31. 

21 

1* 

63* 

0 

1 

10 

0 

2.83 

-  1,68 

,91 

2 

.0 

6 

3 

0 

WHATLEY 

60.* 

32.5 

*6,5 

75 

30 

18 

668 

0 

0 

18 

0 

2,98 

1.08 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

*6.6 

*.6 

3,21 

-  1.25 

T 

ft       «  « 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

61.8 

39.* 

50.6 

75 

29* 

2* 

I* 

4*0 

0 

0 

7 

0 

1,92 

,46 

10 

.0 

0 

0 

0 

CoDEN 

63.5 

39.5 

51.5 

75 

6 

22 

I* 

*1* 

0 

0 

7 

0 

2,40 

1.10 

7 

.0 

0 

6 

1 

1 

FAIRHOPE   2  NE 

62.* 

*0.2 

51.3 

2.3 

79 

30 

25 

1* 

418 

0 

0 

7 

0 

2,49 

-  1,72 

.66 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

FORT  MORGAN 

59.7 

*3.5 

51.6 

71 

6 

27 

1* 

407 

0 

0 

1 

0 

1,56 

.*6 

9 

,0 

0 

6 

0 

0 

MOBILE  we  AIRPORT 

61.0 

39.6 

60.3 

2.7 

7* 

29 

2* 

1* 

448 

0 

0 

9 

0 

,98 

-  3,66 

.35 

6 

T 

0 

* 

0 

0 

ROBERTSDALE   1  E 

62.5 

37.1 

*9.8 

76 

30 

23 

1* 

466 

0 

0 

9 

0 

3,21 

-  1,22 

1.22 

10 

,0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

60.9 

2.* 

2.09 

-  2,36 

T 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

79 

DATE 

30* 

LOWEST  TEMPERATURE 
WATERLOO 

5 

DATE 

08 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
DOUBLE  SPRINGS 

9,15 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
MOBILE   WB  AIRPORT 

.98 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
DOUBLE  SPRINGS 

5.53 

DATE 

10 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
FLORENCE 

6.1 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3  STATIONS 

5 

DATE 

15* 

See  Reierence  Notes  Following  Slalion  Index 


-  2  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Stabon 

la 

0 

Day  of  Month 

1 

2 

1 

3 

4  j 

^  1 

7 

8   1  9 

10 

12 

13  1 

14 

15 

«     •  ft 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

.07 

BELLE  MINA  Z  ft 

.09 

.09 

1.15 

•  66 

1.66 

!06 

.66 

1.62 

!o9 

D  .200 

.10 

.02 

DECATuR 

6*01 

.20 

T 

1.60 

1.02 

.69 

2.00 

.30 

.01 

.26 

FALKVILLE   1  % 

7,09 

.22 

.32 

T 

1.21 

.79 

.50 

T  ,09 

2.96 

.38 

.09 

.03 

.16 

FLORENCE 

6.23 

.0* 

.01 

.76 

.39 

.01 

1.98 

.82 

1.69 

.06 

.01 

.69 

.11 

,09 

HODGES 

7,58 

.11 

.10 

1.72 

1.37 

.69 

.17 

2.66 

.15 

.12 

.23 

.09 

HUNTSVILLE  HB  AP 

6*01 

.0* 

.02 

1.51 

.06 

.06 

1.66 

T 

T  1.06 

1.17 

7 

.08 

.12 

.13 

T 

HAD I  SON 

6,70 

.0« 

.01 

1.69 

.39 

1.70 

T 

.70 

1.96 

.12 

.26 

.06 

.18 

HOULTON  2 

.oa 

T 

1.26 

.67 

T 

1.86 

T 

.99 

2.39 

.03 

.15 

.09 

.06 

MUSCLE  SHOALS  FAA  Ap 

9.63 

.0* 

.01 

1.20 

.02 

.16 

1.65 

T       1 .62 

.96 

.15 

•  20 

.13 

NEM  MARKET  2 

<>.85 

T 

.10 

.70 

1.90 

T 

.60 

1.39 

.15 

n 

.39 

RED  BAY 

7.59 

.02 

.02 

.02 

1.70 

1.72 

.33 

.18 

2.79 

.16 

!32 

.15 

.06 

BEDSTONE  ARSENAL 

3  6.37 

.07 

.06 

1.30 

.09 

1.93 

T  .96 

1.69 

.030 

.20 

>  •SO 

,06 

.09 

russcllville  2 

D  6.12 

• 

• 

• 

• 

2.90 

1.62 

T 

.89 

2.70 

>  .150 

.10 

7 

WATERLOO 

5.76 

.07 

•  66 

.66 

* 

1.11 

T  .69 

1.10 

.30 

•  05 

•       ft  . 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

.80 

.05 

BESSEMER  3  SSM 

9*29 

'.10 

Il7 

loi 

lIo2 

T 

I16 

I36 

T  .13 

1.79 

.20 

.03 

•  10 

.03 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

9.96 

.t« 

T 

•  72 

.21 

.16 

.63 

.02 

I  1.79 

.72 

T 

.02 

.06 

.03 

T 

BOAZ 

6.21 

.2« 

.10 

.83 

.96 

.93 

.02 

2.96 

.23 

.23 

.10 

BRIDGEPORT  2  M 

.0* 

T 

•  7B 

.62 

1.31 

T 

.63 

U21 

•  26 

.06 

.10 

.05 

T 

collInsville 

.11 

.91 

.66 

.65 

■  1 1 

3.06 

•  11 

T 

.16 

.02 

FORT  PAYNE 

5*66 

I20 

.06 

T 

.60 

T 

.37 

.76 

T  .06 

2.16 

•  30 

.11 

I 

.05 

GARDEN  CITY 

7,29 

.1' 

.12 

.90 

.89 

.65 

.35 

3.37 

.20 

.10 

.10 

.10 

GUNTERSVlLLE 

6.50 

.OS 

.02 

•  25 

.13 

1.16 

.67 

2.90 

.08 

.20 

6 

.07 

LEEDS 

6.18 

.19 

.21 

•  02 

1.06 

.65 

.32 

.25 

2.19 

.16 

.13 

.07 

.06 

HAGELLA 

5,79 

.23 

.17 

1^13 

.02 

.36 

.36 

.12 

2.03 

.21 

.06 

.01 

ONE ON T A 

6.B4 

.26 

.15 

T 

1.03 

.81 

.68 

.17 

2.39 

.17 

T 

.10 

.09 

.15 

PALMERDALE  2  w 

5,79 

SAINT  BERNARD 

7.67 

.33 

.07 

•  06 

.79 

l80 

.36 

.36 

6^06 

I23 

.02 

U3 

'.Oi 

I12 

SAND  MT    SUB5TA  AU 

6.20 

.11 

.03 

•  12 

.77 

U15 

.05 

.61 

2.22 

.06 

.16 

.06 

.06 

SAVRE 

.36 

.16 

1.25 

•  70 

.32 

.16 

3.00 

.16 

.02 

.12 

.05 

SCOTTSBORO 

6.*7 

.46 

.12 

T 

1.10 

.71 

.70 

.07 

1.99 

.76 

.20 

•  10 

.06 

VALLEY  HEAD 

5.70 

.07 

•  02 

T  .05 

1.67 

.  36 

.11 

.16 

WARRIOR 

7.71 

^20 

l!lO 

I76 

I30 

.36 

3.66 

.13 

.11 

',05 

.06 

ft       ft  • 

UPPER  Plains  03 

ALlCEVtLLE 

^ 

1.50 

2.20 

7 

T 

7 

ARLEY  3  S 

6.65 

•  72 

.85 

.02 

.62 

.38 

.19 

6.63 

.60 

.11 

.06 

.07 

AUTAUGAVILLE  3  N 

<>.07 

.41 

•  33 

•  07 

.29 

.17 

.76 

.02 

.06 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

5.80 

.13 

.20 

•  02 

.91 

.66 

.62 

.18 

2.32 

.12 

.09 

.05 

BILLINGSlEV   I  SE 

4.69 

.31 

•  36 

•  07 

•  66 

•  07 

.22 

.96 

T 

BROOK N 00 D 

5,A5 

' 

.05 

CARBON  HlLL 

^16 

•  16 

!o3 

l66 

l!o! 

!37 

I36 

3I7O 

!23 

!l3 

!l7 

CENTREVILLE 

6.07 

.09 

.26 

•  03 

•  66 

.07 

.61 

.17 

1.66 

.09 

.09 

T 

CLANTON 

9.67 

.10 

.60 

T 

.70 

T 

.39 

.10 

1.50 

T 

7 

.10 

CORDOVA 

6.97 

.25 

.15 

1.06 

.77 

•  36 

.29 

2.80 

.18 

.05 

.06 

DOUBLE  SPRINGS 

.06 

.95 

5.53 

.60 

ELROD 

6*  5C 

Iso 

!2C 

.80 

'iic 

•  60 

.60 

2.90 

120 

FAYETTE 

5.81 

.75 

•  60 

.20 

3.50 

.29 

.20 

.03 

GORGAS 

5.68 

.22 

.19 

•  02 

1.05 

.56 

•  60 

.13 

1.81 

.29 

.03 

.07 

T 

.03 

HALEYVILLE 

.33 

•  IT 

1.29 

1.35 

.20 

3.29 

.31 

• 

.29 

_ 

HAMILTON  3  S 

7.91 

.96 

T  16 
T  .15 

.20 

JASPER  N 

6.91 

.10 

!o2 

!26 

'li' 

l!35 

1.60 

li'' 

!o2 

Il5 

!o5 

!06 

LAY  DAM 

HERTZ  PONOVILLE  TOMER 

5.86 

.22 

.20 

•  02 

.73 

.10 

.55 

.65 

1.66 

.06 

.10 

.05 

MITCHELL  DAM 

.27 

.36 

•  10 

.56 

•  05 

.30 

.10 

1.23 

.23 

.16 

.02 

pickensville 

5.91 

.0<> 

.29 

T 

•  90 

.60 

.26 

.21 

2.60 

.06 

.10 

T 

PLANTERSVIllE  2  SSE 

4,63 

.22 

.36 

•  21 

.62 

.31 

.06 

1.21 

.06 

I 

T 

.06 

.05 

PRATTVILLE 

3.38 

.31 

.02 

•  60 

.33 

•  05 

.02 

.06 

.26 

.96 

.05 

•  05 

I 

REFORM 

.06 

THORSBY  EXP  STATION 

6.2^ 

!22 

.13 

^06 

.61 

.12 

.36 

.28 

1.53 

Io3 

!o5 

.10 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

5.68 

.15 

.05 

.72 

.16 

.17 

.60 

.09 

.09  1.97 

.96 

.01 

.03 

.05 

.01 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

5.67 

.06 

.17 

.03 

.92 

.22 

.27 

.10 

2.63 

.19 

.06 

.02 

VERNON 

7,45 

.10 

.10 

.26 

.57 

1.68 

1.88 

1.86 

.16 

.20 

.06 

MEST  BLOCTON 

6.68 

.15 

.20 

.15 

wInFIElD  2  SH 

7.94 

.31 

.11 

!06 

.79 

1.06 

I29 

.63 

3I7O 

*09 

.20 

.06 

ft       ft  ft 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

6,73 

•  26 

T 

.57 

.56 

•  03 

.03 

1 . 86 

1.11 

.08 

.10 

ASmVILLE  *  M 

6,27 

.16 

.21 

.89 

lie 

.65 

.15 

2.60 

.22 

111 

CAlERA  2  Sm 

.22 

1.02 

•  62 

.22 

1.68 

CENTRE  5  S* 

6,44 

lis 

.19 

.06 

.82 

•  71 

.56 

.21 

2.27 

.26 

• 

• 

.66 

childersburg 

.18 

.27 

.06 

1.02 

•  11 

.97 

.17 

2.16 

.66 

.02 

.08 

ChILDERSBURG  wTR  PLANT 

6,03 

.16 

.11 

.06 

.93 

.27 

.17 

.67 

1.77 

.11 

.02 

.10 

.06 

GADSDEN 

6,10 

.22 

.19 

.03 

.66 

.79 

.68 

.22 

1.96 

.17 

.09 

7 

.26 

GADSDEN  GAS  PLANT 

)  5.98 

.22 

.21 

.06 

•  85 

.62 

.21 

2.90 

.18 

a 

.05 

JACKSONVILLE   2  Sm 

6,40 

.20 

leesbjrg 

6,62 

.22 

.15 

•  96 

.69 

.67 

!l7 

2.36 

.65 

.10 

I12 

montevallo 

6.27 

.06 

.31 

.16 

•  80 

.03 

.66 

.10 

2.00 

.11 

T 

T 

.09 

.10 

PELL  CITY    I  NNE 

>  6.2( 

.16 

.20 

.05 

U02 

.63 

.60 

.20 

2.00 

.22 

D  .09 

0 

.10 

5YLACAUGA  <.  NE 

6,09 

.29 

7 

T 

1^10 

.32 

.19 

.55 

1.50 

T 

T 

7 

7 

.60 

TALLADEGA 

)  6.24 

.22 

.06 

.06 

K09 

.16 

.69 

1 .39 

.10 

WALNUT  GROVE 

.20 

1.10 

1 76 

3.20 

I21 

.10 

.06 

.06 

ft       ft  ft 

PIEDMONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

.16 

1.16 

.09 

.01 

ASmlAND 

9,36 

.25 

.32 

.10 

.72 

.02 

.11 

.65 

.09 

1.98 

.10 

T 

.08 

!29 

.09 

AuBURN  3  S» 

2.65 

.40 

.61 

.17 

.20 

.10 

.23 

.08 

.69 

.16 

7 

7 

.10 

CAMP  HILL  2  NW 

3.64 

.33 

.30 

.20 

.66 

.05 

T 

7 

.20 

1.12 

.19 

7 

7 

7 

7 

OADEVlLLE 

3.26 

.2' 

.39 

.16 

.39 

.25 

1.06 

.09 

DELTA 

9,79 

.21 

.30 

.09 

.82 

.15 

.55 

il'o 

.06 

meflin 

.33 

.90 

.66 

C  !l9D 

!o5 

hIGhtomER 

9*16 

.10 

.30 

.09 

.77 

.10 

.60 

.10 

1.69 

.37 

.03 

.09 

.07 

.10 

JORDAN  DAM 

4,07 

.20 

.66 

.17 

.26 

.06 

.01 

.08 

l.2> 

.19 

.06 

.06 

LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 

3,12 

.16 

.26 

.31 

.37 

.01 

.13 

.09 

•  82 

.10 

.08 

OPELU* 

2.76 

.45 

.62 

.16 

.20 

.12 

.22 

.06 

•  93 

.18 

.02 

.02 

ROCKFORD  2  NNM 

9.61 

.!« 

.37 

.10 

.60 

.06 

.36 

.09 

1^22 

.10 

•M 

.06 

.09 

ROCK  MILLS 

4.34 

.37 

.39 

.12 

.73 

.06 

.06 

.37 

.03 

i.n 

.26 

7 

.06 

thurlon  dam 

3.42 

.61 

.66 

•  69 

.23 

.11 

.12 

I 

.81 

.17 

.02 

.06 

.01 

•aoley 

3.6! 

.26 

.26 

.55 

.06 

.06 

.23 

1.32 

.21 

hEI JMPKA 

3.68 

.36 

.66 

•  29 

.39 

.05 

T 

.13 

T 

1.26 

.09 

7 

.06 

.02 

7 

YATES  HYDRO  PLANT 

3.37 

.66 

.66 

.26 

.17 

.  1 1 

.10 

T 

.97 

.15 

.03 

16     17     18  ,  19  .  20  '  21     22     23     24  i  25  i  26  ,  27 


1.06 
1.00 
1.09 


T  1.10 
.37  .02 
.16  2.U 
2.62 


.67  1.96 
.71 
1.66 


1.13 
1.20 
.33 
.69 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


O 
H 

1 

2  1 

3 

4  1 

5  j 

6 

7   1   8   1  9 

10  1 

11  j 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  {  30 

31 

»      •  • 

PRAIRIE  06 

CUBA 

3*se 

.03 

.34 

.72 

.08 

.40 

.30 

1.05 

.OS 

.28 

•  30 

T 

OAYTON 

5><>6 

.05 

.45 

.04 

1.57 

1.46 

.03 

.12 

.35 

■  93 

•  03 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

<..37 

.12 

.33 

.60 

.10 

.38 

.02 

1.26 

.05 

.03 

.48 

1.00 

FORT  DEPOSIT 

2.6S 

.85 

• 

.25 

• 

.35 

.60 

.10 

■  50 

GAINESVILLE 

5.79 

.03 

.28 

.02 

.73 

.12 

.45 

.29 

1.93 

.04 

.08 

.02 

T 

.36 

1.35 

•  03 

GREENSBORO 

.30 

.02 

I  •?* 

•01 

•  03 

HAYNEVILLE 

3.4C 

.19 

!49 

'.ol 

!32 

Io« 

.21 

.02 

1.04 

•  03 

!07 

Io3 

.03 

T  .03 

T 

•  ai 

LIVINGSTON 

MARION  6  Nt 

5.39 

.19 

.35 

.06 

.55 

.08 

.48 

.09 

1.48 

,06 

.08 

I 

.02 

.08 

I.B5 

■  02 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

4.25 

.40 

.12 

.41 

.50 

•  31 

.78 

.04 

.06 

.02 

1.59 

MARION  JUNCTION  2  NE 

.02 

.25 

.30 

.01 

.10 

.01 

1.06 

MATHEMS   1  SSVt 

2.6e 

111 

152 

!26 

.36 

I57 

!l7 

lb* 

MILSTEAD 

3.0B 

.46 

.20 

.29 

.26 

.02 

.25 

.69 

.04 

.08 

.01 

.78 

MINTER  3  NW 

••.ID 

.17 

.55 

.44 

.39 

.05 

.01 

.25 

.79 

.03 

.04 

.04 

1.34 

MONTGOMERY  MB  AP  R 

2.78 

.36 

.04 

.22 

.32 

.03 

.12 

.84 

.11 

.03 

.04 

.02 

T 

■  65 

T 

T 

ORRVILLE 

3.63 

.50 

.25 

.40 

.08 

.07 

.07 

.90 

.04 

.02 

.10 

.08 

T 

.52 

•  60 

PERRYVILLE 

«.87 

.85 

.03 

.39 

.03 

.04 

.25 

T 

1.24 

.07 

T 

.07 

1.90 

PINE  LEVEL 

.03 

•  *7 

SELMA 

«.61 

^30 

.72 

.39 

.30 

.15 

.11 

*05 

.02 

.87 

.05 

T 

I06 

T 

T 

T 

1.65 

T 

SUTTLE 

A. 50 

.30 

« 

.40 

.30 

' 

1.40 

.11 

1.54 

TUSKEGEE  3  S 

2.05 

.40 

.15 

.05 

.25 

.02 

.20 

.05 

.42 

.02 

T 

.05 

•  10 

.34 

UNION  SPRINGS 

2.49 

.30 

.70 

.07 

.15 

.10 

.25 

.50 

.06 

.06 

.30 

UNI ONTOWN 

T 

'' 

■  50 

U  15 

T 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

'.74 

.11 

I27 

.02 

.63 

!oe 

.45 

.04 

1.59 

.05 

.01 

,06 

T 

1.43 

■       •  * 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   I  NNM 

3.34 

1.26 

.41 

•  12 

ALBERTA 

3.99 

.21 

.55 

I03 

.45 

.02 

.07 

.09 

.02 

I98 

T 

T 

,06 

T 

T 

.19 

U32 

T 

ANDALUSIA  I  NW 

3.16 

.05 

.89 

.45 

.02 

.10 

.10 

.70 

.02 

,02 

.61 

T 

ATMORE  1  SV 

3.31 

.70 

.07 

.07 

.30 

T 

.51 

.17 

.78 

.01 

.03 

■  67 

BEATRICE   1  E 

3.U 

1.08 

.09 

.11 

.25 

.84 

.02 

.04 

.68 

BRANTLEY 

3.58 

1.29 

.04 

.21 

•  72 

.04 

.05 

.87 

BREUTON  3  SSE 

2.66 

.04 

.57 

!l9 

.03 

!lO 

.58 

.97 

•  18 

BRUNDIOGE 

2.37 

.18 

.94 

.20 

.01 

.18 

.36 

.10 

T 

T 

T 

T 

T 

•  29 

CAMDEN  3  NM 

3.06 

.47 

.20 

.18 

.41 

ill 

.27 

.44 

.01 

.07 

.01 

•  73 

•  09 

•  02 

CHATOM  3  N 

2.65 

.92 

.22 

.41 

.42 

.09 

T 

.10 

T 

•  «5 

•  04 

CLA I  BORNE 

.15 

.07 

• 

•  50 

.06 

•  a9 

CLAYTON 

2!80 

Io5 

^!94 

I33 

.05 

.55 

.63 

.05 

.20 

COFFEE  SPRINGS  i  NW 

3.77 

T 

1.20 

.25 

42 

ue5 

T 

.05 

COTTONION 

3.42 

.14 

.75 

.18 

.10 

T 

'20  .08 

.21 

•  90 

,35 

T 

.51 

T 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2.46 

.66 

.21 

.01 

.10 

.32 

.25 

.59 

.22 

T 

.02 

.01 

T 

•  07 

1.03 

.13 

.15 

.63 

ENTERPRISE  3  NW 

!o9 

1.25 

!34 

I 

.07 

*  38 

K40 

.12 

T 

.03 

T 

.03 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

3.78 

.02 

.83 

.69 

.11 

.06 

T 

.60 

.27 

.01 

.25 

EVERGREEN 

.02 

,10 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

FRISCO  CITY 

li'o 

.17 

.52 

.08 

T 

T 

.84 

GENEVA 

1 12 

iss 

loe 

Isi 

.54 

l!o3 

.05 

T 

.02 

T 

GEORGlANNA 

3.14 

.03 

1.05 

.07 

.10 

,07 

.37 

.86 

.05 

,04 

T 

T 

.50 

GILBERTOWN 

4.22 

.60 

.22 

T 

.60 

T 

.10 

.62 

.61 

T 

T 

,07 

T 

1.20 

.20 

T 

GREENVILLE 

2.77 

.16 

.86 

.07 

.11 

.23 

.04 

.73 

.01 

.04 

T 

T 

.52 

HEADLAND 

sill 

43 

.05 

.60 

HIGHLAND  HOME 

.20 

l69 

!lO 

Il7 

IlO 

.02 

.19 

.03 

Ifc7 

.08 

.02 

.08 

.02 

T 

T 

1.22 

JACKSON 

2.77 

.04 

1.20 

.20 

.27 

.01 

.23 

.51 

.03 

.28 

KINSTON 

3.48 

.81 

.29 

tt 

« 

« 

• 

1.69 

.03 

•  66 

LOUISVILLE 

3.19 

.94 

.46 

.14 

.34 

.77 

.12 

.01 

.02 

.39 

MELVlN 

.47 

1.14 

1.46 

NEWTON 

3I73 

.12 

l!l9 

.32 

.13 

1.25 

.18 

.05 

•  05 

OZARK  6  NNk 

3.82 

.84 

.37 

.34 

.12 

!28 

.02 

1.25 

.03 

T 

.57 

PHENIX  CITY  2  NNW 

2.86 

.45 

.43 

.14 

.20 

.12 

.02 

.20 

T 

.70 

.05 

T 

.55 

T 

PINE  APPLE 

4.29 

.60 

.48 

.10 

.65 

1.20 

.06 

1.20 

PINE  HILL 

.51 

1  .30 

1.30 

RIVER  FALLS 

sin 

T 

.87 

I24 

T 

.76 

T 

.04 

.76 

SLOCOMB 

1.92 

.15 

.38 

.08 

.02 

'56 

.56 

■  1 1 

.06 

TMOMASVILLE 

3.51 

.08 

.84 

.09 

.24 

.07 

T 

Il3 

.05 

1.07 

,06 

T 

.04 

T 

T 

■  16 

- 

_ 

• 

IROY 

2.83 

.02 

.91 

.19 

.09 

.11 

.21 

T 

.53 

.05 

.06 

*66 

WALLACE  2  E 

■ 

- 

T 

1 .00 

■  10 

T 

WMATLEY 

2.98 

.07 

l!o8 

.24 

.21 

.35 

.54 

.02 

.03 

"44 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

1.92 

.38 

.23 

.41 

.46 

.05 

•  39 

CODEN 

2.40 

.44 

.24 

.04 

.21 

.02 

1.10 

.23 

•  12 

FAIRHOPE  2  NE 

2.49 

.46 

.65 

.03 

.07 

.43 

.46 

.05 

T 

.03 

.31 

T 

FORT  MORGAN 

1.56 

.20 

.06 

T 

.05 

.25  .05 

.45 

.10 

T 

•  40 

GULF  SHORES  P  0 

2.38 

.95 

.20 

.05 

.33 

.60 

.10 

.15 

MOBILE  WB  AIRPORT 

.98 

.23 

.02 

.01 

.08 

T 

.35 

T 

.10 

.07 

T 

T 

,01 

•  11 

HOBEHTSDALE  1  E 

3.21 

.08 

.52 

.41 

.04 

.03 

.50 

1.22 

.02 

.08 

•  31 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relati 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

StAtion 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID         5   AM       NOON       6  PM 

« 
0 
m 

H 

01-09 

10-49 

1 

66 -OS 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  81 

BIRMINGHAM  W3  AIRPORT 

2.0 

6.4 

26 

N 

07 

75 

77 

50 

6  5 

8 

1 

0 

20 

7.0 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

2.2 

fl.3 

26++ 

36 

24 

87 

8  8 

71 

7ft 

7 

0 

1  7 

6.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5 

2.6 

8.1 

25++ 

35 

07 

78 

73 

62 

58 

5 

4 

0 

0 

13 

6.3 

MONTGOMERY  W3  AIRPORT 

3 

2.1 

6.2 

17 

sw 

23  + 

76 

81 

62 

63 

3 

5 

5 

2 

0 

0 

15 

33 

7.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JANUARY  l«6a 


Day  01  Month 


J 

*  1 

10  ] 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

1 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*  * 

NORTMtHN  VAllEV 

- 

0 1 

ATHENS  2 

39 

49 

48 

35 

37 

40 

25 

40 

40 

40 

40 

37 

32 

29 

34 

38 

48 

68 

60 

64 

62 

63 

50 

43 

46 

60 

59 

64 

66 

67 

46.9 

«IN 

21 

22 

38 

32 

19 

20 

14 

11 

24 

32 

32 

33 

30 

15 

20 

28 

16 

cZ 

24 

26 

31 

35 

44 

23 

20 

16 

22 

33 

41 

46 

46 

27,0 

BEtLE  MINA  2  N 

39 

49 

47 

48 

35 

40 

39 

40 

38 

43 

41 

39 

34 

24 

34 

36 

48 

59 

61 

64 

66 

63 

58 

38 

42 

59 

60 

63 

68 

64 

69 

40,6 

«IN 

23 

29 

44 

32 

19 

32 

17 

12 

31 

35 

33 

33 

24 

16 

23 

28 

18 

25 

27 

29 

32 

35 

36 

24 

16 

22 

30 

38 

41 

46 

46 

29.0 

DE  C A  T  UR 

40 

39 

50 

49 

37 

38 

40 

26 

41 

^0 

43 

41 

39 

36 

32 

34 

38 

49 

61 

61 

63 

67 

65 

51 

37 

42 

60 

60 

62 

69 

65 

47,6 

MIN 

24 

25 

36 

34 

20 

21 

17 

1 3 

15 

33 

34 

34 

30 

17 

17 

27 

21 

22 

26 

27 

34 

37 

39 

25 

20 

20 

24 

37 

42 

46 

50 

28.0 

FALKVlLLE   L  N 

<><• 

41 

50 

49 

38 

37 

41 

27 

42 

42 

45 

43 

36 

34 

28 

35 

49 

53 

60 

60 

64 

67 

66 

52 

37 

41 

58 

60 

64 

68 

66 

48,3 

MIN 

27 

26 

40 

34 

21 

21 

20 

13 

13 

34 

35 

33 

31 

16 

17 

27 

18 

1 9 

24 

25 

29 

32 

37 

26 

19 

19 

22 

37 

40 

46 

50 

27,5 

FLOREMCE 

MAX 

37 

46 

49 

49 

38 

40 

40 

37 

36 

39 

41 

42 

36 

26 

35 

41 

49 

61 

64 

66 

70 

62 

60 

40 

46 

64 

63 

68 

69 

64 

68 

50,0 

MIN 

20 

26 

41 

28 

17 

29 

1 1 

9 

30 

35 

29 

32 

18 

13 

21 

18 

19 

25 

25 

29 

33 

36 

33 

21 

18 

25 

35 

40 

44 

53 

49 

27,9 

HUNT5VILLE  AP 

30 

47 

48 

46 

37 

41 

34 

37 

38 

43 

43 

38 

33 

25 

34 

35 

51 

61 

60 

62 

66 

65 

52 

35 

40 

56 

57 

59 

66 

63 

70 

47,5 

MIN 

2k 

30 

43 

22 

18 

33 

1  1 

9 

31 

37 

36 

31 

17 

17 

24 

24 

22 

30 

26 

30 

32 

38 

32 

20 

18 

22 

32 

38 

42 

45 

49 

28.9 

MAOl SON 

MAX 

38 

48 

49 

47 

37 

39 

39 

41 

38 

43 

40 

40 

35 

26 

34 

34 

49 

58 

59 

63 

66 

66 

60 

36 

40 

58 

60 

63 

69 

65 

71 

49.7 

MIN 

23 

29 

44 

31 

19 

32 

15 

10 

31 

35 

33 

32 

21 

16 

23 

27 

18 

29 

29 

30 

32 

38 

35 

23 

17 

22 

35 

40 

44 

48 

50 

29.4 

MOULTON  2 

MAX 

37 

51 

49 

49 

36 

41 

40 

42 

38 

42 

40 

40 

34 

25 

35 

44 

55 

59 

63 

65 

69 

64 

57 

38 

45 

60 

61 

65 

67 

64 

65 

49.7 

MIN 

24 

30 

45 

30 

21 

31 

17 

13 

32 

36 

33 

32 

20 

16 

22 

26 

19 

21 

23 

29 

33 

36 

35 

25 

16 

23 

36 

41 

45 

52 

51 

29.6 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

30 

47 

11 

43 

36 

40 

32 

37 

38 

38 

40 

36 

33 

26 

33 

35 

47 

56 

60 

64 

66 

61 

49 

38 

41 

60 

60 

64 

68 

62 

67 

47.1 

HIN 

23 

29 

43 

25 

21 

31 

14 

13 

33 

33 

33 

32 

16 

16 

26 

2 1 

19 

27 

27 

30 

34 

39 

32 

25 

19 

26 

34 

40 

42 

52 

52 

29.2 

NEw  MARKET  2 

MAX 

38 

48 

48 

50 

42 

40 

?2 

41 

39 

XI 

44 

38 

35 

28 

\\ 

37 

50 

68 

59 

66 

67 

69 

37 

42 

57 

68 

63 

47,  1 

MIN 

23 

30 

45 

30 

18 

" 

15 

11 

34 

36 

34 

34 

27 

14 

22 

26 

16 

22 

23 

27 

33 

36 

23 

I! 

19 

28 

42 

45 

45 

27.8 

RED  bAv 

MAX 

43 

40 

49 

49 

35 

47 

40 

25 

43 

40 

40 

41 

35 

26 

26 

35 

43 

55 

62 

62 

69 

72 

66 

49 

38 

48 

62 

63 

63 

67 

65 

48.3 

MIN 

25 

24 

39 

32 

22 

23 

13 

12 

1  3 

35 

32 

34 

25 

15 

15 

19 

23 

25 

33 

33 

39 

42 

48 

25 

20 

21 

32 

44 

47 

62 

52 

29,5 

HEDSTOhE  ARSENAL 

MAX 

33 

50 

49 

48 

41 

41 

34 

40 

39 

44 

40 

36 

33 

28 

34 

37 

62 

58 

60 

62 

65 

70 

53 

36 

41 

56 

59 

60 

67 

63 

69 

49.4 

MIN 

24 

31 

45 

24 

19 

34 

13 

13 

30 

37 

34 

30 

19 

18 

26 

22 

1  9 

19 

25 

25 

25 

31 

32 

24 

24 

19 

30 

30 

40 

44 

49 

27,6 

RUSSELLVILLE  2 

39 

42 

49 

47 

32 

34 

41 

23 

37 

37 

37 

37 

33 

28 

34 

42 

50 

56 

61 

65 

65 

66 

61 

46 

34 

46 

58 

62 

63 

60 

58 

♦6,9 

MIN 

23 

28 

3  1 

30 

19 

19 

12 

9 

9 

33 

31 

31 

25 

13 

14 

14 

14 

20 

2  1 

26 

32 

34 

34 

22 

13 

14 

17 

32 

43 

54 

49 

24,7 

WATERLOO 

34 

43 

41 

46 

36 

36 

32 

38 

33 

S") 

42 

38 

32 

26 

35 

36 

45 

53 

62 

6? 

72 

65 

52 

40 

49 

59 

61 

67 

65 

59 

57 

47,2 

•  • 

* 

MIN 

18 

19 

27 

16 

26 

7 

5 

30 

33 

26 

29 

19 

13 

20 

18 

18 

19 

21 

25 

28 

33 

32 

21 

12 

19 

30 

37 

41 

43 

43 

24.8 

APPALACHIAN 

mountai^jS 

ALBEfiTVlLLE   2  SE 

MAX 

43 

45 

46 

48 

34 

39 

41 

38 

36 

40 

40 

37 

31 

31 

34 

34 

52 

58 

59 

62 

66 

67 

59 

45 

41 

55 

56 

60 

68 

63 

71 

48.4 

WIN 

31 

35 

41 

30 

21 

31 

19 

14 

29 

33 

33 

31 

24 

22 

26 

21 

33 

32 

36 

38 

46 

45 

25 

16 

25 

35 

41 

45 

52 

51 

31.5 

BESSEME«   3  SSh 

MAX 

43 

49 

59 

56 

40 

46 

45 

47 

42 

46 

44 

39 

33 

27 

44 

47 

57 

62 

64 

67 

71 

67 

57 

40 

46 

59 

59 

62 

71 

67 

67 

62.6 

MIN 

34 

38 

46 

35 

26 

33 

23 

IP 

33 

36 

36 

33 

27 

19 

25 

31 

18 

22 

24 

28 

32 

34 

39 

29 

20 

21 

32 

41 

45 

48 

31.5 

BIRMINGHAM   wB  AP 

MAX 

40 

60 

56 

53 

40 

49 

41 

46 

43 

45 

43 

37 

34 

29 

42 

48 

57 

62 

64 

68 

69 

67 

57 

38 

45 

59 

62 

63 

72 

66 

68 

52.2 

MIN 

36 

40 

48 

30 

27 

37 

2  I 

2C 

36 

40 

37 

33 

19 

18 

27 

28 

2^' 

29 

29 

33 

36 

36 

36 

27 

22 

27 

34 

39 

47 

48 

49 

32.7 

BRIDGEPORT  2  h 

MAX 

42 

46 

49 

50 

41 

39 

40 

38 

36 

42 

44 

42 

40 

31 

33 

41 

49 

58 

61 

65 

69 

66 

62 

41 

45 

56 

61 

62 

69 

63 

72 

60.2 

MIN 

29 

33 

42 

31 

16 

30 

19 

12 

30 

34 

36 

33 

27 

14 

21 

26 

17 

20 

22 

24 

26 

30 

38 

24 

13 

18 

25 

30 

35 

39 

46 

27,1 

GUNTERSVILLE 

MAX 

43 

47 

47 

49 

37 

40 

41 

41 

41 

43 

42 

40 

35 

28 

37 

39 

48 

57 

61 

65 

67 

65 

69 

40 

44 

58 

60 

61 

73 

68 

71 

60,2 

MIN 

30 

35 

43 

34 

22 

30 

20 

1 1 

31 

34 

36 

32 

27 

16 

23 

26 

22 

24 

25 

30 

32 

35 

39 

27 

21 

22 

32 

35 

38 

43 

48 

29,6 

ONEONTA 

MAX 

44 

44 

48 

51 

40 

36 

42 

30 

43 

40 

41 

41 

35 

33 

29 

36 

43 

55 

63 

63 

66 

69 

66 

47 

36 

44 

62 

61 

60 

71 

68 

49,7 

MIN 

31 

34 

43 

35 

21 

24 

26 

16 

17 

32 

35 

31 

29 

15 

17 

28 

17 

20 

23 

26 

30 

33 

34 

25 

16 

19 

21 

31 

35 

41 

43 

27,4 

SAINT  BERNARD 

MAX 

43 

42 

48 

49 

37 

36 

41 

27 

46 

41 

42 

43 

35 

33 

27 

35 

40 

55 

60 

61 

65 

69 

66 

51 

35 

41 

56 

61 

67 

68 

65 

48,0 

HIN 

27 

28 

41 

34 

22 

22 

19 

14 

16 

32 

36 

32 

30 

15 

16 

26 

19 

19 

25 

27 

32 

33 

36 

25 

20 

20 

24 

30 

36 

35 

46 

27,1 

SAND  MT   SUBSTA  AJ 

MAX 

41 

42 

45 

46 

34 

37 

39 

39 

39 

40 

39 

36 

31 

26 

32 

37 

51 

55 

58 

62 

65 

67 

60 

39 

40 

53 

57 

59 

6ft 

67 

69 

47,6 

MIN 

30 

35 

40 

31 

20 

31 

19 

14 

29 

31 

33 

29 

25 

14 

21 

26 

19 

32 

27 

30 

34 

37 

39 

25 

16 

21 

32 

38 

55 

49 

49 

30.0 

SCOTTSBORO 

MAX 

42 

40 

48 

49 

39 

40 

40 

31 

43 

41 

43 

41 

37 

33 

27 

33 

42 

53 

59 

63 

65 

67 

68 

50 

41 

45 

50 

60 

66 

69 

63 

48. 0 

MIN 

32 

32 

40 

36 

20 

21 

22 

15 

19 

33 

38 

33 

29 

17 

17 

27 

19 

20 

25 

26 

31 

31 

35 

27 

18 

19 

23 

27 

32 

39 

42 

27.3 

VALLEY  HEAD 

MAX 

40 

39 

43 

47 

36 

36 

37 

28 

37 

37 

41 

35 

34 

30 

23 

30 

37 

51 

55 

58 

61 

64 

66 

51 

32 

40 

54 

57 

59 

66 

62 

44.7 

•  • 

* 

MIN 

30 

31 

36 

36 

17 

19 

20 

12 

15 

28 

33 

29 

27 

15 

17 

22 

15 

18 

21 

22 

25 

29 

32 

25 

1  2 

15 

19 

32 

35 

38 

42 

24.8 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

38 

40 

51 

59 

53 

48 

40 

33 

42 

41 

42 

44 

39 

36 

29 

44 

49 

55 

62 

65 

68 

79 

65 

62 

42 

48 

59 

60 

61 

68 

67 

61.3 

MIN 

32 

38 

39 

42 

30 

32 

28 

17 

15 

19 

34 

36 

30 

22 

25 

28 

22 

27 

26 

31 

33 

38 

40 

29 

26 

26 

28 

34 

43 

44 

46 

31.1 

BANKHEAD  LOCt  AND 

DA" 

MAX 

45 

42 

52 

54 

42 

40 

45 

32 

47 

43 

45 

46 

38 

44 

31 

43 

46 

56 

63 

63 

66 

72 

62 

57 

41 

48 

62 

62 

62 

70 

66 

51.2 

MIN 

33 

33 

42 

39 

26 

29 

25 

19 

20 

35 

39 

34 

32 

20 

20 

29 

24 

26 

25 

27 

31 

34 

35 

31 

23 

22 

24 

31 

34 

41 

48 

30.  1 

CENTREVILLE 

MAX 

50 

45 

51 

63 

47 

43 

52 

32 

48 

46 

51 

43 

37 

34 

31 

45 

49 

59 

65 

68 

68 

72 

70 

51 

43 

49 

62 

62 

66 

72 

70 

63.0 

MIN 

36 

37 

4<* 

45 

30 

3U 

32 

19 

22 

37 

39 

34 

33 

20 

21 

26 

20 

22 

25 

29 

31 

33 

35 

32 

21 

22 

25 

30 

33 

40 

42 

30.6 

CLANTON 

MAX 

48 

45 

49 

62 

50 

40 

51 

35 

46 

44» 

51 

41 

35 

36 

30 

45 

49 

58 

63 

66 

68 

71 

72 

55 

38 

47 

59 

61 

65 

71 

72 

52,4 

MIN 

38 

38 

45 

46 

29 

29 

33 

20 

21 

37 

39 

33 

32 

20 

21 

29 

20 

22 

24 

26 

30 

35 

37 

32 

23 

24 

25 

29 

34 

40 

43 

30.8 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

43 

41 

48 

49 

36 

37 

40 

26 

40 

43 

44 

41 

36 

30 

28 

34 

44 

55 

60 

63 

68 

70 

63 

51 

38 

45 

59 

60 

60 

66 

64 

47,9 

MIN 

27 

28 

40 

34 

24 

23 

17 

12 

12 

30 

34 

32 

30 

15 

20 

26 

19 

19 

27 

26 

28 

37 

41 

25 

15 

16 

23 

37 

44 

44 

50 

27,6 

FAYETTE 

MAX 

51 

50 

52 

50 

37 

40 

37 

45 

45 

42 

36 

34 

31 

43 

49 

57 

63 

66 

66 

71 

64 

60 

41 

47 

63 

63 

69 

67 

65 

51,9 

MIN 

32 

34 

40 

37 

26 

32 

20 

16 

35 

40 

36 

34 

31 

17 

24 

31 

21 

23 

25 

24 

31 

34 

33 

26 

20 

23 

30 

40 

46 

61 

30,5 

HALEYVlLLE 

MAX 

43 

35 

48 

49 

37 

38 

40 

26 

41 

39 

41 

39 

35 

30 

27 

34 

44 

54 

59 

63 

68 

70 

64 

53 

38 

45 

69 

60 

61 

66 

63 

47,4 

MIN 

27 

27 

35 

34 

21 

21 

15 

12 

12 

33 

33 

32 

30 

14 

15 

25 

19 

20 

27 

26 

30 

32 

35 

25 

17 

15 

27 

38 

43 

48 

52 

27.1 

HAHILTON   3  S 

MAX 

44 

39 

50 

50 

38 

37 

41 

29 

43 

42 

44 

41 

37 

27 

29 

37 

47 

5' 

62 

65 

69 

71 

63 

53 

40 

48 

62 

63 

63 

68 

64 

49.1 

MIN 

29 

29 

38 

35 

24 

25 

15 

14 

14 

36 

36 

25 

17 

20 

24 

16 

17 

20 

22 

27 

29 

34 

26 

14 

14 

19 

29 

35 

39 

49 

26.0 

JASPER  4  N 

MAX 

»0 

50 

52 

50 

35 

41 

40 

43 

41 

44 

44 

42 

35 

28 

36 

45 

54 

60 

63 

67 

70 

63 

54 

40 

46 

59 

60 

61 

70 

67 

66 

60.5 

MIN 

29 

33 

46 

30 

24 

32 

20 

14 

33 

38 

37 

33 

24 

16 

26 

30 

17 

20 

23 

28 

30 

31 

35 

28 

18 

19 

27 

30 

38 

42 

46 

29.0 

S««  Reierenc*  Notts  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JANUARV  1968 


Day  01  Month  Si 


blanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

18 

19 

70 

20  j 

21 

 1 

22  j 

23 

25  j 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

Avei 

1 

PRATTVILLE 

MAX 

50 

50 

58 

61 

42 

54 

54 

48 

45 

55 

48 

41 

38 

34 

47 

51 

57 

61 

69 

70 

74 

74 

65 

54 

49 

58 

60 

62 

74 

73 

73 

56,4 

MIN 

40 

40 

46 

39 

3 1 

36 

32 

22 

34 

40 

39 

34 

30 

17 

22 

25 

21 

23 

27 

28 

33 

34 

47 

33 

24 

23 

28 

28 

36 

38 

51 

32,3 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

46 

48 

59 

62 

40 

46 

46 

47 

45 

46 

45 

39 

38 

27 

44 

48 

54 

62 

66 

67 

70 

70 

67 

56 

46 

58 

60 

64 

70 

70 

67 

53.9 

MIN 

35 

37 

45 

38 

27 

36 

28 

19 

33 

38 

36 

31 

26 

18 

23 

29 

2  3 

26 

29 

38 

49 

30 

2 1 

2  1 

32 

36 

4  3 

46 

52 

33,0 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

MAX 

40 

51 

59 

53 

39 

47 

40 

47 

43 

46 

44 

39 

36 

29 

44 

49 

55 

62 

65 

68 

70 

65 

55 

42 

48 

59 

60 

61 

68 

67 

65 

52,1 

MIN 

35 

39 

50 

32 

30 

36 

24 

20 

37 

39 

39 

36 

22 

2  1 

26 

28 

24 

2  5 

28 

31 

35 

38 

37 

30 

25 

26 

32 

35 

44 

46 

54 

33,0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

47 

44 

52 

60 

44 

41 

47 

34 

48 

49 

46 

44 

35 

34 

32 

44 

50 

57 

64 

66 

69 

72 

66 

55 

4? 

46 

62 

63 

61 

70 

68 

52.1 

MJN 

31 

35 

44 

38 

25 

30 

26 

16 

21 

37 

35 

31 

18 

18 

22 

29 

20 

23 

25 

28 

33 

34 

38 

28 

21 

24 

28 

34 

38 

42 

46 

29,6 

VERNON 

MAX 

41 

50 

52 

52 

39 

42 

42 

45 

43 

46 

43 

43 

38 

27 

41 

49 

55 

63 

65 

70 

72 

66 

60 

40 

48 

62 

64 

65 

70 

65 

68 

62.5 

•          «  « 

MIN 

31 

34 

49 

35 

25 

32 

IT 

15 

36 

39 

35 

34 

24 

17 

23 

29 

1  8 

2  1 

2  3 

28 

30 

34 

36 

2  7 

1  7 

22 

34 

36 

45 

50 

49 

30.5 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON   FAA  AP 

MAX 

41 

45 

55 

51 

40 

44 

42 

46 

38 

42 

40 

35 

38 

27 

38 

47 

56 

61 

62 

67 

70 

67 

63 

37 

44 

58 

60 

66 

71 

70 

72 

51.4 

MIN 

36 

36 

42 

29 

25 

34 

21 

18 

31 

34 

32 

29 

23 

19 

26 

24 

21 

27 

25 

29 

34 

35 

36 

29 

23 

21 

29 

3  1 

40 

42 

48 

30.0 

CALERA  2  S" 

MAX 

48 

50 

48 

44 

42 

49 

50 

48 

41 

42 

43 

41 

38 

35 

U2 

47 

57 

60 

62 

54 

64 

70 

64 

43 

45 

59 

60 

65 

72 

72 

67 

52.3 

MIN 

37 

42 

40 

3S 

27 

22 

28 

18 

35 

35 

40 

35 

IB 

21 

26 

33 

24 

29 

24 

28 

35 

32 

42 

28 

21 

24 

30 

36 

47 

41 

40 

31.6 

CENTRE  5  Sm 

MAX 

43 

42 

45 

XI 

41 

37 

41 

33 

44 

36 

41 

39 

35 

35 

32 

36 

43 

52 

58 

63 

67 

68 

69 

55 

35 

45 

55 

59 

62 

70 

70 

48.4 

MIN 

32 

35 

39 

39 

22 

28 

23 

16 

19 

30 

34 

30 

28 

17 

22 

29 

19 

22 

23 

28 

30 

31 

39 

28 

20 

20 

27 

32 

37 

39 

42 

26,4 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

46 

48 

61 

61 

41 

49 

49 

49 

47 

47 

47 

40 

37 

30 

43 

49 

57 

64 

64 

67 

70 

69 

66 

53 

46 

59 

60 

64 

72 

72 

66 

54.6 

MIN 

3  7 

39 

41 

3b 

27 

36 

26 

19 

34 

37 

38 

33 

28 

19 

26 

33 

IS 

20 

22 

27 

31 

32 

47 

31 

20 

21 

27 

28 

39 

40 

46 

31,0 

GADSDEN   CjAS  PLANT 

MAX 

41 

45 

44 

<*2 

38 

40 

34 

44 

35 

39 

40 

37 

33 

28 

36 

42 

49 

57 

61 

65 

67 

68 

64 

45 

44 

55 

60 

61 

69 

68 

70 

49,1 

MIN 

33 

35 

38 

34 

23 

30 

24 

1  7 

3 1 

32 

35 

3  1 

28 

1  7 

24 

29 

19 

26 

23 

29 

32 

34 

40 

29 

20 

2 1 

29 

33 

38 

42 

50 

29,9 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

43 

42 

46 

51 

43 

38 

44 

31 

46 

42 

40 

34 

35 

28 

39 

46 

54 

60 

62 

66 

69 

67 

59 

43 

57 

57 

59 

61 

70 

69 

49.6 

MIN 

34 

34 

4  1 

43 

25 

25 

29 

17 

17 

32 

36 

32 

30 

18 

18 

27 

18 

1 8 

21 

23 

29 

32 

33 

29 

18 

20 

20 

26 

29 

39 

43 

27,6 

SYLACAUGA  *  NE 

MAX 

46 

47 

61 

61 

39 

50 

48 

47 

43 

48 

41 

37 

29 

41 

49 

57 

64 

64 

62 

69 

69 

67 

46 

45 

58 

69 

63 

70 

69 

66 

52,9 

MIN 

36 

38 

45 

35 

26 

35 

26 

17 

31 

37 

36 

30 

I'. 

18 

25 

31 

17 

19 

22 

22 

31 

32 

45 

30 

19 

19 

20 

27 

38 

39 

47 

29,7 

TALLADEGA 

MAX 

47 

47 

60 

60 

41 

46 

45 

47 

43 

46 

43 

38 

It 

29 

48 

57 

63 

65 

68 

71 

68 

60 

46 

46 

58 

62 

66 

72 

70 

68 

53.5 

»          •  • 

MIN 

35 

38 

43 

35 

25 

34 

25 

18 

31 

34 

35 

30 

27 

18 

25 

30 

19 

24 

25 

29 

31 

-4 

44 

30 

20 

2  1 

29 

31 

40 

42 

46 

30.6 

PIEDMONT  PLATEAU  0! 

ALEXANDER   CITY   6  NE 

MAX 

47 

42 

44 

38 

39 

30 

43 

52 

67 

62 

66 

70 

72 

72 

65 

34 

48 

58 

62 

74 

74 

MIN 

19 

31 

33 

34 

30 

19 

20 

27 

15 

18 

21 

28 

30 

3 1 

45 

31 

21 

16 

24 

24 

36 

35 

26.6 

ASHLAND 

MAX 

47 

43 

44 

47 

38 

46 

36 

46 

37 

41 

36 

31 

35 

28 

41 

47 

56 

61 

65 

68 

69 

72 

58 

32 

44 

58 

60 

66 

70 

69 

50.0 

MIN 

34 

35 

41 

42 

24 

25 

29 

16 

17 

30 

33 

2» 

26 

16 

17 

22 

18 

21 

28 

28 

36 

36 

40 

30 

20 

20 

21 

30 

32 

42 

44 

28.4 

AUBURN   3  SW 

MAX 

51 

47 

48 

63 

55 

42 

50 

43 

50 

44 

53 

40 

34 

40 

1°. 

43 

52 

60 

63 

68 

71 

72 

73 

61 

41 

48 

58 

61 

66 

72 

72 

53,9 

MIN 

43 

40 

46 

46 

30 

30 

34 

22 

24 

34 

35 

32 

29 

22 

22 

23 

22 

24 

28 

32 

36 

37 

39 

34 

26 

23 

25 

30 

36 

40 

44 

31,9 

CAMP   HILL   2  NW 

MAX 

50 

45 

47 

62 

53 

40 

50 

38 

47 

45 

47 

38 

34 

37 

29 

43 

45 

57 

62 

65 

67 

70 

71 

62 

36 

47 

58 

61 

63 

71 

71 

51,9 

MIN 

39 

40 

42 

44 

26 

28 

32 

18 

2 1 

34 

36 

29 

28 

19 

20 

24 

18 

20 

25 

26 

31 

32 

34 

32 

23 

19 

2  1 

26 

30 

36 

39 

28,7 

HEFLIN 

MAX 

44 

46 

43 

54 

52 

39 

38 

39 

43 

34 

39 

37 

29 

32 

32 

35 

46 

56 

61 

66 

70 

71 

71 

66 

46 

49 

60 

64 

65 

72 

71 

50,6 

MIN 

29 

25 

3 1 

39 

23 

25 

25 

14 

17 

3  1 

3  I 

29 

27 

25 

27 

22 

I  3 

1 4 

16 

24 

29 

29 

34 

30 

1  S 

18 

22 

29 

25 

36 

38 

25,6 

LAFAYETTE 

MAX 

MIN 

MARTIN  DAM 

MAX 

51 

48 

57 

55 

53 

56 

53 

49 

47 

51 

44 

38 

39 

33 

42 

46 

66 

63 

63 

66 

68 

73 

65 

55 

45 

59 

57 

63 

73 

73 

67 

55,5 

MIN 

39 

4  1 

46 

42 

31 

37 

33 

23 

34 

38 

36 

32 

3 1 

21 

27 

32 

23 

28 

33 

34 

37 

38 

47 

33 

27 

23 

31 

32 

41 

39 

53 

34.  3 

OPELIKA 

MAX 

52 

48 

49 

64 

55 

40 

50 

41 

48 

41 

49 

36 

36 

40 

29 

45 

68 

60 

65 

68 

70 

74 

75 

65 

35 

50 

60 

62 

68 

75 

74 

64.3 

MIN 

40 

39 

41 

44 

28 

28 

34 

22 

22 

33 

34 

30 

30 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

28 

30 

33 

35 

33 

27 

21 

22 

26 

34 

39 

40 

29.6 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 

48 

45 

47 

62 

62 

38 

49 

36 

50 

40 

48 

40 

34 

36 

32 

43 

49 

58 

61 

65 

70 

69 

56 

35 

46 

59 

59 

66 

70 

70 

61.2 

MIN 

32 

34 

39 

44 

26 

27 

30 

18 

20 

32 

36 

30 

29 

18 

19 

19 

23 

26 

30 

34 

42 

30 

19 

21 

25 

23 

40 

42 

45 

29.4 

ROCK  MILLS 

MAX 

41 

43 

44 

63 

55 

38 

46 

38 

46 

35 

40 

35 

31 

38 

42 

49 

55 

60 

64 

68 

69 

73 

61 

34 

46 

57 

60 

63 

70 

70 

51.1 

ft          •  • 

MJN 

37 

36 

4  1 

4  1 

26 

26 

33 

19 

19 

3 1 

34 

29 

27 

19 

27 

17 

17 

20 

24 

27 

30 

31 

33 

25 

20 

20 

25 

30 

36 

36 

27.9 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

47 

42 

50 

70 

43 

46 

61 

57 

47 

50 

61 

42 

37 

34 

35 

41 

45 

52 

63 

63 

66 

71 

70 

59 

42 

47 

61 

62 

62 

72 

75 

53.6 

MIN 

37 

31 

42 

43 

30 

32 

30 

20 

28 

40 

37 

35 

32 

22 

27 

26 

25 

30 

32 

32 

38 

42 

50 

31 

23 

32 

35 

37 

45 

47 

50 

34.2 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

47 

45 

52 

71 

47 

41 

58 

35 

46 

46 

49 

43 

39 

36 

35 

46 

46 

55 

61 

66 

67 

69 

68 

55 

41 

49 

59 

61 

64 

72 

73 

53.0 

MIN 

38 

35 

44 

46 

31 

3  1 

22 

2  1 

39 

37 

36 

34 

22 

22 

30 

26 

27 

31 

32 

32 

34 

38 

31 

28 

26 

26 

37 

39 

42 

45 

32.7 

GAINESVILLE 

MAX 

45 

43 

51 

66 

44 

42 

50 

33 

47 

44 

46 

42 

40 

33 

32 

43 

45 

65 

62 

64 

65 

68 

64 

55 

40 

48 

61 

64 

62 

70 

75 

51.6 

MIN 

36 

35 

43 

39 

31 

31 

25 

19 

20 

38 

35 

36 

33 

22 

23 

31 

26 

27 

31 

33 

34 

34 

42 

30 

26 

26 

28 

38 

42 

45 

50 

32.5 

GREENSBORO 

MAX 

50 

51 

68 

63 

48 

55 

51 

50 

54 

58 

56 

50 

36 

29 

48 

48 

57 

62 

70 

69 

73 

69 

61 

55 

51 

56 

61 

64 

71 

75 

68 

57.3 

MIN 

38 

40 

48 

38 

30 

34 

28 

20 

28 

40 

37 

35 

27 

22 

27 

29 

25 

30 

34 

33 

36 

40 

31 

29 

24 

28 

39 

42 

46 

48 

34*2 

HAYNEVILLE 

MAX 

41 

55 

41 

50 

51 

65 

43 

34 

38 

31 

45 

47 

57 

63 

65 

69 

70 

73 

63 

40 

47 

57 

60 

65 

69 

75 

54.4 

MJN 

30 

35 

23 

24 

37 

39 

33 

33 

22 

23 

26 

21 

21 

27 

26 

34 

33 

34 

34 

24 

22 

24 

29 

32 

40 

43 

29,6 

LIVINGSTON 

MAX 

MIN 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

48 

51 

63 

65 

42 

59 

56 

48 

46 

52 

45 

40 

34 

29 

46 

47 

67 

62 

67 

67 

71 

72 

63 

48 

48 

59 

60 

64 

71 

72 

70 

55.5 

MIN 

36 

40 

47 

40 

30 

33 

30 

20 

32 

4  1 

37 

34 

28 

22 

28 

28 

22 

23 

30 

35 

36 

48 

31 

25 

24 

32 

33 

41 

43 

55 

33.3 

WINTER  3  NH 

MAX 

52 

45 

52 

70 

63 

41 

60 

39 

52 

55 

60 

44 

36 

38 

32 

46 

46 

60 

65 

67 

70 

72 

72 

63 

40 

47 

61 

63 

68 

73 

72 

55.3 

MIN 

39 

39 

45 

48 

30 

31 

34 

21 

21 

39 

37 

33 

33 

21 

21 

28 

23 

24 

32 

33 

33 

36 

40 

33 

23 

23 

27 

36 

37 

46 

50 

32.6 

MONTGOMERY   HB  AP 

MAX 

47 

50 

62 

66 

40 

55 

46 

49 

48 

60 

43 

37 

38 

31 

45 

48 

55 

61 

66 

67 

70 

71 

62 

41 

4P 

66 

60 

63 

73 

73 

71 

54,9 

MIN 

42 

44 

46 

35 

32 

40 

27 

25 

37 

42 

37 

34 

28 

24 

30 

30 

24 

29 

33 

33 

39 

39 

41 

31 

28 

28 

34 

33 

43 

45 

56 

35,1 

SELMA 

MAX 

50 

52 

63 

61 

56 

59 

58 

50 

60 

51 

49 

43 

36 

35 

47 

49 

57 

62 

66 

69 

74 

73 

71 

56 

49 

60 

62 

63 

74 

74 

72 

67,8 

r 

40 

42 

48 

46 

31 

34 

36 

21 

41 

42 

39 

35 

32 

23 

30 

30 

28 

32 

34 

35 

39 

43 

53 

34 

29 

31 

35 

34 

44 

47 

51 

36,7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  6  - 


ContinuMi 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


ALABAMA 
JANUAAY 


3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  [ 

24 

25 

26  i 

1 

27 

28 

29 

30| 

31 

Avo> 

TU5KE0EE  3  S 

MAX 

SI 

51 

57 

56 

«3 

S2 

51 

48 

46 

55 

52 

36 

41 

32 

43 

50 

59 

63 

64 

69 

71 

Tl 

63 

47 

47 

59 

62 

65 

73 

73 

70 

55.6 

MIN 

A<| 

44 

43 

34 

29 

35 

35 

24 

34 

40 

34 

32 

3U 

21 

27 

22 

20 

27 

29 

26 

33 

34 

47 

34 

25 

21 

29 

26 

40 

41 

54 

32,7 

UNION  SPRINdS 

MAX 

49 

50 

65 

58 

44 

55 

45 

49 

45 

68 

40 

35 

43 

32 

42 

48 

58 

62 

67 

69 

70 

74 

65 

37 

47 

58 

62 

68 

73 

73 

55.1 

MIN 

36 

30 

30 

29 

25 

36 

22 

24 

28 

25 

27 

32 

33 

35 

34 

34 

34 

26 

25 

31 

36 

46 

47 

48 

32,4 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA    1  NtN 

MAX 

64 

49 

54 

70 

66 

61 

61 

44 

51 

55 

68 

60 

57 

43 

39 

47 

49 

58 

64 

68 

66 

71 

72 

67 

60 

54 

59 

64 

68 

75 

72 

59,9 

HIN 

A5 

43 

49 

53 

33 

32 

39 

27 

28 

43 

40 

34 

34 

23 

23 

21 

19 

19 

19 

27 

27 

31 

33 

35 

23 

22 

23 

28 

28 

33 

45 

31,6 

ATMQBE    t  SW 

MAX 

67 

56 

75 

73 

51 

71 

69 

53 

56 

66 

64 

45 

45 

44 

52 

51 

61 

67 

70 

69 

72 

72 

70 

65 

51 

61 

64 

70 

75 

73 

73 

62.6 

M|N 

*t  I 

44 

55 

50 

35 

36 

36 

27 

47 

53 

36 

36 

34 

23 

28 

26 

22 

26 

32 

3 1 

35 

36 

51 

33 

23 

26 

30 

33 

37 

46 

50 

36,1 

BEATRICE  1  E 

MAX 

62 

55 

55 

70 

57 

74 

59 

42 

55 

62 

64 

44 

38 

41 

42 

49 

49 

62 

67 

69 

68 

75 

74 

67 

41 

51 

64 

66 

69 

74 

76 

59,4 

MIN 

A3 

4  1 

41 

43 

33 

33 

31 

23 

23 

45 

39 

35 

34 

23 

24 

24 

21 

22 

29 

28 

29 

34 

37 

33 

23 

23 

25 

31 

33 

39 

38 

31,6 

BRANTLEV 

MAX 

59 

55 

70 

60 

45 

59 

45 

54 

55 

72 

45 

38 

47 

33 

47 

50 

62 

67 

66 

74 

75 

75 

66 

39 

50 

56 

59 

69 

76 

74 

58,0 

MIN 

34 

41 

49 

33 

30 

37 

25 

29 

43 

40 

33 

34 

22 

22 

20 

18 

2 1 

28 

25 

31 

32 

42 

35 

24 

21 

26 

28 

34 

41 

46 

31,5 

tJREwTON  3  SS6 

MAX 

66 

57 

74 

70 

47 

71 

68 

54 

56 

68 

50 

46 

45 

41 

53 

51 

63 

68 

71 

71 

75 

72 

65 

59 

53 

63 

66 

73 

77 

76 

74 

62.7 

MIN 

45 

55 

46 

3 1 

30 

38 

27 

47 

50 

40 

36 

35 

23 

26 

2  1 

1  8 

20 

27 

27 

30 

30 

45 

35 

22 

21 

25 

27 

34 

44 

49 

33,8 

CAMDEN  3  Nw 

MAX 

49 

53 

70 

66 

43 

63 

59 

53 

58 

61 

47 

43 

40 

38 

45 

47 

58 

65 

67 

67 

71 

72 

63 

56 

49 

62 

64 

70 

73 

73 

74 

58,7 

MIN 

36 

39 

47 

40 

30 

35 

30 

20 

39 

44 

36 

33 

35 

20 

25 

27 

20 

25 

28 

30 

34 

36 

49 

30 

24 

24 

30 

32 

41 

46 

54 

3i,5 

CMATOM  3  N 

MAX 

51 

55 

72 

68 

45 

72 

69 

50 

58 

62 

43 

43 

42 

36 

50 

50 

61 

67 

69 

75 

67 

67 

55 

53 

64 

67 

70 

75 

76 

75 

60,5 

MIN 

37 

41 

51 

43 

33 

34 

31 

21 

45 

40 

36 

38 

30 

24 

22 

26 

25 

30 

35 

34 

40 

40 

52 

39 

25 

30 

34 

36 

45 

47 

44 

35,7 

CLAYTON 

MAX 

60 

50 

50 

65 

57 

41 

52 

42 

49 

49 

70 

39 

35 

46 

» 

45 

50 

54 

64 

67 

68 

70 

75 

67 

34 

46 

58 

64 

70 

74 

74 

55,4 

MIN 

39 

40 

45 

48 

30 

30 

31 

25 

27 

36 

37 

30 

30 

22 

21 

27 

29 

31 

34 

40 

42 

49 

61 

33 

27 

28 

33 

35 

41 

52 

55 

35,4 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

55 

54 

72 

69 

48 

63 

60 

53 

56 

70 

48 

38 

51 

34 

55 

59 

65 

70 

68 

72 

72 

70 

48 

51 

58 

64 

69 

74 

73 

73 

60,1 

MIN 

48 

50 

52 

40 

36 

40 

32 

32 

45 

47 

37 

36 

29 

28 

29 

30 

31 

33 

43 

40 

44 

48 

48 

36 

32 

30 

34 

38 

46 

49 

56 

39.3 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

62 

50 

53 

71 

65 

44 

59 

46 

51 

53 

70 

44 

36 

46 

32 

46 

52 

60 

65 

68 

67 

72 

73 

69 

35 

48 

59 

62 

69 

75 

73 

57,3 

MIN 

4  7 

45 

48 

5 1 

33 

33 

40 

28 

28 

42 

41 

32 

34 

22 

23 

26 

26 

29 

34 

42 

43 

46 

50 

35 

27 

28 

29 

34 

40 

45 

49 

36,5 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

60 

50 

50 

67 

59 

42 

56 

47 

50 

61 

45 

34 

47 

36 

45 

53 

60 

66 

69 

70 

74 

73 

68 

38 

49 

59 

64 

71 

74 

74 

56,7 

MIN 

45 

43 

47 

48 

32 

33 

39 

26 

36 

38 

37 

32 

31 

22 

25 

26 

20 

22 

30 

26 

29 

34 

43 

37 

29 

21 

29 

26 

34 

39 

47 

33,  1 

EVEROREEN 

MAX 

40 

44 

34 

49 

49 

62 

67 

71 

75 

73 

65 

38 

52 

64 

65 

71 

75 

73 

MIN 

35 

24 

24 

26 

24 

25 

33 

33 

37 

40 

34 

25 

26 

28 

32 

34 

41 

51 

FRISCO  CITY 

MAX 

65 

55 

55 

72 

58 

43 

63 

42 

53 

62 

63 

44 

36 

42 

35 

60 

48 

63 

67 

70 

70 

74 

72 

64 

40 

50 

62 

65 

70 

74 

74 

58.2 

MIN 

39 

42 

45 

55 

32 

32 

35 

23 

23 

46 

38 

35 

34 

21 

22 

25 

25 

27 

34 

38 

39 

40 

48 

32 

24 

25 

31 

37 

41 

45 

52 

35,0 

GENEVA 

MAX 

63 

52 

55 

72 

66 

44 

65 

47 

52 

60 

69 

47 

36 

46 

36 

50 

57 

63 

68 

67 

69 

72 

69 

39 

49 

56 

62 

66 

74 

73 

58,3 

MIN 

46 

47 

50 

55 

35 

35 

42 

30 

31 

45 

44 

34 

35 

25 

25 

26 

24 

25 

27 

32 

33 

37 

37 

36 

27 

24 

25 

30 

41 

41 

43 

35,2 

OILBERTOwN 

MAX 

49 

52 

72 

66 

45 

72 

66 

49 

55 

55 

44 

44 

40 

37 

50 

50 

58 

65 

68 

66 

73 

70 

67 

45 

53 

64 

65 

71 

74 

76 

72 

59.2 

MIN 

38 

40 

51 

44 

33 

37 

30 

22 

42 

41 

37 

37 

32 

25 

27 

25 

20 

23 

27 

26 

31 

34 

41 

30 

21 

24 

29 

30 

38 

41 

53 

33,3 

GREENVILLE 

MAX 

59 

53 

66 

66 

55 

57 

55 

52 

53 

51 

68 

49 

42 

42 

46 

61 

59 

69 

65 

67 

70 

74 

74 

50 

62 

61 

62 

70 

75 

73 

74 

60,1 

MIN 

38 

40 

47 

42 

29 

33 

34 

22 

38 

42 

36 

31 

30 

20 

24 

26 

25 

29 

36 

34 

39 

39 

48 

30 

33 

25 

31 

33 

40 

46 

54 

34,6 

HEADLAND 

MAX 

63 

51 

52 

72 

67 

46 

59 

46 

51 

66 

70 

42 

36 

48 

33 

45 

53 

59 

66 

70 

68 

72 

75 

69 

50 

48 

48 

63 

71 

75 

75 

58,4 

MIN 

46 

45 

48 

50 

33 

33 

^2 

26 

28 

41 

41 

33 

33 

24 

25 

26 

26 

27 

29 

36 

38 

41 

49 

36 

36 

31 

36 

30 

35 

45 

48 

36,  I 

MIGHLANO  HOME 

MAX 

57 

56 

52 

65 

57 

40 

55 

41 

52 

52 

68 

42 

36 

42 

30 

44 

46 

59 

64 

67 

68 

72 

74 

61 

36 

46 

59 

63 

69 

73 

73 

55,4 

MIN 

42 

40 

47 

49 

30 

31 

36 

23 

24 

38 

39 

31 

32 

21 

22 

26 

28 

30 

33 

41 

42 

45 

50 

33 

23 

24 

29 

35 

39 

47 

48 

34,8 

OZARK    6  NNW 

MAX 

61 

54 

67 

66 

46 

55 

57 

50 

65 

70 

63 

40 

45 

37 

46 

52 

60 

65 

69 

70 

72 

74 

66 

63 

46 

59 

69 

72 

74 

73 

72 

60,7 

MIN 

40 

42 

45 

43 

30 

33 

35 

24 

36 

40 

37 

29 

30 

20 

21 

26 

28 

31 

42 

42 

41 

49 

47 

32 

25 

26 

30 

34 

36 

50 

53 

35,5 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

51 

51 

46 

65 

64 

40 

50 

42 

46 

40 

48 

36 

33 

40 

30 

43 

51 

56 

62 

66 

!? 

72 

72 

64 

37 

46 

54 

60 

66 

73 

71 

53,1 

MIN 

40 

40 

43 

45 

29 

29 

37 

24 

26 

33 

36 

30 

29 

23 

21 

26 

27 

29 

36 

40 

41 

42 

48 

35 

28 

26 

28 

33 

39 

47 

49 

34,1 

THOMASVILLE 

MAX 

52 

45 

44 

66 

67 

68 

67 

38 

51 

60 

59 

42 

36 

39 

39 

47 

47 

67 

63 

67 

65 

71 

70 

70 

41 

49 

61 

64 

68 

72 

72 

57,1 

MIN 

39 

37 

38 

40 

31 

31 

31 

20 

2  1 

35 

37 

35 

33 

2  I 

24 

28 

26 

26 

31 

35 

35 

40 

42 

30 

24 

24 

30 

37 

44 

44 

50 

32.9 

TROY 

MAX 

53 

52 

65 

64 

53 

53 

56 

52 

48 

70 

63 

39 

43 

30 

46 

49 

60 

66 

69 

68 

72 

74 

66 

51 

48 

59 

62 

71 

73 

73 

74 

68.4 

M  I N 

41 

41 

47 

41 

31 

35 

3« 

26 

39 

42 

37 

30 

30 

21 

25 

25 

26 

37 

41 

38 

41 

44 

50 

34 

25 

28 

36 

41 

46 

49 

55 

36,7 

WHATLEY 

MAX 

45 

53 

70 

55 

46 

69 

62 

50 

59 

65 

55 

43 

39 

35 

50 

56 

66 

66 

73 

68 

74 

71 

66 

58 

52 

66 

66 

69 

74 

75 

72 

60,4 

•            •  » 

MIN 

37 

41 

50 

42 

31 

34 

31 

20 

44 

49 

35 

34 

32 

21 

26 

22 

16 

22 

31 

22 

31 

32 

46 

30 

21 

23 

27 

28 

36 

41 

49 

32,5 

GULF  OB 

BAY  flNETTE 

MAX 

55 

58 

75 

69 

47 

73 

67 

53 

58 

65 

45 

45 

46 

39 

52 

50 

64 

70 

71 

71 

75 

70 

68 

67 

52 

64 

67 

72 

75 

71 

71 

61,6 

MIN 

41 

45 

55 

45 

35 

38 

34 

27 

48 

44 

38 

38 

31 

24 

28 

39 

26 

35 

41 

42 

45 

44 

65 

34 

26 

32 

37 

40 

44 

63 

55 

39,4 

COOEN 

MAX 

64 

61 

73 

70 

54 

75 

70 

57 

58 

64 

57 

52 

49 

44 

56 

55 

63 

67 

73 

70 

69 

72 

65 

60 

54 

63 

67 

73 

74 

68 

72 

63.6 

MIN 

44 

45 

57 

49 

38 

43 

39 

3 1 

48 

46 

39 

41 

33 

22 

28 

30 

27 

34 

41 

40 

36 

40 

56 

34 

26 

30 

35 

41 

43 

53 

54 

39,5 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

61 

60 

75 

68 

58 

75 

67 

50 

60 

67 

47 

46 

46 

43 

53 

50 

60 

66 

71 

69 

71 

70 

68 

59 

64 

62 

66 

71 

74 

79 

68 

62,4 

MIN 

43 

46 

56 

47 

37 

40 

39 

28 

49 

46 

39 

39 

35 

25 

32 

29 

29 

36 

44 

42 

39 

43 

57 

33 

26 

31 

36 

42 

46 

54 

55 

40,2 

FORT  MORGAN 

MAX 

64 

58 

70 

65 

52 

71 

65 

50 

65 

66 

51 

48 

46 

44 

54 

49 

52 

65 

64 

66 

65 

64 

65 

59 

50 

59 

63 

65 

67 

66 

65 

59,7 

HIN 

44 

46 

53 

51 

40 

45 

40 

33 

48 

50 

41 

41 

35 

27 

38 

36 

38 

45 

46 

46 

45 

43 

56 

35 

35 

40 

45 

48 

52 

52 

54 

43,5 

MOBILE  •«  AIRPORT 

MAX 

49 

56 

73 

66 

52 

73 

54 

51 

63 

68 

47 

46 

46 

41 

54 

62 

62 

67 

71 

70 

71 

69 

71 

47 

56 

62 

66 

70 

74 

70 

70 

61,0 

M|N 

44 

46 

56 

42 

39 

42 

32 

30 

51 

41 

40 

42 

29 

24 

29 

31 

29 

36 

42 

42 

40 

44 

40 

31 

28 

34 

39 

42 

45 

57 

56 

39,5 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

67 

65 

62 

75 

71 

60 

75 

60 

52 

67 

58 

49 

45 

46 

38 

55 

56 

62 

67 

73 

71 

72 

73 

68 

45 

53 

64 

65 

72 

76 

75 

62.5 

HIN 

46 

42 

53 

56 

35 

35 

40 

29 

29 

49 

39 

37 

34 

23 

26 

27 

26 

27 

35 

40 

36 

39 

45 

35 

25 

28 

34 

37 

42 

46 

53 

37,1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

JANUARY  1968 


Day  of  month 


13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

. 

1 

. 

_ 

T 

T 

T 

.2 

1.8 

2 

A. 3 

1.3 

.5 

Ul 

2.4 

T  , 

3I  1 

T 

.2 

.2 

2  •  t 

1.9 

1 

3  1 

.5 

i 

< 

3  1 

T 

; 

< 

5  1 

1.0 

2 

3 

1.0 

: 

1 

T 

T 

3.C 

T 

T 

3 

1 

T 

l.i 

1.0 

T 

2 

3 

1 

3.0 

.5 

T 

~ 

1 

'3 

2 

T 

1.0 

T 

T 

T 

1.0 

T 

I 

_ 

_ 

- 
- 

i 

1*0 

1.0 

1.5 

I 

2 

'1 

.6 

1.5 

T 

2 

T 

T 

1.5 

1.3 

1.6 

1.8 

.3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

.S 

1 

T 

T 

1 .0 

T 

1 

1.0 

1.5 

1.5 

5 

3 

»  3 

•  3 

T 

*l 

2 

T 

•  2 

.3 

.5 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

r! 

T 

T 

T  j 

NORTHERN  VALLEY  01 
ATHENS  2 

BELLE  MINA  2  N 

OECATUR 

FALKVILLE  1  N 

Florence 

hjntsville  wb  ap 

MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

•      ft  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  5SW 
BIRMINGHAM  WB  AP 

BRIDGEPORT  2  w 

&UNTERSVILLE 

ONEONTA 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

SCOTTSBORO 

VALLEY  HEAD 

UPPER  PLAINS  03 
ALICEVILLE 

BANKhEAD   LOCK    AND  DAM 

CENTREVILLE 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

FAYETTE 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 

JASPER  N 

PRATTVILLE 

TMORSBY  EXP  STATION 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 

SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND' 

SNOWFALL 
SN  ON  GND' 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND' 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDj 

SNOWFALL  ! 
SN  ON  GNDl 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND' 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDi 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 

SN  ON  GNI^ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GNDj 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND: 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  \ 
SN  ON  GNDj 


SNOWFALL 
SN  ON  GNOi 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


StaHon 


TUSCALOOSA  FAA  AP 
VERNON 

EASTERN  VALLET  0* 
ANNISTON  FAA  AP 

CALERA  2  Sm 

CENTRE  5  Sh 

CHILOERSeuRG  «TR  PLANT 
&ADSOEN  GAS  PLANT 
PELL  CITY  I  NNE 
STLACAUGA  4  ne 
TALLADEGA 

•      ft  • 

PIEOMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN   3  SM 

CAMP   HILL   2  NW 

HEFLIN 

OPELIKA 

ROCKFORO  2  HUM 

ft      *  • 

PRAIRIE  06 

GAINESVILLE 
GREENSBORO 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MINTER  3  Nw 
MONTGOMERY  MB  AP 

SELMA 

TUS<E6EE  3  S 

COASTAL  PLAIN  07 
CAMDEN  3  Nk 

ChATOM  3  N 

DOTMAN   FAA  AIRPORT 

ENTERPRISE  3  NN 

FRISCO  CITY 

GILBERTDWN 

GREENVILLE 

HIGHLAND  HOME 

OZARK    6  NNW 

THOMASVILLE 


ALABAMA 

JANUARY  1968 


D*7  olmonlh 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GHO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIVi 

SNOWFALL 

SN  ON  GNDj 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 


SNOWFALL 

SN  ON  SND' 


SNOWFALL 
SN  ON  SND! 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 

SN  ON  GNDl 


SNOWFALL 

SN  ON  GNOi 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


li6{  2.0 
2 


1.2   1.5  1.5 

I       2  2 


.5  1.0 

1  1 

T       T       .3  T 


25  I  26 


T  I 
T  I 
1.5 


1.1     .S  .5 

1       2  2 


T 

T  I  T 
T 

T  T 
T 

T  T 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Contipued  JtNuanY  1968 


Slalion 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

GULF  08 

MOBILE  "B  4IRP0RT 

SNOWFALL 
SN  ON  QND 
WTK  EQOIV 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

"3  ^  til 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 

H  < 

•      •  » 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MAUTIN  DAM 

EVAP 
MIND 

.00 

75 

•  05 

l9 

.00 
15 

.06 

68 

.12 

116 

.02 

37 

.09 

127 

.08 

95 

.03 

36 

36 

.10 

33 

.02 

42 

.01 

24 

•  00 

29 

.05 

34 

* 

76 

.08 

2« 

.07 

27 

.05 

33 

.16 

31 

28 

.03 

16 

.03 

12 

.07 

86 

» 

59 

.15 

26 

.04 

23 

.04 

22 

.07 

19 

.06 

18 

.04 

20 

1.57B 

1314 

•        •  • 

PRAIRIE 

06 

DEHOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EUAP 
MIND 
MAX 
MIN 

66 
45 
*l 

II 

♦2 
*2 
*0 

« 

11 
♦9 
<tZ 

.05 

*5 
»8 

136 

.02 
64 
52 
35 

112 

4R 
35 

142 

.16 

96 
44 
32 

81 
45 
38 

.08 

74 
48 
39 

.05 

73 
42 
37 

.02 

62 
40 
36 

• 

113 

* 

61 

* 

54 

* 

19 

.15 

16 
54 
31 

.08 

21 
63 
35 

.07 

2 
64 
35 

.04 

0 
64 
36 

.10 

0 
67 
41 

4 
59 
45 

140 
67 
36 

« 

109 

* 

17 

.39 

29 
56 
33 

.07 

50 
66 
39 

.07 

17 
67 
42 

.06 

9 
67 
42 

.03 

16 
65 
51 

1.686 
1704 
54.9 
36.2 

6ULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

MAX 

MIN 

56 
51 

.01 

56 
*6 

.05 

.09 

.10 

72 
40 

.05 

69 
40 

.12 

66 
45 

.07 

46 

35 

52 
45 

.07 

.04 

62 

40 

.02 

48 

40 

.08 

52 
36 

.07 

50 
30 

.06 

56 
33 

.05 

57 
33 

.06 

61 

38 

.06 

6p 
38 

.10 

70 
42 

.06 

62 
42 

.09 

70 
40 

.04 

68 
45 

.08 

6p 
58 

.13 

62 
38 

.08 

52 
33 

.08 

61 
38 

.06 

65 
40 

.10 

68 
43 

.03 

73 
46 

.06 

71 

58 

.04 

70 
60 

2.UB 

61.9 

42.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


'  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I 014S  02 

I  01  78'  Oi 


0J9*  ' 
040T  I 
0422  ' 


MENRV 

MILCOX 

MARSHALL 

lALLAPOO&A 

COVlhCTON 
CALHOUN 


ST.  CLAIA 
.  LlM£STONC 
'  CSCAMSIA 
>  LEC 
)  AUTAUGA 
I  TUiCALOOSA 
I  BALDWIN 
'  MONROt 
I  LlMtSTONE 


02]  JEFF£fiiON 


'  ESCAMeiA 
<  02  JACKSON 

i  TUSCALOOSA 


l>2Jl  oil 


CMtHOKEE 


-ft'  07' 


>MlN&TOh 
;  16l5i  04,  TALLADEGA 
1620l  04,  TALLADEGA 
169J! OT  MONRO£ 
1  »694|  C),  LHILIOK 

17251  07'  BAffBOtrH 
I  iaoil  08  HOdlLt 
18C7I  0?!  GENEVA 
1*19'  01;  COLBERT 
I  18*91  021  OE  KALd 
(  lefril  07  hOuSIOH 
; 194jl 03  TALKER 

I9T4I  07'  RUSStLL 
j  20T9  06  :>UMTtR 

'  0^  TALLAPOOSA 


212*  OS 


TALLAPOOSA 


7  07  HOUSTON 
i  03  WINSTON 
J  2977  07  CuFFEt 

26J2  Oi  TUSCALOOSA 
267^;  07  COFFEE 

07,  aARaouR 

27%8<  0T|  CONECJH 
2811'  08:  BALDWIN 
^8>2l  07'  COVINGTON 
28*0;  01  MORGAN 
2883  Oi\  FA»£TTE 
I  2971  Oil  LAUOEflPALE 
I  3024j  36  LOWNOES 

30JS  08  SALDolN 
304}  02  OE  KAL& 
310S  07  HONROE 
il»l  04  ETOWAH 
>tS*  0*  ETOWAH 
3160  06  SUMTER 
3200  02  CULLMAN 
32SS  07  GENEVA 
'  3271  07  BUTLER 
3308' 07  CHOCIAW 


3S59  ■ 
iSTl  ( 
3578  I 


CLEfiuRNE 
FfiANkLIN 
MADISON 
'  CLARKE 
•  CALHOUN 
I  WALKER 
ELMORE 
'  COFFEE 


31  39 
34  1) 
92  14 

14  14 

12  99 
33  OT 
31  19 
3)  35 


33  22 

32  39 

33  3* 


32  02 

32  SO 

33  54 


•  T  U 
87  2* 
06  10 
85  *2 
SB  07 
66  10 
85  51 

•  T  13 

65  50 

66  20 
S6  59 
87  31 
65  31 


»  12  5T 

87  08 

22 

7 

t  7A 

>  31  30 

«B  15 

26 

5 

1  3)  17 

86  22 

48 

6A 

r  3J  17 

86  20 

41 

5 

'  5P 

31  32 

87  Jl 

18 

7A 

j 

r  32  51 

*1  '* 

f  31  53 

85  20 

59 

8 

«A 

1 

30  2  3 

88  13 

5 

31  11 

•5  56 

25 

6A 

1 

34  44 

87  50 

47( 

3*  15 

85  52 

73* 

TA 

1  *:  31  17 

6! 

TA 

1 

87  11 

33* 

?* 

32  09 

65  0* 

211 

T* 

I 

32  26 

213 

TA 

11 

32  49 

'    85  45 

760 

7A 

11 

32  50 

65  46 

730 

13 

33  04 

88  IT 

207 

6A 

13 

32  2] 

87  39 

225 

7* 

12 

34  35 

86  56 

580 

aA 

6A 

11 

33  26 

85  42 

1030 

7A 

13 

32  31 

67  50 

100 

6A 

31  19 

85  27 

371 

MIO 

5 

31  10 

85  21 

3*  IC 

67  2* 

80( 

7A 

7A 

3)  25 

86  04 

13 

33  15 

87  48 

25J 

7A 

1  5 

31  20 

85  53 

7A 

7A 

31  59 

85  06 

6A 

8A 

31  26 

86  56 

22( 

T* 

7A 

30  13 

87  51 

23 

5P 

5P 

31  06 

86  31 

232 

9A 

12 

3*  22 

86  54 

630 

7A 

7A 

13 

33  41 

87  *9 

365 

12 

3*  *6 

87  41 

578 

SP 

5P 

31  59 

66  35 

503 

7A 

i 

30  14 

86  01 

10 

6P 

6P 

3*  27 

85  43 

934 

OA 

31  26 

87  2* 

410 

6A 

7 

66  00 

570 

7 

1*  01 

86  00 

565 

eA 

12  49 

68  09 

130 

7A 

7A 

2 

34  01 

86  45 

500 

8A 

5 

31  02 

85  51 

107 

TA 

7A 

31  38 

66  ** 

265 

TA 

13 

31  53 

86  20 

120 

6P 

6P 

2 

33  39 

67  13 

300 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

ti 

31  50 

86  38 

5P 

8A 

9 

JO  17 

67  41 

8 

7A 

12 

34  20 

06  19 

4P 

12 

34  22 

66  17 

605 

2 

14  14 

67  37 

910 

6A 

6A 

14  06 

87  59 

516 

TA 

7A 

1 

32  11 

86  36 

160 

SA 

8A 

5 

31  21 

85  20 

370 

7A 

7A 

11 

3J  39 

85  36 

650 

•A 

6 

31  S7 

86  19 

594 

TA 

33  32 

85  24 

1175 

OA 

13 

34  20 

67  56 

645 

7A 

12 

34  42 

86  35 

600 

MIO 

HID 

13 

31  31 

67  53 

210 

7A 

33  48  1 

85  *6 

690 

7A 

2 

13  5* 

87  16 

525 

6P 

32   17  I 

86  15 

290 

6A 

10 

31    14  ' 

86  11 

270 

7A 

REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
JANUARY  1966 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Sei-vlces  Administration  State  Climatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-.     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  PAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation'*  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .     Slax  and  min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


APR 


^5  1968 


ALABAMA 

iBRUARY  1968 
No.  2 


Temperoture 

try  

Precipitation 

Slolion 

•  1 

s- 
<  1 

1 1 
<  S 

O 
< 

e  ^ 
c  z 
a  E 
a  ^ 

X 

1 

J 
t 

o 

5. 
a 
« 

o 

No.  of  Doyi 

« 

f  i 

Ji- 

0 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

a  1 

M  6 
i  0 

a 

1 
o 

1 
o 

1 .00  Of  Moro 

°J 
*  ■* 

°  i 

°  i 

o  - 

o 

•  mm 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

A7,2M 

23. 8M 

35. 5M 

69 

1 

1 1 

12 

847 

0 

2 

27 

0 

0 

Belle  mina  2  n 

<>8.0M 

25. 9M 

37. OM 

62 

6 

12 

22 

808 

0 

0 

26 

0 

1.32 

.43 

2 

3.5 

1 

29 

4 

0 

0 

OECATUR 

46.9 

25.0 

36.0 

-10.1 

69 

1 

14 

22. 

836 

0 

1 

27 

0 

0 

.79 

-  4,65 

.49 

2 

3.0 

1 

29* 

4 

0 

0 

FALKVILLE   1  N 

47.2 

22.8 

35,0 

69 

1 

12 

14« 

863 

0 

1 

27 

0 

1 .49 

.87 

29 

2,5 

29 

3 

0 

Florence 

49.7 

24.8 

37,3 

68 

' 

10 

22 

797 

0 

0 

26 

0 

1.43 

.49 

28 

3,5 

0 

4 

0 

0 

HuNTSVILLE  AP 

44.9 

24.3 

34,6 

-10.5 

62 

I 

10 

22 

876 

0 

1 

26 

0 

1.14 

-  4,06 

.52 

28 

2,7 

T 

29. 

3 

1 

0 

MAOISON 

47. S 

24.9 

36.2 

-  8.5 

66 

1 

10 

22 

828 

1.18 

-  4,30 

.43 

2 

7.5 

3 

26 

3 

0 

0 

MOULTON  2 

48.1 

25.0 

36.6 

67 

1 

13 

22* 

818 

0 

0 

26 

0 

1,48 

.53 

2 

2.6 

T 

29* 

4 

1 

Q 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

45,8 

26.1 

36.0 

69 

I 

14 

22* 

835 

0 

1 

28 

0 

1,06 

.72 

28 

3.5 

1 

29 

2 

1 

0 

NEW   MARKET  2 

46.9 

22.7 

34.8 

68 

10 

12 

866 

0 

1 

27 

0 

,92 

.28 

29 

2.0 

2 

29 

4 

0 

0 

RED  BAV 

47.4 

26,8 

37.  1 

65 

6* 

13 

22 

804 

0 

1 

25 

0 

.72 

29 

1.8 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

45.3 

22.8 

34,1 

61 

13 

23* 

692 

0 

1 

28 

0 

1.52 

.73 

28 

T 

2e« 

3 

1 

0 

RUSSELLVILLE  2 

43. 9M 

17. 7M 

30, 8M 

6 

12 

979 

0 

1 

27 

0 

1.3 

1 

29 

Q 

WATERLOO 

46.9 

21.1 

34.0 

61 

1 

6 

12 

691 

0 

0 

27 

0 

D 

2,85 

4.5 

0 

DIVISION 

35.4 

-  9.8 

1.38 

-  4,14 

3.2 

m       m  m 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVlLLE   2  SE 

46.5 

26.7 

36.6 

-  7.8 

64 

1 

1  4 

22 

814 

0 

0 

24 

0 

0 

.62 

-  4,63 

0  .45 

29 

4.5 

3 

29 

3 

0 

0 

BESSEMER  3  SS«i 

50.7 

27.7 

39.2 

64 

20 

13 

12 

741 

0 

0 

25 

0 

1.59 

1.00 

29 

1.0 

1 

22 

3 

1 

1 

BIRMINGHAM   f^B   AP  R 

49.8 

27.6 

38.7 

-10.0 

66 

20 

16 

22. 

755 

0 

0 

25 

0 

1,20 

-  4,08 

.73 

28 

.7 

T 

29* 

3 

1 

0 

BRIDGEPORT  2  fi 

49.8 

22,8 

36.3 

67 

1 

7 

12 

623 

0 

0 

26 

0 

1.19 

-  4,44 

.69 

2 

0 

2 

1 

0 

GUNTERSVILLE 

50.2 

27,1 

38.7 

70 

' 

14 

12 

756 

0 

0 

26 

0 

1.34 

.67 

29 

3.7 

4 

29 

4 

1 

0 

OnEONTA 

48,7 

24,8 

36.8 

72 

1 

13 

12 

815 

0 

0 

27 

0 

1.00 

.60 

29 

3.5 

3 

29 

2 

1 

0 

SAINT  BERNARD 

47,6 

25,6 

36.6 

-  8.3 

69 

1 

12 

12 

816 

0 

1 

26 

0 

1  .19 

-  4,62 

.50 

29 

2.0 

2 

29 

4 

1 

0 

SAND  HT  SU8STA  AU 

47,4 

25,4 

36,4 

69 

1 

12 

12 

825 

0 

0 

27 

0 

1  .06 

.71 

29 

4.5 

3 

1 

0 

SCOTTSBORO 

48,7 

23,8 

36,3 

-  9.2 

73 

J 

12 

12 

827 

0 

1 

27 

0 

1.12 

-  4.81 

.69 

29 

1.5 

0 

2 

1 

0 

VALLEY  HEAD 

44,2 

18,9 

31,6 

-12.6 

6 

22 

963 

0 

3 

27 

0 

1.30 

-  4.26 

.72 

6.8 

5 

29 

3 

1 

0 

DIVISION 

36,7 

-  9.2 

1.16 

-  4.45 

3.1 

UPPER  Pi  AINS  03 

AlICEVILLE 

50,7 

29.7 

40.2 

68 

2 

16 

22. 

716 

0 

0 

23 

0 

2  00 

0 

Bankhead  lock  and  OAM 

51.1 

27.8 

39,5 

66 

2 

13 

22 

733 

0 

0 

23 

0 

1.56 

1.08 

29 

.5 

1 

22 

3 

1 

1 

CENTREVILLE 

53.2 

26.8 

40.0 

-  9.4 

68 

I 

14 

12 

718 

0 

0 

25 

0 

1.80 

-  3.70 

1.26 

29 

1.0 

22 

3 

1 

1 

CLANTON 

51  .2 

28.9 

40.  1 

-  8.7 

68 

1 

16 

12 

716 

0 

0 

23 

0 

D 

1.77 

-  3.46 

1.02 

29 

1.0 

1 

22 

4 

1 

1 

DOUBLE  SPRI«<6S 

48.0 

24.  1 

36.  1 

1 

1 1 

12 

631 

0 

2 

26 

0 

1.5C 

,80 

29 

3.0 

0 

1 

0 

Fayette 

51  .OM 

28. OM 

39. SM 

67 

1 

14 

12 

718 

0 

0 

24 

0 

2.00 

1.25 

29 

2.0 

2 

29 

3 

2 

1 

H4LEYVILLE 

47,1 

24.5 

35.8 

65 

2 

12 

13. 

840 

0 

1 

27 

0 

1.04 

2 

4.0 

4 

29 

2 

2 

1 

HAMILTON  3  S 

49,2 

21.4 

35,3 

67 

2 

8 

12 

854 

0 

0 

26 

0 

1.93 

.98 

1.1 

1 

29 

3 

2 

0 

JASPER  <.  N 

50.5 

25.9 

36.2 

67 

20 

10 

12 

769 

0 

0 

25 

0 

1.77 

.78 

29 

2.0 

0 

4 

1 

0 

PRATTV I LLE 

54.  1 

29.0 

41,6 

-  9.5 

68 

1 

17 

12 

674 

0 

0 

21 

0 

2.70 

-  2.08 

.98 

23 

5 

2 

0 

TuORSBY  EXP  STATION 

51.6 

30.3 

41,0 

65 

1 

15 

22 

691 

0 

0 

21 

0 

1.83 

.68 

29 

1.3 

0 

6 

I 

0 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

50.7 

29.4 

40,  1 

68 

I 

17 

22 

717 

0 

0 

24 

0 

1.66 

1  .02 

26 

1.7 

0 

4 

1 

1 

TUSCALOOSA  OLIVER  OAM 

51.5 

27.8 

39,7 

-  9.6 

68 

2 

14 

22 

726 

0 

0 

24 

0 

1,68 

-  3.64 

1.09 

29 

.3 

0 

3 

1 

1 

VERNON 

52.4 

25,6 

39,0 

68 

1 

10 

12 

746 

0 

0 

25 

0 

2,11 

.80 

29 

2.0 

T 

21 

4 

2 

0 

DIVISION 

39.0 

-  9.7 

.  3.54 

1.7 

•      •  * 

EASTERN  VALLEY  04 

AnNISTON   FAA  AP 

48.9 

27.4 

38,2 

64 

20 

15 

12 

770 

0 

0 

26 

0 

1,53 

.84 

28 

T 

T 

29 

4 

1 

0 

CALEHA  2  S« 

54,1 

26.9 

40,5 

66 

5 

11 

22. 

703 

0 

0 

24 

0 

CENTRE  5  S« 

49.8 

25.7 

37,8 

72 

1 

9 

22 

783 

0 

0 

27 

0 

1.57 

1.13 

29 

3.0 

3 

29 

2 

1 

I 

ChILDERSBURG  »tr  plant 

53,1 

27.4 

40,3 

12 

12 

708 

0 

0 

23 

0 

1,44 

.95 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

OAOSDEN  OAS  Plant 

48.9 

27.8 

38,4 

-  8,2 

64 

1 

13 

12 

768 

0 

0 

25 

0 

4.0 

4 

29 

PELL  CITY  I  NNE 

50,7 

24.2 

37.5 

68 

1 

12 

13* 

791 

0 

0 

25 

0 

1,56 

.95 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

SYLACAUGA  <•  NE 

50,6 

26.1 

38.4 

64 

1 

11 

22< 

764 

0 

0 

25 

0 

0 

1,76 

.98 

29 

2.0 

T 

23* 

5 

1 

0 

TALLADEGA 

52,1 

27.6 

39.9 

-  9,9 

64 

4 

12 

12 

722 

0 

0 

25 

0 

1.21 

-  4,15 

.75 

29 

.6 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

38.9 

-  8,7 

1.51 

-  3.93 

1.4 

PIEDMONT  Plateau  05 

Alexander  city  6  ne 

51  ,3M 

26.2m 

38. 8M 

72 

1 

10 

12 

747 

0 

0 

0 

.98 

29 

0 

1 

0 

ASHLAND 

50,1 

26.2 

38,2 

69 

1 

15 

22« 

771 

0 

0 

26 

0 

D 

1.36 

1.18 

29 

1.5 

1 

29 

3 

1 

1 

AUBURN  3  S« 

55.3 

28.0 

41,7 

-  8.6 

72 

1 

13 

12 

670 

0 

0 

24 

0 

2.35 

-  2,59 

1.07 

29 

1.3 

0 

6 

1 

1 

Camp  hIll  2  nw 

52.0 

25.7 

38.9 

69 

2. 

11 

12 

751 

0 

0 

26 

0 

2.37 

1.14 

29 

4.5 

5 

1 

1 

HEFLIN 

52.4 

22.4 

37,4 

72 

1 

10 

12 

793 

0 

0 

27 

0 

LAFAYE  TTE 

MARTIN  DAM 

54. 8M 

33. 3M 

44. IM 

21 

12 

601 

0 

0 

16 

0 

1.78 

-  3,04 

.90 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

OPEL IKA 

54.4 

26.5 

40,5 

74 

1 

15 

12 

706 

0 

0 

25 

0 

.3 

0 

ROCKFORD  2  NNW 

51.7 

28.2 

40,0 

67 

1 

14 

12 

717 

0 

0 

22 

0 

1.73 

.99 

29 

2.4 

1 

24. 

5 

1 

0 

ROCK  MILLS 

51.2 

23.5 

37.4 

70 

1 

11 

12 

793 

0 

0 

26 

0 

1,81 

1.03 

29 

3 

2 

1 

DIVISION 

39.7 

-10.1 

1,90 

-  3.14 

1.7 

Sm  R«l«r«nco  NoIm  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


CONTINUED   FEBRUARY  1968 


Terr 

peroture 

Precipitation 

Stotion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Deporture 
Fram  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

Dote 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth  1 

g 

o 
° 

0 

o 

.  1 0  or  More 

.50  or  More 

1. 00  or  More 

5  • 

o  -° 
o-  < 

0  t 

o  i 

"  - 

o  m 

tt       «  « 

PRAIRIE  06 

52.7 

30.9 

41.8 

71 

1 

18 

12 

666 

0 

0 

17 

0 

2,15 

.96 

29 

4.3 

4 

24 

3 

2 

0 

oemopolis  loc<  and  dam 

52.5 

29.9 

41.2 

70 

2 

20 

23 

661 

0 

0 

21 

0 

1.86 

-  3,12 

.93 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

GAI NESV I LL£ 

52.5 

29.3 

40,9 

68 

1 

16 

23» 

692 

0 

0 

21 

0 

1.72 

1.03 

29 

2.5 

2 

29 

2 

1 

1 

GREENSBORO 

55.2 

29.8 

42,5 

-  8,9 

70 

1 

1 7 

2  2 

645 

0 

20 

0 

1.35 

-  3,97 

2.0 

0 

0 

HAYNEVILLE 

53.8M 

26. 8M 

4 1  ,  3M 

73 

1 

1 7 

1  3 

680 

0 

0 

23 

0 

1.96 

.87 

29 

2.5 

0 

5 

1 

0 

LIVINGSTON 

Marion  junction  z  ne 

53,7 

29.1 

41,4 

70 

1 

17 

22, 

676 

0 

0 

24 

^ 

1.83 

.80 

29 

2.7 

0 

6 

2 

0 

WINTER  3  NW 

53. IM 

28. *M 

40, 8M 

72 

1 

18 

13. 

697 

0 

0 

23 

0 

D  1,96 

.90 

29 

3.0 

3 

24 

5 

1 

0 

nyrt  |  ou~C~  ■    no    Mr  n 

52 

32.6 

42,5 

-  7,8 

69 

1 

22 

1 2 

0 

l6 

0 

1,67 

—  2.49 

•  87 

26 

T 

T 

24. 

5 

1 

0 

5ELMA 

55.2 

34.4 

44,6 

-  8,3 

7 1 

1 

22 

22, 

son 
580 

° 

1 1 

2,07 

-  2,87 

1.31 

29 

T 

0 

4 

1 

1 

TUStCEGEE  3  5 

53.9 

30.2 

42,1 

-  9,5 

67 

1 

1 5 

1 2 

657 

0 

0 

20 

0 

3,46 

—  1,06 

.91 

29 

T 

0 

6 

4 

0 

UN  I  ON  SPR I NGS 

5*. 4 

31.6 

43,0 

-  9.2 

73 

1 

19 

12 

631 

^ 

0 

1 9 

1,82 

-  2.90 

.64 

29 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

42.0 

•  9,8 

2.01 

-  2.77 

1.5 

ft       *  tt 

COASTAL  PLAIN  07 

57.7 

27.8 

42.8 

75 

17 

13. 

639 

0 

0 

26 

0 

2.18 

.51 

29 

0 

8 

1 

0 

ATMORE   1  SM 

58.6 

31.6 

45,  1 

70 

\ 

22 

9 

570 

0 

0 

1  8 

0 

2,91 

■  82 

16 

.  2 

0 

6 

3 

0 

BPATRTTF    1  F 

56.6 

27.5 

42,  1 

74 

1 

17 

1  2 

660 

0 

0 

23 

0 

1  ,77 

.49 

15. 

3.0 

3 

1  8 

4 

0 

0 

BRANTLEY 

55.* 

26.3 

41,9 

74 

1 

1 5 

12 

666 

0 

0 

24 

0 

2,08 

-  2.73 

.36 

29 

1.0 

1 

24 

8 

0 

0 

BREwTON  3  SSE 

56.8 

29.3 

44.1 

•  9,6 

72 

17 

12 

600 

0 

0 

21 

0 

3,06 

-  1.51 

.66 

29 

2.0 

2 

24 

8 

0 

CAMDEN  3  NW 

55.0 

29.1 

42.1 

66 

[ 

17 

12 

660 

0 

0 

24 

0 

2,68 

.92 

29 

3.3 

3 

23 

6 

0 

CHATOM  3  N 

56.8 

30,9 

43.9 

72 

1 9 

1 2 

0 

0 

1  8 

0 

3,05 

1,00 

29 

2.0 

2 

2  3 

6 

1 

Clayton 

32,5 

43.5 

73 

1 2 

619 

0 

0 

l6 

0 

1,40 

-  3*44 

•  45 

29 

2.3 

2 

24 

5 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

56.5 

35.1 

45.8 

74 

24 

12 

551 

0 

0 

8 

0 

1,68 

-  2.90 

,55 

18 

T 

T 

23 

6 

0 

Enterprise  3  nu 

55.* 

32,3 

43.9 

75 

20 

12 

607 

0 

0 

17 

0 

2.12 

,52 

29 

1.0 

1 

24 

7 

0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

56.0 

29,6 

42.8 

71 

1 5 

12 

637 

0 

0 

22 

0 

1,46 

,65 

29 

.2 

0 

6 

0 

Evergreen 

56.3 

31.6 

44.0 

71 

21 

12 

604 

0 

0 

19 

0 

2.28 

.43 

29 

1.0 

1 

24 

8 

0 

FRISCO  city 

55.3 

30.6 

43.0 

71 

1 

22 

13. 

632 

0 

0 

22 

0 

2.53 

-  1.99 

.46 

29 

2.0 

2 

24 

8 

0 

GENEVA 

56.7 

31.3 

44.0 

74 

22 

12 

602 

0 

0 

19 

0 

2,12 

-  2.19 

.61 

29 

T 

0 

7 

0 

GILBERTOWN 

56.6 

29.4 

43.1 

70 

16 

1 2 

627 

0 

0 

2 1 

0 

2,45 

.97 

29 

3.5 

3 

23 

5 

0 

GREENV I LLE 

56.2 

30.2 

43.2 

-10,1 

70 

19 

12 

626 

0 

0 

22 

0 

2.13 

•  2.81 

.69 

29 

4.0 

3 

24 

0 

HEADLAND 

56.0 

31.4 

43.7 

74 

19 

12 

611 

0 

0 

20 

0 

1  .98 

.55 

29 

T 

0 

8 

0 

HIGHLAND  HOME 

53.3 

31.1 

42.2 

-10,6 

74 

19 

12 

654 

0 

0 

1 6 

0 

2,04 

-  2.96 

.69 

29 

2.4 

1 

24. 

7 

0 

OZARK   6  NNN 

56.2 

32.0 

44.  1 

-10,1 

71 

18 

12 

596 

0 

0 

1 8 

0 

1.74 

.  2.91 

.48 

18 

T 

0 

5 

0 

PHENIX  city  2  NNW 

5*. 3 

30,7 

42.5 

70 

20 

12 

643 

0 

0 

20 

0 

1,98 

1.20 

29 

.0 

0 

5 

1 

THOMASVILLE 

55.1 

30,2 

42.7 

71 

20 

13. 

641 

0 

0 

20 

0 

2.26 

.89 

29 

3.5 

1 

23 

7 

0 

troy 

5*. 3 

32,4 

43.4 

-  9,2 

71 

17 

12 

621 

0 

0 

17 

0 

1  ,92 

•  2.48 

.55 

29 

1.0 

1 

24 

7 

0 

WHATLEY 

57.1 

27,1 

42.1 

70 

1 

15 

12 

657 

0 

0 

25 

0 

3,04 

.75 

29. 

5.0 

3 

24 

7 

2 

0 

division 

43.3 

-10,0 

2,21 

-  2.50 

1.7 

<»      *  ft 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

57.9 

34,4 

46.2 

71 

24 

12 

540 

0 

0 

11 

0 

3,33 

1.10 

16 

.5 

0 

5 

4 

1 

CODEN 

60.3 

34,7 

47.5 

72 

25 

12. 

498 

0 

0 

14 

0 

1.00 

16 

.5 

I 

23 

1 

FAIRHoPE  2  NE 

se.* 

35,6 

47.1 

-  6,3 

71 

24 

12 

512 

0 

0 

11 

0 

2,84 

-  1.04 

1.08 

:  8 

T 

0 

6 

2 

1 

FORT  MORGAN 

57,5 

41,2 

49.4 

68 

26 

8 

447 

0 

0 

3 

0 

2.80 

.90 

29 

.0 

0 

7 

2 

0 

MOBILE   WB  AIRPORT 

5S.0 

35.3 

46.7 

-  6,5 

71 

26 

12. 

525 

0 

0 

10 

0 

2,88 

-  1.71 

.97 

28 

1.2 

T 

24 

7 

3 

0 

ROBERTSDALE  1  E 

58,6 

33.9 

46.3 

73 

2 

21 

12 

537 

0 

0 

13 

0 

3,64 

-  .53 

.97 

2 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

47.2 

-  6,1 

3.10 

-  I.IO 

.4 

•  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

75 

DATE 

01 

LOWEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

6 

DATE 

22. 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ROBERTSDALE   1  E 

3.64 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

.79 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
PICKENSVILLE 

1  .48 

DATE 

29 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
MADISON 

7.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3  STATIONS 

5 

DATE 

29 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

"3 

■5 

H 

Day  of  Month 

'  1 

^  1 

3 

4   1   S   1  6 

'  1 

8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  IS 

16  I  17  1  18 

19  1  20  1  21 

1  22 

23 

24 

25  1  26 

 1  

1 

27 

J  

I 

28     29  1  30 

■     •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

 1  I  i  

DC  , 

.60 

•  .78 

BEL LE   MIN»   2  N 

1*32 

,«3 

.10 

T 

,07 

T 

DECATUR 

>  I79 

*«9 

0  .10 

T 

0  .IC 

T 

FAUVtLLE    I  f* 

1.4.9 

■  45 

.03 

•  13 

FLORENCE 

T 

.'•a 

06 

T 

T 

•  ic 

T  .01 

•  04 

T  T 

49  '22 

HDOGE  S 

.52 

T 

.19 

HUNTSVILLE  W6  AP 

11* 

.25 

.23 

.02 

T  T 

.06 

T 

T  T 

T 

.52  !o4 

MADISON 

.43 

.07 

,04 

.09 

MOULTON  2 

.53 

•02 

T 

•  12 

T 

T 

T 

!44  .37 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

i!oe 

.21 

,08 

.03 

T  T 

•  01 

•  02 

T  T 

T 

•72  .01 

nEm  market  2 

.92 

.20 

,20 

T 

T  T 

T 

T 

_ 

RED  e*v 

- 

T 

•  16 

•  03 

02 

*  't2 

1  .52 

.19 

•  39 

.09 

•  07 

HU5SELLV  I  *lE^2*'" 

0  .09 

0  ^03 

T 

T 

T 

n ATERLOO 

* 

1  .75 

T 

T 

D  .30 

T 

T  T 

T 

■  .80 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALtiEPTVlLLE  2  St 

.25 

T 

T 

•120  .49 

T 

.23 

.02 

.20 

•  06 

•  08 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 

U20 

.01 

.15 

.0? 

T  .22 

.73  •07 

60A2 

1.04 

.22 

•  01 

.08 

.69 

T 

T 

.04 

.03 

'43 

•  1  9 

T 

.08 

T 

T 

.81 

FORT  PAYNE 

.18 

T 

T 

T 

T 

.06 

GAHDCN  CITY 

U3S 

.35 

T 

*q2 

guntersville 

US'* 

.'•2 

.02 

•  10 

13  *67 

LEEDS 

I  ,*>0 

T 

.18 

T 

.02 

.16 

.05 

.01 

T 

.96 

MAGe LL A 

I  *6 

.22 

.06 

.17 

•  12 

.01 

•  66 

ONEONTA 

lioo 

T 

.  15 

.05 

.80 

PaumERDALE  2  *> 

*30 

•  0<> 

.10 

•  12 

.90 

SAINT  BERNARD 

1.19 

.46 

T 

T 

•  13 

•  10 

SAND  MT   SueSTA  Au 

1.06 

.13 

02 

■  16 

.25 

1  '  \ci 

.36 

T 

I09 

^!69 

uAi  1  cv  MFan 

•  12 

•  06  T 

,04 

T 

.05 

.29 

.72 

■  AHR 1  OR 

.15 

.12 

T 

•       •  • 

UPPER  PL A  INS                0 } 

•  L 1 Cf V  I LLE 

00 

• 

• 

• 

2.00 

I  79 

.56 

.20 

U03 

AUIAUGAVILLE   I  N 

W62 

.25 

.3* 

•  12 

.23 

1  *08 

BANKMEAO  LOCK  AND  DAM 

1.S8 

.16 

•  24 

•05 

•  05 

T 

.08 

T 

.02 

.36 

T 

•  19 

T  *93 

BROOK mOOD 

.05 

.20 

.15 

1.10 

1*62 

.37 

,10 

T 

CENTREVILLE 

ileo 

,06 

.35 

.03 

.10 

1*26 

CLANTON 

5  1.77 

T 

■  30 

T 

•  35 

)  .  10 

T 

T 

1  *02 

CORDOVA 

1  .Si 

.30 

.10 

.09 

1  *02  1 

OOuBLE  SPR I NgS 

.48 

T 

.22 

T 

.80 

1*58 

,30 

*30 

FAYETTE 

2I0O 

.50 

•  25 

"'^ 

OORGAS 

l.«S 

.18 

T 

•  16 

.07 

T 

1  '02 

hAlE  Y V I LLE 

" 

•  83 

HAMILTON  5  S 

.01 

•  72 

T 

T 

.17 

.01 

T 

.03 

T 

•  01 

T  .98 

1  '77 

.46 

T 

.25 

T 

.28  .76 

LAY  DAM 

1.62 

.20 

•  10 

MERTZ  PONOvKlE  TOhER 

1.75 

.17 

.39 

.07 

•02 

,10  1.00 

Ml TCmELL  DAM 

1,73 

.17 

,22 

.13 

.03 

.19 

.3<* 

,40 

.04 

)  •  10 

.15 

•  37 

.11 

•  09 

.11 

1.05 

PRATTVILLE 

2,70 

.23 

.^^6 

T 

.05 

.96 

.18  .60 

.44 

.40 

.09 

1.26 

THORSBY  EXP  STATION 

1.63 

,03 

.11 

02 

.35 

,10 

* 

,20  .88 

TUSCAL30SA  FAA  AP 

1.66 

.02 

•  12 

•13  .22 

OB 

TUSCALOOSA  Oliver  oam 

1  ,66 

.21 

.07 

.03 

l'o9 

VERNON 

2,11 

.37 

I28 

T 

.66  .80 

«est  blocton 

>  1  .50 

.20 

.30 

>  .10 

.90 

■^Infield  2  sw 

1 ,69 

.32 

T 

•  04 

•     •  • 

EAjTERN  valley  0* 

ANN  I STON  FA*  AP 

1,53 

T 

.07 

•23 

T 

.17 

T 

.84  .22 

AShVILLE  * 

1.16 

.19 

•  08 

CALERA  2  Sh 

CENTRE  5  Si« 

1.57 

T 

.37 

T 

T 

T 

*       1 '  1  » 

CHJlOERSBuAG 

1.98 

.09 

.08 

'04 

,09 

1  *oe 

CHI  LOERSBUi^G  wTR  PLANT 

1 .46 

.09 

.01 

.23 

.03 

1 

OADSOEN 

I  .*5 

.23 

T 

•  11 

T 

uu  ' 

GADSDEN  GAS  PLANT 

.19 

.03 

JACKSONVILLE   2  S<* 

1  .  l4 

T 

.34 

•  02 

.O. 

•  0* 

.70  1 

LEESBJRG 

.79 

.30 

•  04 

.49 

MONTE VALLO 

2.08 

.31 

09 

,42 

T 

T 

•  01 

T  129 

PELL   CITY    I  NNE 

.43 

.  1 A 

*99 

SVL ACAJGA  ti  NE 

)   1  ,76 

T 

.18 

Ut 

D  .05 

0 

.15 

.16     .98  ' 

TALL  AOEGA 

1.21 

.08 

T 

■  le 

T 

,20  ,75 

•AlNjT  GROvE 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

AlEXA'4DER  CITV  6  NE 

T 

•  25 

T 

•  12 

■ 

.96 

ASMi  AND 

>  1.38 

T 

.10 

)  •lO 

1.18 

AUBjRN  3  S«i 

2.35 

.06 

.*7 

.la 

•  12 

.20 

T 

•  23 

T 

1  ,07 

CAMP  MILL   2  HU 

2.37 

T 

.03 

■  41 

T 

.29 

.07 

.10 

.33 

OAOE  V ILLE 

* 

.02 

•  26 

.12 

.20 

1  •  12 

1  .36 

.31 

.06 

.07 

T 

•  02 

.90 

HEFl IN 

HtGHTOxER 

2.01 

.08 

.63 

.05 

;  ,25 

JORDAN  OAM 

1.62 

.04 

.14 

.01 

.14 

.15 

.3«: 

1.00 

LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 

1.78 

.30 

.30 

.12 

.08; 

.06  .90 

OPElUA 

.10 

.<>6 

.08 

.22 

.12 

ROCKFORD  2  NNM 

1.73 

.15 

.03 

.02 

.2« 

•  04 

•  10 

•  12 

,99 

ROC*  MILLS 

1.61 

T 

.52 

T 

.OS 

.02 

•05 

•  U 

U03 

THuRLOM  DAM 

1.85 

.03 

•  51 

.07 

•  16 

.01 

T 

.13 

.94 

.07 

.28 

.07 

•  04 

.04 

«ETUMP<A 

1I9O 

T 

.17 

.06 

.01 

.16 

.12 

T 

•  06 

•  35 

T 

•  97 

YATES  •«vDRO  Plant 

2.0s 

.03 

.47 

"1 

•  16 

•  22 

1.07 

S««  R«l*t«fK*  NolM  Following  Slaltoa  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


PRAIR |E 


06 


CUBA 
DAYTON 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
HAVNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  6  NE 
MARION  JUNCTION    I  ENE 


2  NE 


MARION  JUNCTION 
MAThEwS    I  SSW 
MILSTEAO 
MINTER   3  Ntx 
MONTGOMERY  we  AP 

ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTLE 

TUS<E6EE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

WARRIOR  LOCK   AND  OAm 


CCASTAt,  PLAIN  07 

ABBEVILLE   I  NNw 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NM 
ATmORE   1  SW 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSP 
BRUNDIDGE 
CAMOEN  3  Hh 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE   SPRINGS  2  NVi 

COTTONTON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 
EUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 
GENEVA 
GEORGI ANNA 
GILBEHTOWN 
GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
iklNSTON 

louisville 
melvin 

NEKTON 
OZARK   6  NNW 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 

PINE  MILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
THOMASVILLE 

TROY 


GULF 

BAY  MInETTE 
COOEN 

FAIflHOPE   2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF   SHORES  P  0 


2.18 
2.19 
1.S6 


2, it 
Z.'-S 
2.13 


2.0<. 
)  2.57 
2.S« 


3*27 
2.08 
3,06 


Day  of  Month 


,07 


10     U      12      13     14  15 


,15 

.75 
,03 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


.03     .20  .30 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Av.tAge 

1  « 
b.  S 

Direction 
of 

lutest  mile 

Date  o( 
fastest  mile 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trace 

60-10 

,10-49 

66-09 

66I-00'I 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  WR  AIRPORT 

35 

5.? 

9. A 

27 

NW 

29  + 

62 

68 

41 

44 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

55 

5.9 

HUNTSVILLF  WB  AIRPORT 

11. 

5.S 

9.3 

29++ 

37 

29 

75 

83 

51 

56 

6 

3 

2 

1 

0 

0 

12 

6.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

36 

e.7 

30  +  + 

35 

07 

6* 

71 

45 

48 

1 

1 

4 

3 

0 

0 

9 

4.8 

MONTGOMFRY   WR  AIRPORT 

31 

5.1 

7.7 

20 

NW 

29 

50 

69 

46 

43 

2 

4 

4 

1 

0 

0 

11 

54 

5.7 

See  ftclcrence  Notes  following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

FEBRUARY  1968 


Day  Ol  Month  ,  a 


aianon 

1 

2  1  3 

4  1 

5 

g 

7 

g 

9 

20 

12 

13 

J4 

1 

15 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

Aver 

ft 

NORTHtRN  VALLEY 

0 1 

ATHENS  2 

69 

5* 

56 

59 

61 

39 

34 

5? 

46 

30 

42 

37 

42 

36 

45 

48 

56 

32 

36 

46 

A8 

6T.2 

MIN 

23 

28 

26 

29 

26 

20 

20 

" 

^' 

26 

20 

1 9 

23 

12 

19 

20 

26 

26 

23.8 

bELLE  MINA  2  N 

60 

6 1 

59 

59 

62 

51 

34 

51 

45 

43 

40 

40 

38 

49 

47 

41 

47 

59 

50 

39 

48 

48 

45 

50 

45 

39 

38 

68*0 

MIN 

56 

<.2 

26 

30 

30 

28 

29 

21 

27 

" 

19 

^' 

24 

1 2 

20 

1 9 

29 

20 

34 

25 

26 

25<9 

DECATUK 

69 

59 

59 

61 

60 

39 

34 

53 

46 

30 

41 

39 

40 

37 

49 

47 

46 

47 

60 

33 

37 

39 

47 

41 

50 

41 

42 

46,9 

MIN 

26 

29 

26 

30 

24 

U 

U 

18 

^' 

26 

2  3 

25 

14 

15 

17 

22 

23 

29 

27 

29 

29.0 

^ALKVlLLE    1  N 

69 

60 

5  2 

53 

60 

59 

60 

37 

34 

53 

49 

31 

42 

39 

42 

38 

51 

47 

40 

49 

62 

33 

38 

44 

47 

47 

51 

42 

41 

♦  7.2 

MIN 

'•6 

25 

26 

26 

22 

20 

'"^ 

16 

" 

* 

16 

^' 

^' 

26 

25 

22.8 

FLORENCE 

68 

65 

56 

64 

64 

63 

55 

35 

54 

52 

45 

44 

41 

40 

38 

51 

48 

45 

51 

58 

50 

37 

46 

51 

47 

44 

42 

44 

36 

69.7 

MJN 

39 

2* 

29 

" 

26 

" 

19 

23 

^' 

1 6 

24 

30 

24 

29 

^' 

1 0 

19 

1  6 

28 

2  3 

33 

29 

25 

26,8 

HUNTSVILlE  w6  AP 

62 

6  1 

54 

59 

59 

60 

36 

33 

50 

45 

26 

39 

37 

39 

37 

47 

44 

39 

45 

56 

35 

36 

45 

46 

45 

48 

41 

36 

36 

♦6.9 

MIN 

33 

27 

26 

^' 

^' 

^' 

16 

1 3 

19 

26 

^' 

19 

18 

1 0 

^' 

" 

2 1 

26 

26 

22 

2^.3 

MADISON 

MAX 

66 

57 

52 

59 

60 

60 

50 

34 

52 

46 

42 

41 

37 

40 

39 

50 

47 

39 

48 

60 

50 

37 

46 

48 

46 

51 

44 

36 

38 

47,5 

MIN 

51. 

<>2 

26 

3 1 

29 

28 

28 

27 

2 1 

2 1 

1 1 

19 

1 6 

2  7 

^' 

26 

^* 

^' 

24 

10 

2 1 

1 8 

25 

2 1 

34 

26 

24 

24,9 

MOULTON  2 

67 

62 

57 

60 

62 

61 

47 

34 

52 

51 

37 

42 

40 

42 

39 

52 

47 

42 

48 

61 

46 

36 

47 

47 

46 

49 

41 

39 

36 

♦8,1 

MIN 

50 

".O 

25 

28 

26 

26 

26 

19 

^' 

19 

16 

27 

2  3 

3 1 

26 

1  7 

24 

23 

1  3 

22 

16 

26 

25 

35 

26 

26 

25,0 

MUSCLE  SHOALS  FA4 

AP 

69 

59 

54 

59 

61 

60 

39 

33 

52 

49 

31 

40 

39 

38 

36 

50 

47 

42 

48 

58 

33 

35 

45 

47 

45 

43 

41 

37 

37 

65,6 

MIN 

56 

32 

27 

30 

26 

26 

28 

20 

1 9 

26 

" 

19 

30 

19 

'* 

^' 

23 

^' 

28 

24 

26,1 

NEW  MARKET  2 

68 

56 

48 

60 

60 

60 

55 

32 

50 

49 

35 

40 

37 

41 

39 

50 

46 

38 

47 

58 

50 

35 

45 

45 

46 

48 

44 

39 

38 

66,9 

MIN 

" 

42 

23 

26 

^' 

24 

26 

24 

20 

14 

10 

1 6 

18 

16 

26 

24 

1 1 

20 

16 

1  7 

16 

32 

24 

25 

22.7 

RED  BAY 

MAX 

65 

58 

53 

57 

60 

65 

62 

35 

33 

54 

52 

33 

44 

39 

40 

37 

52 

46 

44 

52 

60 

29 

35 

48 

49 

45 

44 

44 

39 

47.4 

HIN 

<.l 

29 

25 

1 9 

24 

1 3 

32 

32 

32 

30 

26.8 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

61 

57 

54 

60 

56 

60 

36 

34 

51 

45 

29 

39 

41 

39 

37 

48 

45 

39 

46 

56 

36 

38 

45 

47 

46 

50 

41 

39 

35 

45.3 

MIN 

31 

26 

26 

1 8 

26 

25 

24 

22,6 

RUSSELLV I LLE  2 

51 

51 

39 

40 

39 

41 

41 

50 

47 

51 

50 

61 

31 

35 

41 

42 

45 

44 

41 

36 

43,9 

MIN 

18 

14 

14 

18 

^' 

1  1 

19 

2  2 

23 

24 

26 

20 

2 1 

20 

21 

17,7 

•WATERLOO 

61 

57 

54 

59 

60 

60 

54 

34 

51 

52 

43 

40 

37 

39 

36 

50 

45 

47 

47 

52 

49 

33 

47 

48 

49 

44 

42 

36 

34 

46,9 

•  » 

* 

MIN 

(.9 

J5 

19 

26 

2 1 

26 

" 

" 

23 

28 

26 

^' 

20 

" 

20 

32 

24 

21,1 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVlLLE  2  SE 

MAX 

6<> 

56 

53 

57 

57 

56 

41 

33 

50 

47 

39 

40 

38 

42 

39 

49 

46 

36 

47 

60 

52 

36 

44 

46 

44 

50 

44 

41 

36 

46,5 

MIN 

*9 

-.s 

31 

30 

34 

33 

29 

20 

24 

1 6 

24 

20 

20 

" 

28 

26 

" 

28 

27 

26,7 

BESSEMER  3  SSW 

63 

58 

55 

63 

62 

61 

45 

40 

54 

56 

45 

46 

45 

46 

40 

51 

55 

46 

52 

64 

56 

42 

43 

51 

52 

52 

46 

41 

40 

50,7 

MIN 

".5 

24 

26 

30 

2  8 

30 

26 

18 

26 

16 

29 

37 

38 

24 

31 

27.7 

BIRMINGHAM   «B  AP 

MAX 

6* 

6  1 

57 

62 

62 

63 

42 

39 

54 

55 

37 

46 

45 

45 

36 

52 

55 

41 

51 

66 

*3 

44 

46 

51 

51 

50 

44 

43 

39 

49.8 

MIN 

59 

36 

28 

29 

32 

28 

26 

26 

26 

20 

16 

20 

23 

16 

38 

26 

26 

27 

27.6 

BRIOOEPORT  2  h 

MAX 

67 

58 

56 

58 

60 

63 

58 

36 

51 

47 

41 

42 

41 

49 

42 

55 

49 

42 

51 

60 

52 

39 

47 

50 

48 

55 

46 

40 

40 

49.6 

MIN 

50 

*3 

23 

^' 

24 

24 

^' 

26 

26 

20 

14 

26 

19 

^' 

14 

^' 

24 

1 0 

19 

14 

1 5 

34 

23 

27 

22.6 

GUNTERSVILLE 

MAX 

70 

57 

56 

60 

59 

61 

60 

52 

55 

52 

47 

37 

40 

44 

39 

49 

49 

45 

47 

64 

57 

38 

43 

46 

46 

51 

49 

44 

38 

50.2 

MIN 

50 

26 

29 

29 

30 

30 

28 

2 1 

26 

^' 

14 

26 

28 

30 

26 

1 6 

26 

25 

30 

27,1 

ONEONTA 

MAX 

72 

58 

55 

56 

60 

60 

62 

38 

35 

52 

52 

34 

44 

42 

43 

38 

50 

52 

39 

49 

68 

34 

40 

45 

49 

51 

49 

43 

43 

46,7 

MIN 

*  7 

53 

25 

24 

25 

26 

26 

25 

24 

24 

13 

16 

1 9 

^' 

2  3 

26 

19 

26 

14 

16 

19 

^' 

3 1 

3 1 

24 

27 

24,8 

SAINT  BERNARD 

MAX 

69 

63 

51 

54 

60 

63 

60 

39 

33 

53 

52 

31 

42 

38 

41 

37 

52 

47 

38 

46 

63 

39 

38 

42 

47 

47 

50 

42 

41 

47,6 

MIN 

5 1 

26 

33 

29 

24 

27 

2  6 

19 

24 

14 

23 

22 

26 

27 

32 

24 

28 

25,6 

SAND  «T   SUBSTA  AJ 

MAX 

69 

55 

56 

57 

56 

58 

53 

33 

50 

49 

37 

39 

36 

42 

39 

48 

46 

40 

45 

60 

56 

39 

45 

46 

45 

50 

47 

40 

36 

47,4 

MIN 

'•6 

<.3 

28 

30 

29 

28 

1 3 

2 1 

25 

32 

27 

25,4 

SCOTTSBORO 

MAX 

73 

67 

53 

56 

62 

58 

57 

38 

36 

51 

45 

32 

41 

41 

46 

45 

51 

46 

43 

46 

60 

38 

41 

46 

51 

48 

54 

42 

40 

48,7 

MIN 

51 

53 

26 

27 

25 

25 

26 

29 

26 

24 

21 

12 

l6 

16 

22 

20 

23 

26 

15 

19 

27 

15 

17 

16 

19 

20 

20 

25 

28 

23.8 

VALLEY  HEAD 

MAX 

66 

52 

50 

52 

56 

54 

58 

37 

32 

46 

40 

26 

3« 

37 

45 

40 

47 

43 

36 

45 

56 

31 

35 

43 

41 

44 

51 

41 

38 

44,2 

*  * 

• 

MIN 

'•6 

••i 

20 

2 1 

23 

22 

22 

25 

28 

20 

1 6 

9 

10 

14 

1 6 

1 9 

^' 

9 

10 

1 5 

20 

26 

18,9 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

65 

68 

58 

60 

59 

62 

60 

44 

43 

50 

56 

40 

47 

46 

42 

33 

52 

56 

43 

53 

60 

44 

43 

41 

50 

52 

46 

50 

42 

50,7 

MIN 

56 

50 

28 

30 

36 

32 

32 

30 

^* 

26 

16 

20 

26 

33 

16 

36 

28 

29.7 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

65 

66 

55 

56 

60 

61 

62 

41 

42 

55 

56 

40 

47 

46 

47 

38 

51 

48 

55 

63 

64 

40 

42 

42 

50 

50 

50 

47 

44 

91.1 

MIN 

51 

27 

27 

29 

22 

29 

2  7 

25 

26 

26 

1  7 

1 6 

24 

24 

29 

30 

26 

" 

26 

34 

34 

32 

27.8 

CENTREvILLE 

MAX 

68 

67 

57 

59 

65 

64 

64 

44 

46 

66 

60 

44 

50 

49 

46 

40 

42 

59 

45 

55 

65 

36 

46 

43 

53 

55 

55 

51 

43 

93.2 

MIN 

52 

53 

25 

27 

27 

30 

28 

22 

25 

25 

30 

14 

1  7 

20 

20 

^' 

26 

20 

20 

26 

30 

39 

26 

26.8 

CLANTON 

MAX 

68 

65 

57 

58 

63 

61 

62 

42 

46 

53 

57 

42 

48 

48 

47 

40 

47 

56 

43 

53 

63 

39 

44 

35 

51 

53 

53 

48 

43 

91.2 

MIN 

53 

56 

26 

29 

27 

29 

31 

28 

27 

27 

29 

1 6 

20 

2  1 

27 

30 

'* 

30 

^' 

24 

26 

" 

39 

^' 

30 

28.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

6<> 

63 

53 

57 

62 

61 

61 

38 

32 

54 

52 

34 

43 

41 

45 

36 

52 

50 

42 

51 

63 

32 

40 

45 

49 

47 

45 

41 

36 

♦  8.0 

MIN 

5i 

24 

29 

29 

29 

28 

25 

18 

1 6 

20 

1 1 

1 2 

1 6 

20 

26 

19 

^' 

1  3 

'* 

20 

26 

3  3 

26 

26 

2^.1 

FAYETTE 

MAX 

67 

60 

59 

60 

65 

65 

55 

40 

57 

38 

47 

47 

47 

40 

50 

55 

49 

52 

64 

50 

41 

45 

47 

47 

40 

36 

91.0 

MIN 

55 

'.9 

25 

29 

27 

26 

34 

25 

22 

2  3 

1  4 

2 1 

30 

29 

MALEYVILLE 

MAX 

6<i 

65 

52 

60 

61 

60 

61 

34 

33 

47 

58 

34 

43 

40 

43 

37 

52 

45 

43 

50 

62 

31 

36 

35 

47 

48 

45 

41 

38 

♦  7.1 

MIN 

52 

25 

25 

32 

26 

26 

24 

19 

16 

18 

12 

12 

19 

19 

26 

29 

27 

20 

20 

26 

13 

13 

20 

20 

32 

32 

29 

28 

24.5 

HAMILTON  3  S 

MAX 

66 

67 

54 

59 

63 

63 

62 

37 

36 

54 

53 

36 

43 

42 

44 

36 

49 

52 

47 

52 

64 

33 

40 

49 

49 

47 

46 

45 

39 

49.2 

MIN 

51 

*3 

19 

20 

25 

24 

27 

25 

15 

15 

18 

8 

9 

14 

14 

21 

21 

29 

14 

14 

23 

13 

14 

15 

15 

31 

35 

22 

27 

21,4 

JASPER  <>  N 

MAX 

65 

61 

55 

61 

62 

62 

49 

36 

56 

56 

45 

47 

44 

45 

42 

51 

54 

45 

53 

67 

50 

40 

43 

51 

50 

49 

44 

41 

41 

50,5 

MIN 

50 

*2 

23 

26 

25 

26 

29 

25 

20 

22 

22 

10 

21 

16 

31 

29 

26 

29 

IB 

19 

25 

15 

26 

29 

26 

34 

37 

21 

29 

25,9 

S«e  Reloronce  NotM  Following  Station  Index 
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Station 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


ALABAMA 
FEBRUARY 


PRATTVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  »P 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

•  •  • 

EASTERN  VALLEY  0* 
ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SM 

CHILBERSBUR6  WTR  PLANT 
6A0S0EN  OAS  PLANT 
PELL  CITY  1  NNE 
5YLACAUGA  »  NE 
TALLAOEOA 

PIEDMONT  PLATEAU  05 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ASHLAND 
AUBURN  3  SW 
CAMP  HILL  Z  NW 
HEFLIN 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 


MAX 


MAX 
MIN 


68  63  61 
49     »S  27 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


63  62  63  \  i>b  SO  S4 
28     27     31     29     27  25 


IS     16      17      18      19     20  21 


63     61     61     53     43     51  56 


45     44  45 


32     30     25     27  30 


MAX  68 
MIN  56 


62     58     62     62     62     44  43 


59  63 
29  28 


30  32 

64 
30 


68  64  60 
45      41  20 


64  65 
27  26 


64 

25  '  28  25 


44  55  56 
21     24  25 


47     46     44 1    39  50 


20  20  25 

45     44  39 

21  19  32 


58 
50 


53  58 

30  I  26 


66  64  56  63 
50     49     23  i  26 


58  60 
29  29 


42      38      53  I    54      36      46      42      49  41 


51 
46 


31 
54 


28     23     15  :  28     22  30 


53  53 
24  28 


61 
26 


43  I  46 
11  '  24 


50     35  I  45     44  48' 


26     27     24     14  24 


27  I  28     29  27 


57 
26 


61      61  I  44 


51      50     49  43 


55  47  45 
29      12  24 

41 


23     23     12 '  12 


56 
28 


55 
30 


29 

52 
16 


52'    55      43      46      45  49 


24     27     26     24  27 


47     42     53     55  49 


72     64  55 

48     52     24  21 


46  53  47  43 
27     25     26  10 


69  57  56 
50     50  30 


69     69  60 


58  I 
28  I 


63     64     64  64 


44     49     20     25     20  20 


44     42  1   51  54 


25     25  1  25 


68 
53 


61  60  61  56 
32     36     40  32 


70     58     59  56 


55 
26 


44  51  37 
19     21  24 

61 


44  48  47 
111    13  17 

37 


45      44      49:  47 


25 
50 


60  i  60 
24  !  26 


57     61     49  45 


40     49     24     24     22     22     25     24  28 


46  50  471  58  53 
21  1   31     28     34     29  30 


42 
25 


48  46  46  39 
21      19     23  25 

47 
13 


DAYTON 

MAX 

71 

70 

68 

58 

62 

64 

58 

50 

47 

52 

60 

45 

MIN 

57 

50 

29 

32 

35 

36 

33 

26 

22 

29 

30 

U 

DEMOPOLIS  LOCK  ANO  DAM 

MAX 

69 

70 

58 

58 

61 

63 

62 

46 

44 

57 

61 

41 

MIN 

54 

57 

27 

27 

31 

33 

33 

24 

23 

24 

28 

23 

GAINESVILLE 

MAX 

68 

67 

55 

58 

62 

65 

62 

46 

42 

58 

62 

40 

MIN 

55 

49 

30 

30 

31 

32 

33 

25 

23 

24 

30 

18 

GREENSBORO 

MAX 

70 

68 

63 

66 

66 

66 

57 

49 

57 

55 

61 

50 

MIN 

56 

39 

28 

36 

34 

33 

26 

23 

28 

30 

19  1 

HAYNEVILLE 

MAX 

73 

69 

59 

58 

62 

60 

63 

47 

50 

54 

59 

46 

MIN 

54 

55 

29 

28 

33 

32 

32 

27 

26 

25 

30 

16 

LIVINGSTON 

MAX 

MIN 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

70 

63 

59 

63 

62 

63 

56 

47 

55 

58 

49 

49 

MIN 

55 

48 

27 

30 

30 

33 

28 

24 

22 

28 

30 

17 

WINTER   3  NX 

MAX 

72 

67 

58 

60 

64 

64 

62 

45 

54 

60 

45 

MIN 

38 

56 

30 

28 

33 

37 

32 

25 

22 

30 

16 

MONTGOMERY   »B  AP 

MAX 

69 

63 

58 

61 

60 

61 

46 

50 

53 

58 

47 

49 

MIN 

54 

41 

33 

33 

37 

39 

30 

30 

29 

33 

28 

22 

SELMA 

MAX 

71 

66 

60 

65 

64 

64 

55 

46 

55 

57 

56 

51 

MIN 

55 

55 

34 

32 

38 

39 

39 

31 

33 

36 

22 

46      48      45     40  40 


22     32     33  26 


19     23     23  32 


51     46     47  48 


49      45      41     45  58 

27     20     32     32  27 


451  39 
23  33 


40  44 
35  35 


51  50  42  46 
30     26     33  34 


33     33     31  30 


41     50     50     46  48 


53  53 
24l  19 


46  51 
31  17 


46     48     46     52     56     45  53 


29     28     27     26     27     12     25      19     32     21     29  31 


25     27  33 


40     54  55 


27     24     10'    14     19     19     21     24     26  16 


55  55,  50 
27     33  27 


45  45  43  54  54  41 
19     19     24     23     28  24 


45  56,  45 
32     36  27 


40  44  57  43 
34     27     32  22 


30     32     26  33 


56     43     53  64 


49 

23 


54 
27 


26 

67 
28 

57 
22 


47     54     47     51     63  61 


39     51     64  36 

291    20     23  26 


55     42  54  66 

18  16  36 

54     39  50  62 

29     21  23  32 


54     57     42     56  62 


45  55  65 
25     30  36 


50     56  I    46     53  66 


55  64  59 

25  21  32 

43  55 

26  28 


57  56  67  641 
37     30     30  38 


22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

oq  1  on  1  11 

£9    1    OU    1  til 

50 

42 

52 

55 

59 

53 

46 

47 

20 

28 

26 

25 

36 

33 

26 

33 

45 

38 

50 

46 

52 

49 

42 

44 

1 5 

2  7 

27 

30 

35 

37 

26 

32 

43 

41 

50 

52 

48 

51 

42 

40 

17 

30 

26 

31 

40 

31 

27 

26 

45 

42 

42 

49 

54 

49 

50 

42 

14 

16 

28 

30 

36 

36 

26 

29 

43 

49 

50 

" 

48 

50 

44 

42 

1  5 

28 

18 

27 

36 

38 

24 

3  1 

42 

45 

50 

51 

55 

44 

42 

39 

1  6 

26 

2  3 

28 

35 

28 

25 

26 

47 

46 

51 

53 

54 

51 

52 

56 

1 1 

22 

2 1 

25 

39 

36 

25 

34 

36 

43 

45 

51 

50 

54 

47 

41 

9 

23 

16 

25 

22 

30 

22 

29 

43 

41 

51 

52 

51 

50 

44 

42 

15 

30 

16 

24 

38 

39 

21 

32 

42 

44 

49 

47 

52 

47 

41 

37 

1 6 

2  6 

22 

26 

36 

24 

3  1 

49 

41 

43 

50 

51 

53 

44 

40 

17 

17 

22 

24 

33 

34 

23 

24 

44 

40 

49 

50 

52 

47 

43 

40 

11 

27 

20 

23 

36 

36 

21 

31 

45 

45 

52 

53 

53 

46 

44 

40 

1  6 

26 

19 

27 

36 

37 

24 

29 

39 

46 

36 

55 

51 

54 

50 

44 

12 

26 

23 

2 1 

36 

33 

19 

32 

38 

46 

37 

50 

52 

55 

49 

42 

15 

16 

22 

23 

32 

34 

22 

26 

47 

50 

40 

52 

57 

65 

53 

49 

17 

20 

3  1 

26 

34 

32 

23 

30 

41 

47 

35 

51 

53 

53 

50 

47 

15 

17 

27 

30 

31 

33 

21 

26 

45 

46 

47 

51 

56 

54 

49 

38 

16 

17 

19 

1  7 

28 

20 

24 

1  8 

4  1 

47 

55 

51 

51 

50 

66 

23 

32 

30 

3 1 

39 

36 

35 

45 

48 

39 

53 

55 

55 

51 

50 

18 

18 

31 

26 

33 

30 

23 

25 

38 

48 

38 

50 

53 

50 

51 

44 

16 

19 

23 

24 

36 

35 

25 

27 

40 

46 

36 

51 

54 

56 

49 

45 

14 

14 

26 

24 

27 

35 

20 

20 

45 

45 

35 

48 

52 

60 

55 

45 

19 

25 

20 

29 

38 

33 

34 

33 

43 

42 

35 

49 

56 

59 

54 

45 

22 

20 

26 

26 

33 

39 

29 

30 

40 

42 

41 

49 

57 

59 

54 

1 8 

18 

25 

45 

36 

50 

58 

60 

56 

47 

41 

17 

26 

25 

3  3 

36 

32 

3  1 

3  3 

50 

48 

35 

55 

60 

53 

48 

22 

22 

26 

28 

33 

27 

33 

46 

42 

50 

55 

59 

54 

46 

41 

1  7 

27 

2  1 

29 

37 

31 

26 

32 

50 

49 

33 

47 

55 

60 

52 

47 

21 

20 

23 

23 

27 

32 

31 

33 

49 

40 

51 

55 

56 

51 

46 

45 

24 

31 

30 

33 

40 

35 

30 

31 

46 

44 

46 

53 

55 

55 

54 

4*. 

22 

35 

26 

33 

42 

37 

32 

37 

51,6 
30.3 


50.7 


51.5 
27.8 


46.9 
27.4 


54.1 
26.9 


49.8 
25.7 


53.1 
27.4 


48.9 
27.8 


50.7 
24,2 


50.6 
26.1 


52.1 
27.6 


51.3 
26.2 


50.1 
26.2 


55.3 
26.0 


52.0 
25.7 


54.8 
33.3 


54.4 
26.5 


51,7 
26,2 


51.2 
23.5 


52.7 
30,9 


52.5 
29,9 


52,5 
29.3 


55,2 
29,8 


53.8 
28.6 


53.7 
29.1 


53.1 
28.4 


52.4 
32.6 


55.2 
34.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  18  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Monlh 


>L*B*H* 

FEBRUARY  1968 


I   1  2  1  3 

1 

*  1 

: 

MAX 

67 

60 

63 

57 

HIN 

S6 

2« 

2S 

30 

MAX 

73 

70 

62 

5B 

6<> 

5". 

5* 

32 

31 

37 

10     11     12     13    14  I  IS    16     17     18  '  19  I  20    21  I  22    23    24    2S    26    27  j  28    29  30 


8 

9 

10 

11 

12 

*9 

52 

55 

50 

50 

35 

23 

27 

26 

15 

50 

*e 

52 

57 

*9 

28 

26 

28 

32 

19 

TUSKE6EE  3  S 
UNION  SPRINGS 


61 
36 


*9 

«9 

*6 

52 

55 

•>» 

55 

63 

61 

50 

«6 

SO 

5* 

5* 

S3 

SO 

«8 

22 

2S 

33 

27 

28 

35 

27 

22 

28 

22 

32 

32 

25 

39 

32 

2« 

37 

*9 

<.9 

59 

39 

51 

55 

".1 

55 

6* 

51 

50 

<.3 

51 

55 

59 

54 

53 

21 

25 

26 

30 

30 

33 

29 

28 

35 

22 

21. 

31 

29 

38 

35 

28 

35 

S3. 9 
30.2 


31.6 


COASTAL   PLAIN  07 


ANDALUSIA    1  Nm 

HAX 

75 

72 

67 

58 

62 

62 

61 

51 

50 

53 

60 

51 

52 

51 

54 

5 1 

55 

52 

56 

64 

60 

60 

58 

MIN 

*9 

58 

26 

29 

27 

30 

27 

26 

24 

24 

26 

17 

17 

20 

21 

34 

25 

32 

26 

25 

25 

29 

30 

31 

24 

24 

30 

24 

26 

"le 

ATMQRE    1  Sn 

MAX 

70 

68 

60 

63 

66 

66 

63 

51 

56 

63 

63 

52 

53 

55 

55 

42 

55 

55 

56 

66 

66 

59 

42 

SO 

58 

60 

62 

61 

58.6 

MIN 

50 

65 

29 

30 

33 

37 

33 

26 

22 

28 

40 

23 

25 

27 

39 

34 

28 

35 

27 

28 

34 

29 

31 

27 

26 

23 

30 

30 

37 

31.6 

BEATRICE   L  E 

MAX 

7<> 

67 

59 

6  1 

65 

64 

64 

50 

5 1 

58 

62 

48 

53 

49 

50 

50 

50 

56 

50 

57 

65 

56 

49 

40 

5 1 

59 

S9 

56.6 

MIN 

39 

38 

22 

27 

29 

33 

30 

26 

22 

24 

28 

17 

20 

22 

23 

34 

26 

34 

26 

26 

28 

26 

26 

26 

23 

29 

30 

28 

35 

27^5 

BRANTLEY 

MAX 

74 

7  1 

6  3 

52 

60 

60 

63 

54 

50 

55 

60 

51 

5 1 

5 1 

40 

46 

55 

40 

56 

65 

6 1 

49 

37 

5 1 

58 

61 

55  4 

MIN 

»9 

58 

27 

25 

31 

30 

27 

26 

23 

25 

32 

15 

20 

19 

27 

34 

25 

33 

26 

24 

29 

22 

28 

30 

22 

28 

29 

23 

33 

28^3 

BREMTON  3  SSE 

MAX 

72 

66 

60 

65 

61 

52 

58 

55 

58 

44 

58 

53 

59 

65 

67 

49 

4 1 

52 

60 

66 

59 

58  8 

MIN 

50 

56 

23 

25 

28 

29 

26 

26 

20 

25 

39 

17 

19 

20 

39 

35 

26 

36 

25 

24 

30 

30 

33 

30 

22 

28 

27 

25 

38 

29.3 

CAMDEN  3  Nm 

MAX 

68 

65 

60 

63 

65 

6  3 

57 

47 

56 

62 

53 

49 

49 

45 

43 

46 

55 

53 

56 

65 

60 

49 

45 

48 

58 

60 

56 

SS  0 

HIN 

55 

48 

26 

27 

31 

33 

30 

24 

21 

30 

32 

17 

25 

23 

32 

31 

25 

33 

25 

27 

33 

20 

26 

20 

26 

32 

31 

29 

31 

29^1 

CHATOM  3  N 

MAX 

72 

66 

61 

65 

68 

65 

59 

50 

58 

61 

54 

53 

51 

50 

46 

43 

52 

50 

59 

67 

64 

46 

44 

50 

60 

63 

60 

61 

49 

S6.8 

MIN 

53 

51 

28 

33 

34 

37 

31 

23 

22 

34 

32 

19 

27 

25 

34 

33 

30 

29 

23 

33 

37 

25 

27 

22 

27 

35 

31 

30 

30 

30.9 

CLAYTON 

MAX 

73 

70 

63 

57 

62 

55 

60 

53 

48 

52 

58 

50 

50 

50 

51 

53 

51 

54 

40 

55 

63 

56 

48 

36 

50 

54 

57 

53 

56 

54.4 

MIN 

5<. 

56 

33 

33 

38 

41 

35 

28 

23 

27 

37 

20 

25 

24 

25 

29 

29 

32 

29 

33 

37 

26 

30 

31 

29 

38 

33 

32 

36 

32.5 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

7". 

66 

60 

65 

56 

64 

57 

52 

54 

58 

57 

53 

53 

58 

44 

55 

56 

Vs 

56 

64 

63 

47 

42 

52 

57 

57 

54 

61 

57 

56.5 

MIN 

53 

43 

36 

36 

43 

49 

35 

30 

28 

34 

32 

24 

30 

30 

38 

33 

32 

32 

33 

35 

33 

35 

35 

33 

37 

37 

33 

33 

35.1 

ENTERPRISE  3  NK 

MAX 

75 

73 

62 

58 

63 

56 

61 

54 

50 

54 

58 

53 

52 

51 

57 

42 

46 

54 

38 

56 

64 

62 

47 

37 

51 

56 

60 

55 

61 

55.4 

MIN 

53 

56 

32 

33 

40 

41 

36 

26 

25 

26 

34 

20 

22 

24 

25 

33 

29 

30 

30 

32 

35 

30 

30 

32 

29 

33 

32 

" 

35 

32.3 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

71 

68 

62 

58 

65 

58 

62 

57 

52 

54 

56 

5b 

52 

52 

55 

41 

56 

57 

42 

57 

66 

56 

52 

39 

53 

57 

57 

55 

56 

56. 0 

MIN 

51 

57 

25 

23 

27 

42 

26 

30 

22 

23 

33 

15 

24 

21 

30 

29 

27 

31 

27 

23 

24 

26 

35 

32 

24 

39 

35 

25 

31 

29.6 

EVERGREEN 

MAX 

71 

70 

61 

61 

67 

64 

65 

52 

51 

56 

61 

52 

55 

53 

54 

41 

44 

57 

39 

58 

64 

63 

47 

36 

50 

59 

63 

,9 

61 

S6.3 

MIN 

5<. 

59 

33 

33 

33 

36 

33 

27 

25 

26 

31 

21 

23 

26 

26 

34 

30 

35 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

28 

30 

32 

30 

36 

31.6 

FRISCO  CITY 

MAX 

71 

70 

59 

59 

65 

65 

64 

50 

50 

56 

58 

60 

52 

50 

50 

40 

39 

56 

40 

56 

64 

60 

45 

34 

48 

59 

64 

59 

62 

55.3 

MIN 

54 

57 

30 

30 

31 

36 

32 

25 

23 

24 

36 

22 

22 

24 

24 

32 

30 

34 

29 

30 

32 

26 

26 

25 

25 

29 

32 

33 

35 

30.6 

GENEVA 

MAX 

74 

72 

63 

57 

61 

59 

63 

58 

52 

54 

61 

58 

52 

54 

57 

44 

48 

55 

37 

57 

65 

65 

46 

39 

53 

56 

61 

58 

64 

56,7 

MIN 

51 

52 

30 

31 

33 

43 

33 

28 

26 

27 

33 

22 

24 

24 

26 

36 

28 

32 

26 

26 

30 

32 

33 

33 

27 

29 

33 

27 

30 

31.3 

GILBERTOWN 

MAX 

70 

68 

59 

64 

66 

65 

61 

51 

56 

63 

59 

51 

50 

46 

45 

41 

55 

54 

57 

66 

64 

45 

41 

50 

60 

64 

60 

66 

47 

HIN 

50 

51 

27 

27 

26 

29 

26 

24 

21 

26 

35 

16 

25 

24 

34 

34 

37 

35 

23 

27 

30 

23 

26 

21 

26 

34 

29 

26 

32 

GREENVILLE 

MAX 

70 

66 

57 

65 

61 

62 

56 

58 

54 

61 

54 

54 

50 

52 

49 

46 

55 

47 

56 

65 

61 

56 

42 

49 

57 

61 

57 

60 

48 

MIN 

51 

46 

30 

33 

37 

36 

32 

24 

24 

29 

24 

19 

27 

24 

32 

32 

26 

30 

28 

27 

33 

23 

29 

26 

26 

32 

31 

28 

34 

HEADLAND 

MAX 

74 

72 

63 

57 

67 

54 

61 

56 

46 

53 

56 

55 

53 

52 

56 

43 

55 

54 

36 

56 

65 

63 

50 

37 

52 

57 

58 

54 

61 

MIN 

49 

50 

31 

32 

37 

43 

35 

26 

25 

25 

34 

19 

25 

25 

27 

31 

29 

27 

26 

30 

35 

30 

30 

30 

26 

34 

34 

31 

32 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

74 

69 

59 

58 

65 

59 

62 

48 

47 

52 

59 

46 

46 

49 

49 

38 

45 

55 

39 

54 

63 

55 

49 

34 

48 

54 

60 

51 

54 

MIN 

54 

56 

33 

33 

34 

39 

35 

26 

24 

27 

34 

19 

22 

24 

25 

33 

28 

31 

27 

26 

34 

24 

24 

29 

28 

28 

34 

33 

36 

OZARK    6  NNH 

MAX 

71 

67 

59 

65 

59 

62 

55 

50 

53 

58 

55 

52 

50 

57 

50 

52 

54 

52 

56 

63 

62 

47 

44 

51 

57 

58 

55 

59 

57 

MIN 

48 

52 

32 

34 

36 

43 

34 

25 

23 

29 

40 

16 

26 

23 

33 

29 

27 

31 

27 

32 

36 

26 

32 

30 

28 

34 

33 

32 

32 

PMENIX   CITY    2  NNN 

MAX 

70 

65 

60 

57 

63 

60 

61 

55 

55 

55 

57 

49 

51 

50 

54 

40 

55 

55 

42 

55 

tl 

48 

51 

39 

53 

55 

54 

52 

52 

HIN 

54 

54 

33 

32 

34 

36 

33 

28 

24 

24 

30 

20 

23 

25 

26 

27 

29 

27 

29 

30 

21 

22 

32 

31 

40 

33 

28 

30 

THOMASVILLE 

MAX 

71 

70 

70 

59 

63 

65 

64 

49 

50 

57 

61 

46 

51 

48 

47 

47 

39 

55 

55 

57 

65 

53 

46 

33 

49 

59 

62 

56 

49 

HIN 

55 

56 

30 

31 

36 

36 

35 

24 

23 

23 

34 

20 

2U 

25 

27 

32 

29 

35 

29 

29 

30 

21 

22 

22 

23 

34 

31 

30 

34 

TROY 

HAX 

71 

63 

58 

64 

56 

62 

51 

49 

54 

59 

49 

50 

49 

53 

45 

49 

54 

45 

54 

63 

57 

46 

47 

50 

56 

61 

53 

56 

46 

HIN 

52 

48 

29 

32 

42 

40 

36 

27 

25 

31 

37 

17 

27 

25 

33 

33 

29 

32 

29 

29 

36 

26 

31 

30 

29 

37 

34 

30 

33 

"HATLEY 

MAX 

70 

64 

60 

69 

67 

67 

58 

50 

56 

62 

51 

53 

52 

53 

48 

42 

60 

46 

59 

67 

56 

44 

59 

66 

60 

61 

56 

46 

50 

MIN 

45 

47 

25 

27 

29 

30 

26 

21 

18 

22 

23 

15 

20 

21 

33 

32 

27 

32 

24 

27 

29 

27 

22 

30 

26 

27 

33 

23 

25 

56.6 
29.4 


56.2 
30.2 


56.0 
31.4 


53.3 
31.1 


56.2 
32.0 


55.1 
30.2 


S4.3 
32.4 


57.1 
27.1 


BAY  MINETTE 

HAX 

71 

63 

60 

65 

66 

65 

55 

51 

56 

63 

55 

54 

MIN 

53 

51 

33 

36 

40 

40 

36 

26 

25 

33 

41 

24 

COOEN 

MAX 

72 

66 

62 

65 

65 

67 

60 

56 

56 

61 

62 

57 

MIN 

53 

55 

32 

32 

36 

38 

34 

27 

25 

37 

46 

25 

FAIHHOPE  2  NE 

HAX 

71 

65 

60 

64 

63 

64 

57 

52 

54 

61 

59 

52 

MIN 

53 

55 

34 

34 

36 

41 

39 

27 

26 

40 

45 

24 

FORT  MORGAN 

HAX 

68 

63 

57 

62 

63 

63 

56 

52 

53 

60 

61 

52 

MIN 

54 

53 

44 

47 

49 

49 

40 

26 

32 

45 

46 

32 

MOBILE  XB  AIRPORT 

MAX 

71 

64 

61 

64 

67 

67 

56 

54 

59 

64 

59 

54 

MIN 

56 

42 

37 

37 

39 

42 

34 

26 

26 

36 

34 

26 

ROBERTSOAuE  1  E 

MAX 

70 

73 

62 

60 

66 

68 

67 

57 

53 

56 

62 

63 

MIN 

51 

57 

34 

32 

37 

41 

36 

26 

24 

30 

40 

21 

54 

55 

50 

41 

54 

53 

68 

67 

66 

49 

41 

53 

60 

67 

61 

65 

58 

57.9 

30 

30 

36 

34 

29 

34 

30 

33 

41 

29 

31 

27 

29 

38 

35 

37 

35 

34.4 

60 

57 

50 

44 

59 

57 

62 

61 

66 

59 

48 

54 

56 

69 

70 

65 

59 

60.3 

28 

31 

39 

35 

32 

36 

29 

30 

37 

32 

33 

29 

27 

41 

31 

37 

37 

34.7 

56 

57 

52 

44 

59 

54 

56 

64 

67 

60 

40 

50 

57 

65 

63 

67 

59 

se.4 

29 

30 

39 

35 

36 

36 

29 

32 

45 

31 

32 

29 

30 

39 

35 

38 

37 

35.8 

54 

54 

52 

46 

54 

53 

66 

62 

65 

58 

45 

52 

55 

63 

61 

64 

62 

57,5 

38 

36 

40 

36 

39 

39 

39 

41 

47 

35 

36 

34 

40 

49 

44 

47 

39 

41,2 

67 

57 

47 

43 

57 

46 

59 

67 

66 

41 

40 

50 

61 

68 

63 

66 

51 

58,0 

32 

32 

40 

33 

34 

38 

32 

35 

36 

32 

33 

29 

32 

42 

36 

42 

31 

3S,3 

55 

57 

60 

44 

43 

68 

41 

60 

65 

70 

41 

40 

61 

61 

67 

62 

66 

58,6 

26 

28 

35 

34 

34 

36 

30 

29 

40 

30 

31 

29 

29 

35 

34 

34 

38 

33.9 

See  Roleronce  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

FEBRUARY  1968 


Day  of  month 


9     10    11     12    13     14     15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27  28 


NORTHERN  VALLEY  01 
ATHENS  Z 

BELLE  MINA  2  N 

DECATUR 

FALUVILLE  1  N 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  WB  AP 

HAOISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEK   MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

ft         ft  A 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  MB  AP 

BRIDGEPORT  2  W 

GUNTERSVILLE 

ONEONTA 

SSlNT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

SCOTTSBORO 

VALLEY  HEAD 

UPPER  PLAINS  03 
ALICEVILLE 

BANKHEAD  lock   AND  DAM 

CENTREVILLE 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

FAYETTE 

MALETVILLE 

HAMILTON  3  S 

JASPER  *  N 

PRATTVlLLE 

THORSBY  EXP  STATION 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

I  SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND: 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


I  T 
T  !  T 


•1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

FEBRUARY  l«6e 


Station 


Day  of  month 


TUSCALOOSA  FAA  AP 
TJSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VERNON 

EASTERN  VALLEY  0» 
ANMSTON   FAA  AP 

CALERA  2  Sh 

CENTRE  ;  Sk 

CADSDEN  OAS  PLANT 

SYLACAUGA  k  N£ 

TALLADEGA 

•  *  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEKANOER  CITY  (,  NE 

ASHLAND 

AUBURN  J  Sh 

CAMP  HILL    2  N« 

MEFLlN 

OPELIKA 

ROCHFORO  2  NNH 

ROCK  MILLS 

•  •  • 

PRAIRIE  06 

DAYTON 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 
H4YNEVILLE 

MARION   JUNCTION   2  NE 
MINTER    3  Nh 
MONTGOMERY   hB  AP 

SELMA 

TjSKEGEE  3  S 

COASTAL  Plain  ot 

ANDALUSIA    1  NM 
ATMORE   1  sw 
BRANTLEY 
BRE-TON  3  SSE 
CAMDEN  3  Nw 
ChATOM  3  N 
CLAYTON 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 
ENTERPRISE  3  N« 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNDi 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  5N0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  OND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNB 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDi 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND| 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


.3 

1.0 

1.2 

1 

1 

- 

■ 

1.0 

T 

1 

T 

2.0 

.9 

2.0 

.1 

l.« 

3.0 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

1.0 

1 

2.0 

2 

T 

3.3 

3 

T 

2.0 

2 

2.3 

2 

T 

T 

T 

1.0 

1 

Soo  Rofcreace  Nolei  Following  SIaIIod  Ind*x 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

FEBRUARY  1968 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

OZAR<    6  NNM 

TROY 

WHATLEY 

GULF  oe 

BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
MOBILE  WB  AIRPORT 

SNOMFALL 
SN  ON  QND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.0 

US 

2 

1<0 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.9 

3 

T 
T 

.5 

,5 
1 

1.2 

1.0 

1 

2.0 

2 

T 

2.; 

3 

1.4 

1 

T 

1.0 

1 

s.o 

3 

T 
T 

T 

T 
T 

EVAPORATION  AND  WIND 


station 

Day 

Of  Monlli 

3 o> 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.0« 

18 

.11 

53 

.09 

61 

.10 
3« 

.10 

36 

.10 

35 

.06 

39 

.08 

95 

.09 

75 

.10 

31 

.10 

67 

.02 

81 

.20 

82 

.09 

67 

.07 
11 

# 

36 

• 

3e 

.24 

78 

84 

25 

.10 

70 

.06 

117 

.00 

84 

.03 

28 

.12 

31 

.09 

35 

.06 
43 

.03 

11 

86 

2.328 
1553 

ft        •  • 

PRAIRIE 

06 

DFMOPOLIS  LOCK  AND 

0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.02 
<• 

65 
57 

.12 

82 
66 
57 

* 

92 

.28 

20 
60 
37 

.10 

8 
61 
38 

.08 

6 
62 
39 

.11 

33 
61 
38 

» 

55 

« 

81 

.26 

155 
55 
31 

.14 

49 
40 
35 

tt 

55 

* 

72 

82 

.33 

41 
40 
32 

.05 

54 
39 
35 

.03 

34 

36 
34 

.13 

49 
42 
35 

• 

46 

.24 

38 
55 
35 

.18 

58 
61 
32 

* 

106 

.05 

92 
46 
30 

N 

47 

.06 

56 
50 
31 

.10 

23 
58 
32 

.10 

22 
56 
42 

.06 

39 
57 
37 

.08 

65 
42 
32 

2.52 
1566 
52.7 
37.0 

GULF 

06 

FAIRHOPE   2  NE 

EVAP 

MAX 

MIN 

.06 

71 
59 

.08 

70 
58 

.11 

65 
37 

.10 

65 
38 

.09 

68 
*3 

.10 

68 
4<> 

.U 

62 
<.0 

.13 

51 

33 

.08 

50 
36 

.08 

62 
40 

.12 

60 
45 

.09 

53 

35 

.09 

62 
34 

.11 

60 
38 

.02 

56 
43 

.02 

47 
38 

.04 

61 
38 

.01 

60 
42 

.09 

60 
35 

.15 

.06 

.08 

.02 

40 
38 

.07 
54 

34 

.10 

62 
38 

.09 

70 
42 

.15 

58 
40 

.09 

56 
42 

.10 

60 
40 

2.47 
59.7 
40.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


rCMUARV  IMS 


STATION 

INDEX  NO. 

X 
0 

a 

DRAINAGE  J  ] 

LATITUDE 

LONGITUDE 

g 
c 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 

e 

. 

S 

SPECIAL 

ADD I  SON 

03 

MlNSTON 

3*  13 

•  7  11 

795 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

01*0 

07 

MILCOX 

87  25 

IT5 

SIDNEY  J.  HARDYt  SR. 

AL6ERTVlLLt  2  S£ 

tj 

3*  1* 

5P 

"  H 

ALA>   COMMUNITY  NEThORK 

85  52 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
taVIe .     Hax  and  mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    Include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent   to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  m  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,    MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  re^lar  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     (^ecks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of  Documents,    Government   Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 
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75 

31 

35 

1 

230 

0 

0 

0 

0 

.80 

.40 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOBILE   WB  AIRPORT 

70.1 

46.1 

58.1 

2.2 

82 

30 

27 

1 

251 

0 

0 

3 

0 

1.30 

-  5,93 

.58 

72 

T 

T 

23 

3 

I 

0 

ROBERTSDALF    1  E 

69.'. 

43.1 

56.3 

81 

30 

26 

24* 

293 

0 

0 

8 

0 

1.99 

-  4,60 

.71 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

57.2 

2.8 

1.68 

-  5,06 

T 

0  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
GREENVILLE 

88 

DATE 

19 

LOWEST  TEMPERATURE 
WATERLOO 

10 

DATE 

24 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
ATHENS  2 

7.55 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
FORT  MORGAN 

.80 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
PHENIX  CITY  2  NNW 

4.20 

DATE 

12 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
WATERLOO 

9.0 

greatest  depth  of  snow 
Redstone  arsenal 

10 

DATE 

22 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

MARCH  I960 


station 

13 

0 
H 

Day  of  Month 

1  2 

3 

4  1  5  1  6 

7 

9  I  9 

10 
lu  1 

'  1 

12 

13  1  14  1  IS 

16  1 

17  1  18 

19 

on  1 

21 

22 

23 

24 

95  1  2B  1  27 

4^    1    AD  1 

28  1  29 

30 

31 

•     «  ■ 

NORTHERN  VALLtV  01 

aTHFNS  2 

I'l 

.20 

.08 

2^00 

■  90 

.29  . 

8ELI.E  MlNA  2  N 

6  21 

T 

.11 

l!20 

.12 

.16 

.26 

2^08 

•  02 

.85 

.50  . 

OECATUB 

6.60 

T 

.21 

2.08 

.03 

7 

•  93 

1^80 

•  92 

1.23  . 

FALKVILLE    1  N 

*.70 

.» 

1.70 

T 

.15 

.07 

W27 

•  06 

T 

,02  , 

FLORENCE 

.06 

.9« 

.66 

1.93 

.01 

.27 

•  78 

2^40 

.59 

.01 

T 

.16  . 

HODGES 

T  T 

.7a 

1.45 

.14 

1.90 

.70 

■  30  . 

HUNTSVILLE  WB  *P 

5*63 

.07 

.2a 

1.56 

.01 

T  T 

.17 

.10 

U35 

.94 

7 

.95 

.20  . 

MADISON 

6*16 

T 

.02 

.2« 

1.25 

.46 

.02 

.16 

.12 

•  54 

2.35 

.04 

.09 

.82  . 

MOUL  TON  2 

.07 

.u 

1.14 

1.04 

T 

.08 

7 

.76 

7.25 

.02 

T 

.22 

.12  . 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5.86 

.37 

.11 

2.31 

.02 

.20 

7 

.97 

1.60 

.04 

T 

.29  . 

NEm  MARKET  2 

S.48 

T 

.02 

.46 

.72 

.64 

.02 

.42 

.08 

.51 

1  .96 

.11 

.94  a 

RED  BAV 

S.26 

.20 

.2* 

1.98 

.16 

.01 

.04 

1.B4D 

.70 

.09  . 

REDSTONE  ARSENAL 

.09 

.55 

1.10 

.05 

.33 

1.44 

1.49 

.14 

.25  . 

RUSSCLLVILLE  2 

1.60 

2.40 

1.750 

.45 

.24  . 

mATERLOO 

)  6  a  05 

.51 

.37 

2.33 

•  26 

.95 

1.02D 

.  15 

•  30 

•  96  , 

«       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVlLLt  2  SE 

3*35 

.39 

.82 

I'.ll 

.14 

.05 

1.05 

•  06 

•  09  . 

BESSEMER  3  SSM 

.01 

1.21 

.02 

.01 

.19 

.52 

•  87 

.04 

T  , 

BIRMINGHAM  toB  AP  R 

6.17 

T 

1.75 

2.75 

.08 

.16 

.50 

.85 

7 

T 

•  OB  . 

BOAZ 

3.31 

.21 

.42 

1.64 

T 

7 

.47 

•  54 

.03 

BRIDGEPORT  2  W 

T 

.3a 

.39 

1.41 

•  75 

.23 

.98 

•  05 

T 

.21  . 

COIL INSVILLE 

3*38 

T 

.17 

.24 

•  83 

.03 

T  . 

FORT  PAYNE 

3*23 

T 

'.10 

.09 

l!o7 

T 

.23 

.23 

.30 

.77 

.12 

.12  • 

GARDEN  CITY 

2.87 

.36 

.94 

.22 

.45 

.90 

GUNTFRSVILLE 

5.TI 

.08 

.65 

.69 

.77 

1.00 

.09 

2.43  . 

LEEDS 

5.56 

1.00 

.17 

2.98 

.11 

.53 

.72 

7 

T 

T 

.05  . 

MAGELLA 

*  3S 

.06 

.39 

.44 

2.04 

.29 

.49 

.67 

.02 

ONEONTA 

4.49 

1.00 

2.00 

.33 

.38 

.78 

PAlMEROALE  2  W 

.75 

.  35 

.15 

SAINT  BERNARD 

3!t6 

I51 

T 

U42 

.03  T 

T 

.74 

.45 

.45 

.02 

SAND  MT   SUeSTA  AU 

2.96 

.07 

.33 

.90 

.43 

.12 

.06 

l82 

.10 

•  18  . 

SAYRE 

.56 

1.22 

T 

.33 

.42 

.94 

7 

SCOTTSaORO 

4*88 

1.19 

.05 

1.55 

.74 

.50 

.85 

7 

.30 

.20  1 

VALLEY  MEAD 

' 

.61 

7 

7 

.36 

1.05 

.07 

.06  • 

WARRIOR 

3.72 

.82 

1.20 

.30 

.40 

.9; 

.05 

•       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

AL  ICEVILLE 

4.41 

1  ^98 

ARLEY  3  S 

4.97 

.67 

1.34 

1.78 

i.ia 

AUTAUGAVILLE  3  N 

2.21 

.66 

.98 

.15 

.05 

.37 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

4.52 

1.56 

1.32 

.37 

1.08 

.19 

BILLINGSLEY   1  SE 

2.04 

.02 

1.43 

.18 

.41 

BROOK WOOD 

3.95 

' 

.10 

CARBON  MILL 

.53 

2!21 

.13 

1.68 

1.23 

CENTREVILLE 

2.01 

.05 

.12 

.44 

.11 

.43 

.86 

CLANTON 

1.73 

.30 

.55 

7 

.43 

.45 

T 

T 

CORDOVA 

3.53 

.50 

1.15 

.17 

.58 

1.13 

DOUBLE  SPRINGS 

5.89 

■  03 

.  1 5 

.14 

.17 

.17  . 

ELROD 

4.30 

.90 

U20 

l!30 

.90 

FAYETTE 

GORGAS 

3.69 

.37 

.12 

1.58 

T 

.21 

.35 

1.03 

.03 

HALEYVILLE 

5*22 

.57 

2.25 

T 

1.55 

.90 

HAMILTON  3  S 

5.45 

T 

.5B 

^!lO 

.08 

i!64 

.57 

.04 

JASPER  4  N 

3.56 

•  oy 

1.16 

.18 

•  45 

1  AY  DAM 

MERTZ  PONDVILLE  TOkER 

2.65 

.02 

.19 

.26 

.54 

.03 

.23 

.05 

1.15 

.18 

MITCHELL  DAM 

2.21 

.dl 

.04 

1.13 

.03 

.03 

.56 

.01 

T  , 

PICKENSVILLE 

5.66 

.li 

2.21 

.10 

1.92 

•  74 

.10 

PLANTE9SVILLF   2  S5E 

1.76 

.17 

,9e 

.11 

.45 

.10 

PRATTVILLE 

3.28 

.01 

.16 

.98 

.86 

.04 

•  08 

.47 

.01 

REFORM 

.05 

.17 

.05 

THORSBY  EXP  STATION 

1.45 

.16 

.20 

l36 

•  05 

•  23 

.39 

.06 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

3.39 

•  04 

.19 

1.68 

.01 

.01 

•  39 

1.03 

•  04 

T 

T 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

3.14 

.06 

.06 

.03 

1.59 

.08 

•  35 

•  87 

.09 

.01  . 

«e»non 

4.75 

.42 

1.13 

.32 

.10 

•  30 

2^48 

t.EST  BLOCTON 

3.00 

••INFIFlO  2  SW 

5.54 

.33 

2I29 

ll2 

1^99 

I79 

!o« 

.       •  • 

EASTERN  VALLEY  0*, 

ANNtSTON  FAA  AP 

2.76 

.70 

.29 

.07 

I71 

.34 

ASHVILLE   *  W 

4.72 

.68 

2.9C 

.06 

!l9 

•  18  . 

CALERA  2  Sm 

4.  10 

.26 

.34 

2.52 

•  30 

•  6a 

CENTRE  5  SW 

4,23 

T 

.83 

.06 

2.14 

T 

.17 

T 

.37 

•  66 

T 

T 

CHILDERSBURG 

~ 

.28 

.28 

.62 

chilOersburg  wtr  plant 

1.79 

.37 

.17 

.14 

•  04 

•  29 

.74 

•  04 

GADSDEN 

6.50 

T 

1.16 

3.51 

.77 

.26 

•  78 

.07  • 

GADSDEN  GAS  PLANT 

4.20 

.78 

2.30 

.35 

•  70 

JACKSONVILLE  2  Sta 

3.  39 

.10 

•  77 

LEES6URG 

3.79 

I75 

IlO 

2I1O 

Io7 

!lS 

•  62 

MONTEVALLO 

2.89 

.OS 

.36 

7 

1.33 

.11 

.90 

•  62 

.12 

PELL   CITY    I  NNE 

5.59 

.97 

.17 

3.56 

.12 

.18 

•  64 

SYLACAUGA  4,  NE 

1.95 

.17 

.23 

.53 

.07 

.24 

.71 

T 

T 

TALLADEGA 

2.62 

1  .24 

.19 

.08 

•  19 

MALNUT  GROVE 

3.43 

.60 

1.75 

.18 

!40 

•  70 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

2.68 

10 

•  12 

ASHLAND 

3.50 

I37 

lUc 

.09 

.08 

•  94 

AUbuRN  3  S*i 

4.98 

1.15 

3.36 

•  47 

CAMP  HILL   2  NW 

4.19 

1.13 

.03 

1.95 

T 

■  •OB 

T 

DADEVILLE 

4.60 

1.40 

.03 

2.18 

•  99 

DELTA 

3.04 

.25 

.45 

.12 

09 

85 

HEFLIN 

4.80 

2!l2 

list 

|!|3 

.05  . 

HIGhTOi^CR 

3.02 

.10 

.40 

.15 

1.35 

.03 

.08 

.10 

•  91 

JORDAN  DAN 

4.20 

.0<> 

1.09 

.14 

2.37 

.09 

•  37 

lafavcttc 

MARTIN  DAN 

4.06 

.93 

.40 

1.77 

.06 

.02 

.65 

•  03 

OPELlKA 

6.74 

2.00 

3.58 

.16 

.06 

•  14 

•  96 

ROCKFORD  2  NNH 

2.43 

.58 

.95 

.07 

.60 

•  09 

ROCK  MILLS 

3.62 

.74 

.05 

1.97 

.02 

.02 

.12 

.75 

7 

THURLOM  DAM 

5.99 

.89 

.29 

3.14 

.70 

.97 

hADlEY 

3.92 

1.02 

.03 

1.91 

.02 

.94 

kETuHPKA 

2.97 

T 

T 

.66 

.06 

l.tO 

.09 

T 

.62 

7 

YATES  HYDRO  PLANT 

4,51 

.74 

.27 

2.55 

.99 

S*«  R*l«r«DC«  NolM  Followiog  SuUoo  lodvx 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

2  1 

3 

4  1  5  1  6 

1    1    J     1  u 

7  1  e  1  9 

10 

11  1 

12 

13  1  14 

1 

16  1 

1 

17  1  IB 

19  I  20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1  26 

27 

28  I  29  {  30 

31 

.     •  • 

PRAIRIE  06 

CUbft 

I 

70 

.05 

OAYTON 

3 

22 

.7? 

.15 

l!o! 

I75 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

1 

74 

.26 

.01 

.32 

.18 

.82 

.07 

FORT  DEPOSIT 

GAINESVILLE 

3 

02 

.  1' 

.03 

.22 

.48 

.02 

T 

.03 

T 

l.U 

.75 

.15 

.04  . 

GREENSBORO 

3 

«S 

.01 

.39 

1.24 

HAYNEVILLE 

3 

21 

.02 

T 

1.01 

.01 

1.7C 

.01 

.41 

.05 

L  I V  TNGSTON 

HAHION  t  NE 

2 

13 

.03 

.35 

.22 

.'•9 

.85 

7 

MAMICN  JUNCTION   I  ENE 

2 

16 

.01 

,19 

.85 

.02 

.76 

T 

.08  . 

MARION  JUNCTION  2  NE 

2 

65 

.06 

.42 

1.03 

.12 

.11 

.12 

MAThEMS   1  5SM 

5 

37 

.49 

k.OO 

T 

T 

.88 

7 

MILSTEAO 

5 

13 

1.16 

.02 

2.89 

.0: 

1.01 

MlNTER   3  NW 

4 

0<b 

.22 

.75 

.02 

2.31 

.03 

.24 

.02 

.45 

MONTGOMERY  V«B  AP  R 

2 

80 

T 

.47 

.46 

1.35 

.01 

T 

T 

.51 

7 

7 

• 

ORBtflLLE 

2 

97 

.15 

.41 

.18 

.56 

.08 

.41 

.18 

PEftRYVILLE 

2 

35 

.02 

T 

.43 

l.U 

T 

.15 

.  15 

.34 

.15 

PINE  LEVEL 

5 

63 

.04 

.12  2.51 

SELMA 

2 

78 

.05 

.28 

.21 

7 

.45 

.59 

7 

7  . 

2 

70 

.31 

1.4 

.02 

•  97 

TUSKEGEE   3  S 

UNION  SPRINGS 

3 

98 

.05 

.85 

.08 

.01 

.98 

.07  . 

UNIONTOHN 

2 

75 

.20 

nARRIOR  lock  and  DAM 

I 

2S 

.06 

IlO 

.22 

.04 

131 

.43 

!l2 

COASTAL  Plain  ot 

ABBEVILLE    1  NNW 

3 

67 

ALBERTA 

3 

12 

.20 

.47 

*42 

.03 

T 

!o9 

.21 

.59 

.11 

ANDALUSIA   I  NW 

2 

21 

.03 

.10 

.10 

.06 

I91 

.98 

.03 

ATMORE    1  S^" 

1 

50 

.oe 

.06 

T 

.08 

.86 

T 

.'0 

BEATRICE   I  E 

1 

33 

.48 

.45 

.40 

BRANTLEY 

66 

1.02 

.43 

•  15  • 

BREWTON  3  SSE 

J 

27 

.14 

IlO 

.04 

.63 

.03 

.33 

BRUND  t  OGE 

61 

.02 

T 

.11 

.08 

i.83 

.02 

7 

.75 

7 

T  , 

CAMDEN   3  Nh 

3 

29 

.17 

.40 

1.42 

.36 

.38 

.02 

.53 

.01 

CMATOM  3  N 

2 

*3 

.09 

.04 

.20 

.30 

.68 

.29 

T 

.08 

.36 

.38 

.01 

T 

CLAIBORNE 

1 

21 

.06 

.03 

.31 

.07 

.03 

CLAYTON 

2 

9  1 

.25 

.15 

.90 

ill 

COfEEE  SPRINGS  2  NW 

55 

T 

.05 

.65 

T 

!.15 

.70 

7 

COTTONTON 

3 

11 

.21 

.48 

.60 

.82 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

1 

99 

T 

T 

.44 

.58 

.30 

,08 

.59 

7 

ELBA 

5 

*tt. 

.23 

i.33 

.10 

ENTERPRISE  3  NW 

3 

06 

f 

.56 

.05 

.74 

7 

.71 

FUFAULA  wiLDI  IFE  REE 

3 

1 1 

T 

T 

.46 

.21 

.77 

.02 

7 

.65 

EVERGREEN 

1 

27 

T 

T 

.14 

.12 

.62 

■ 

.39 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 

2 

13 

.04 

.90 

' 

.08 

GENEVA 

2 

49 

Io5 

.02 

I97 

.02 

.90 

153 

GEORGI ANNA 

2 

13 

T 

.05 

T 

.09 

.31 

.23 

T 

.40 

7 

GlLBERTOWN 

2 

90 

T 

T 

T 

.25 

.34 

.94 

.24 

7 

1.06 

.07 

GREFNVILLE 

3 

26 

.05 

.13 

.48 

.27 

2.00 

.33 

HEADLAND 

3 

12 

.91 

.28 

HIGHLAND  HOME 

3 

96 

.02 

!o2 

1.38 

.15 

.67 

.02 

I02 

Its 

7 

JACKSON 

1 

91 

T 

.0? 

.27 

.58 

.97 

.02 

KINSTON 

2 

95 

.17 

.24 

.62 

.92 

LOUISVILLE 

2 

96 

.05 

.25 

.45 

.55 

.66 

MELVIN 

.6C 

.32 

.65 

NEWTON 

2 

99 

.02 

.47 

.23 

.50 

.  10 

!67 

OZARK  6  NNW 

3 

87 

.01 

.50 

1.38 

.37 

.61 

PHENIX  CITY  2  NNW 

5 

40 

.20 

.15  4.20 

.05 

.04 

.06 

•  70  . 

PINE  APPLE 

3 

65 

1.72 

.38 

.55 

PINE  HILL 

- 

1.45 

.95 

.30 

- 

- 

- 

PITTSVIEW 

RIVER  FALLS 

17 

.06 

.06 

.14 

.20 

.96 

7 

.76 

SLOCOMB 

2 

45 

.80 

.06 

.83 

.12 

.64 

THOMASVILLE 

04 

.05 

.04 

1.16 

.65 

.76 

.03 

.14 

.39 

.82 

trcjv 

2 

45 

.02 

.18 

.40 

.01 

.84 

7 

WALLACE  2  E 

2 

60 

.90 

.00 

WHATLEY 

.11 

.53 

.28 

.35 

.03 

.23 

.57 

7 

•  • 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

1 

*.7 

.24 

.14 

.53 

.02 

.18 

.36 

7 

COOFN 

2 

53 

l.OS 

.60 

.55 

.07 

.06 

.17 

FAIRHOPE   2  NF 

1 

98 

T 

.42 

1.12 

.02 

.16 

.02 

FORT  MORGAN 

80 

.40 

.10 

.05 

.04 

!21 

GULF  SHORES  P  0 

1 

63 

.03 

.55 

.70 

T 

.35 

MOBILE  W8  AIRPORT 

I 

30 

.02 

.01 

T  .28 

.03 

.01 

.32 

.02 

.01 

7 

T 

.01 

.58 

T 

.01  . 

ROBFRTSOALE   1  E 

1 

99 

.04 

.45 

.71 

.04 

.51 

.24 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  aveiageB  - 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

inset 

StAlioD 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  * 

Direction 
of 

iasleet  mile 

JO 

_i 

0 

«  tt 

al 

CFnTRAL   STANDARD  TI"E 
MID          6    Am        noon        6  PM 

Trace 

.01-09 

,10-.49 

50-99 

100-199 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  WB   AIRP00  7 

25 

2.4 

27 

SW 

12+ 

6« 

75 

15 

46 

3 

2 

1 

2 

I 

1 

10 

69 

fc.l 

HIINTSVILLE  WB  aIRP0R7 

25 

1.9 

9.3 

3  7++ 

25 

12 

76 

83 

55 

57 

3 

2 

? 

2 

0 

13 

6.1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

19 

l.S 

n.5 

28  +  + 

in 

u 

no 

82 

48 

6n 

4 

a 

2 

1 

0 

0 

15 

5.8 

MONTSOMERY   WB  AIRPORT 

24 

2.1* 

7.0 

32 

s 

11 

68 

79 

47 

47 

5 

1 

2 

1 

1 

0 

10 

67 

5.8 

S«e  Rclerenc*  Nolea  roUowing  SlaUon  Ind»x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10  ' 

11  ' 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

26 

1 

27 

2S 
28  ^ 

29 

1 

30 

1 

31 

•  « 

NORTHERN  VALLEY 

* 

0  I 

4TMENS  2 

Max 

3* 

45 

",1 

54 

55 

68 

!2 

60 

62 

62 

55 

61 

65 

68 

72 

78 

68 

66 

35 

35 

48 

63 

73 

75 

75 

80 

79 

61.3 

MIN 

IS 

20 

26 

20 

26 

28 

*9 

53 

5*. 

28 

37 

46 

33 

36 

40 

50 

55 

34 

17 

19 

27 

28 

32 

42 

53 

55 

56 

36.5 

BELLE  MINA  2  N 

^4 

65 

59 

52 

64 

59 

63 

70 

67 

69 

64 

66 

46 

56 

59 

65 

68 

73 

78 

77 

71 

47 

35 

48 

63 

73 

76 

74 

79 

80 

66 

63.8 

MIN 

2  1 

27 

27 

20 

23 

37 

28 

36 

49 

48 

47 

*5 

29 

26 

40 

50 

34 

38 

45 

53 

47 

31 

19 

23 

28 

34 

41 

52 

65 

48 

56 

37.3 

DECATUR 

Max 

35 

48 

47 

47 

54 

66 

56 

63 

70 

68 

69 

66 

64 

45 

53 

62 

60 

67 

73 

79 

72 

65 

35 

40 

50 

65 

74 

76 

75 

77 

80 

61.3 

MIN 

20 

23 

22 

21 

25 

34 

32 

34 

47 

54 

48 

*7 

29 

26 

29 

32 

32 

35 

47 

55 

63 

35 

21 

26 

22 

34 

41 

56 

56 

54 

53 

37.2 

FALKVILLE  1  N 

max 

36 

47 

66 

49 

54 

65 

58 

64 

70 

69 

72 

67 

65 

45 

55 

61 

65 

67 

72 

79 

60 

65 

39 

36 

50 

65 

73 

75 

75 

78 

81 

62.7 

MIN 

20 

21 

32 

18 

20 

26 

24 

27 

45 

53 

46 

47 

30 

23 

25 

40 

32 

36 

43 

52 

60 

22 

21 

25 

31 

40 

46 

54 

51 

56 

35.6 

FLORENCE 

MAX 

51 

67 

60 

67 

67 

61 

64 

71 

69 

69 

63 

57 

49 

60 

65 

70 

71 

74 

81 

79 

76 

44 

37 

51 

66 

76 

78 

77 

80 

62 

75 

66.3 

MIN 

IT 

32 

26 

26 

26 

38 

28 

37 

52 

51 

45 

36 

22 

26 

37 

50 

34 

4  1 

50 

57 

40 

29 

19 

16 

29 

36 

43 

50 

53 

52 

56 

37.3 

HUNTSVILLF  WB  AP 

Max 

'.3 

64 

45 

51 

64 

57 

63 

70 

68 

TO 

68 

67 

43 

53 

60 

64 

69 

72 

81 

80 

72 

42 

35 

48 

64 

72 

77 

78 

81 

62 

72 

63.7 

MIN 

20 

30 

26 

21 

24 

38 

31 

37 

52 

49 

49 

32 

29 

26 

41 

44 

34 

40 

51 

56 

41 

27 

20 

24 

30 

36 

45 

67 

58 

56 

56 

36.1 

MADISON 

Max 

45 

67 

56 

53 

66 

58 

63 

70 

67 

71 

65 

64 

47 

56 

62 

65 

66 

73 

78 

78 

70 

47 

37 

49 

68 

74 

76 

76 

61 

63 

66 

64.4 

MIN 

1  7 

27 

27 

19 

25 

36 

28 

38 

49 

54 

47 

47 

28 

24 

39 

51 

36 

39 

46 

53 

46 

31 

19 

20 

28 

37 

44 

53 

55 

52 

56 

37,8 

MOULTON  2 

MAX 

47 

65 

55 

55 

64 

59 

65 

71 

68 

70 

62 

67 

46 

55 

61 

66 

69 

72 

80 

80 

72 

45 

36 

50 

66 

75 

75 

76 

79 

79 

70 

64.5 

MIN 

1  9 

25 

29 

20 

23 

39 

24 

37 

47 

54 

48 

39 

27 

24 

37 

51 

33 

38 

49 

60 

44 

30 

16 

20 

28 

35 

41 

55 

56 

51 

57 

37.3 

MUSCLF    SHOALS  FAA 

AP 

Max 

47 

66 

45 

55 

65 

57 

61 

7? 

65 

67 

59 

58 

44 

55 

62 

64 

66 

70 

77 

77 

68 

44 

34 

49 

63 

72 

75 

74 

77 

80 

69 

62.5 

MIN 

22 

39 

27 

20 

29 

38 

27 

36 

54 

49 

48 

34 

27 

27 

39 

46 

35 

44 

52 

58 

38 

24 

19 

23 

33 

37 

44 

52 

56 

54 

68 

38.4 

NEW   MARKET  2 

41 

62 

56 

52 

62 

55 

65 

68 

64 

69 

64 

65 

46 

56 

60 

63 

65 

72 

77 

77 

69 

47 

34 

48 

64 

72 

76 

73 

77 

60 

71 

62.9 

MIN 

16 

30 

27 

21 

22 

33 

27 

36 

50 

55 

47 

46 

27 

23 

43 

51 

33 

35 

47 

55 

46 

31 

19 

20 

26 

32 

39 

53 

53 

50 

66 

37.1 

RED  BAY 

Max 

37 

49 

65 

45 

58 

64 

59 

66 

72 

65 

68 

65 

55 

45 

56 

65 

68 

70 

73 

71 

79 

55 

33 

36 

SI 

66 

74 

76 

77 

79 

81 

62.0 

MIN 

20 

21 

29 

22 

25 

34 

31 

34 

49 

53 

42 

48 

25 

29 

32 

43 

36 

47 

53 

54 

52 

32 

21 

22 

24 

39 

49 

54 

59 

55 

59 

36.5 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

44 

63 

46 

51 

62 

56 

62 

68 

67 

68 

58 

60 

41 

50 

54 

58 

65 

67 

72 

72 

68 

40 

32 

47 

59 

66 

72 

73 

74 

77 

68 

60.0 

H|N 

21 

22 

25 

20 

22 

35 

26 

26 

54 

50 

42 

28 

26 

25 

40 

37 

32 

34 

40 

48 

40 

26 

22 

23 

25 

28 

40 

56 

54 

51 

56 

34.7 

RUSSFLLVILLE  2 

MAX 

35 

47 

64 

45 

54 

63 

58 

63 

69 

67 

69 

64 

61 

46 

55 

62 

68 

69 

72 

78 

79 

65 

48 

36 

40 

66 

70 

75 

77 

80 

61 

62.1 

MIN 

14 

14 

31 

1  4 

14 

22 

22 

28 

46 

48 

47 

47 

24 

22 

22 

40 

30 

30 

41 

41 

59 

44 

13 

13 

13 

18 

30 

37 

51 

49 

54 

31.5 

WATERLOO 

MAX 

50 

65 

61 

57 

62 

56 

62 

72 

60 

67 

73 

64 

47 

59 

61 

66 

71 

73 

79 

80 

69 

42 

36 

61 

64 

76 

79 

72 

81 

83 

66 

64,  7 

* 

* 

MIN 

12 

26 

24 

12 

17 

31 

20 

27 

49 

49 

48 

39 

20 

19 

36 

41 

28 

34 

42 

53 

37 

27 

16 

10 

24 

28 

33 

42 

46 

52 

52 

32.  1 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILUE  2  SE 

MAX 

41 

64 

55 

52 

60 

57 

63 

69 

69 

65 

62 

64 

43 

55 

64 

58 

65 

73 

7B 

81 

77 

51 

34 

50 

64 

72 

75 

75 

75 

76 

72 

63.3 

MIN 

18 

31 

32 

23 

29 

41 

31 

41 

50 

59 

46 

34 

29 

26 

40 

52 

40 

41 

48 

54 

50 

31 

23 

23 

30 

42 

46 

65 

56 

55 

56 

39.8 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

50 

66 

57 

57 

61 

66 

66 

72 

72 

79 

64 

69 

48 

54 

63 

62 

67 

74 

80 

83 

77 

52 

38 

66 

67 

76 

77 

77 

79 

60 

78 

66,6 

M]N 

20 

32 

36 

19 

21 

44 

30 

36 

50 

57 

50 

45 

32 

23 

42 

50 

33 

36 

42 

54 

52 

32 

24 

20 

28 

31 

38 

45 

48 

50 

59 

38,0 

BIRMINCHAH  WB  AP 

MAX 

49 

67 

52 

57 

63 

66 

66 

72 

74 

76 

68 

69 

48 

57 

66 

62 

*9 

74 

»l 

86 

74 

46 

37 

65 

67 

76 

78 

78 

79 

81 

79 

66,9 

MIN 

23 

38 

29 

19 

24 

38 

28 

38 

53 

57 

51 

36 

30 

28 

46 

41 

33 

39 

43 

60 

47 

33 

27 

23 

30 

33 

42 

48 

50 

50 

59 

38.6 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

44 

65 

60 

57 

64 

55 

63 

69 

68 

74 

64 

69 

56 

59 

62 

61 

68 

75 

77 

81 

75 

56 

39 

56 

66 

78 

78 

73 

79 

82 

72 

66,0 

MIN 

20 

23 

29 

17 

16 

37 

26 

35 

50 

54 

41 

51 

26 

20 

43 

50 

33 

32 

41 

46 

50 

32 

23 

19 

25 

29 

35 

46 

48 

45 

55 

36,5 

GUNTERSVILLE 

MAX 

46 

68 

64 

54 

68 

61 

66 

72 

73 

73 

68 

68 

55 

58 

65 

65 

67 

75 

81 

84 

84 

54 

38 

53 

68 

77 

76 

60 

80 

82 

76 

67,8 

MIN 

18 

29 

30 

23 

24 

38 

28 

32 

49 

55 

47 

54 

30 

27 

39 

53 

36 

38 

47 

54 

52 

32 

26 

23 

29 

33 

40 

54 

53 

51 

56 

38,7 

ONEONTA 

MAX 

39 

46 

65 

49 

55 

65 

62 

65 

71 

72 

76 

66 

64 

45 

57 

64 

59 

66 

74 

79 

83 

71 

46 

37 

53 

61 

74 

76 

78 

79 

80 

63,8 

MIN 

19 

21 

35 

20 

20 

24 

24 

28 

37 

52 

47 

50 

30 

23 

26 

42 

33 

33 

38 

42 

50 

42 

23 

21 

20 

27 

30 

37 

48 

46 

46 

33,5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

43 

50 

66 

43 

53 

68 

59 

65 

72 

70 

73 

65 

61 

49 

56 

62 

63 

67 

73 

81 

83 

68 

37 

36 

53 

66 

74 

77 

79 

75 

83 

63,5 

MIN 

27 

25 

30 

22 

21 

28 

29 

32 

40 

55 

46 

50 

30 

?4 

40 

44 

34 

37 

41 

50 

59 

36 

22 

20 

27 

32 

38 

48 

51 

48 

57 

36.9 

SAND   MT   SUBSTA  AU 

MAX 

39 

63 

55 

50 

62 

56 

60 

67 

69 

71 

65 

66 

54 

54 

61 

60 

65 

72 

76 

81 

77 

54 

33 

49 

64 

72 

75 

75 

76 

78 

78 

63.8 

MIN 

17 

28 

30 

20 

28 

39 

25 

38 

4fl 

54 

44 

44 

29 

24 

39 

49 

36 

38 

48 

53 

54 

30 

22 

21 

28 

35 

47 

54 

53 

52 

56 

38.2 

SCOTTSBORO 

MAX 

38 

43 

65 

48 

54 

65 

60 

65 

69 

71 

72 

66 

68 

46 

58 

61 

63 

69 

74 

76 

81 

70 

44 

39 

63 

66 

72 

76 

76 

81 

81 

63.6 

MIN 

20 

23 

31 

19 

19 

25 

28 

30 

43 

51 

44 

51 

31 

24 

30 

45 

24 

36 

41 

42 

52 

42 

23 

20 

27 

30 

35 

46 

51 

54 

50 

35.0 

VALLEY  HEAD 

MAX 

34 

35 

60 

42 

51 

60 

55 

60 

64 

67 

68 

63 

66 

41 

53 

58 

59 

64 

73 

75 

79 

67 

52 

34 

60 

64 

70 

64 

72 

75 

76 

59.8 

*  • 

• 

MiN 

15 

18 

22 

13 

15 

19 

23 

26 

36 

44 

38 

44 

28 

18 

24 

40 

30 

30 

38 

42 

49 

42 

22 

16 

20 

27 

32 

38 

45 

43 

52 

30.6 

UPPER  PLAINS 

03 

AL ICEVILLE 

MAX 

40 

49 

50 

52 

56 

61 

67 

65 

72 

70 

77 

70 

69 

50 

55 

60 

67 

69 

74 

79 

83 

66 

44 

39 

56 

66 

74 

76 

76 

76 

It 

64.1 

MIN 

25 

31 

32 

22 

23 

28 

30 

34 

35 

48 

50 

54 

33 

26 

28 

40 

34 

41 

43 

48 

60 

34 

29 

IB 

27 

33 

35 

49 

51 

52 

56 

37.1 

BANKHEAO  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

39 

50 

65 

48 

57 

59 

66 

66 

71 

76 

77 

69 

64 

49 

57 

62 

65 

69 

76 

78 

83 

75 

40 

36 

55 

69 

77 

77 

78 

78 

78 

64.8 

MIN 

22 

22 

40 

22 

22 

23 

23 

31 

32 

48 

49 

56 

32 

26 

28 

42 

35 

37 

42 

41 

48 

39 

26 

23 

25 

34 

36 

34 

49 

49 

54 

35.2 

CENTREVILLE 

MAX 

47 

52 

65 

52 

60 

62 

69 

67 

74 

74 

80 

72 

64 

53 

52 

66 

65 

71 

78 

61 

87 

77 

52 

40 

57 

69 

76 

79 

79 

79 

81 

67,  1 

MIN 

21 

28 

33 

20 

20 

31 

29 

30 

42 

55 

49 

55 

34 

23 

26 

40 

3  3 

37 

39 

40 

60 

42 

28 

2 1 

26 

30 

32 

4  5 

44 

48 

" 

36,1 

CLANTON 

MAX 

42 

49 

64 

50 

58 

60 

66 

66 

71 

73 

79 

70 

65 

50 

54 

66 

66 

71 

75 

60 

65 

75 

54 

40 

55 

68 

74 

78 

77 

78 

79 

65,7 

M  I  N 

23 

26 

39 

22 

23 

32 

30 

31 

40 

54 

49 

53 

35 

25 

35 

46 

35 

36 

38 

47 

59 

50 

29 

24 

28 

32 

39 

45 

45 

50 

57 

36,0 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

35 

47 

66 

45 

56 

64 

62 

65 

71 

70 

75 

67 

59 

47 

55 

61 

68 

70 

72 

80 

61 

63 

35 

34 

63 

67 

75 

Tt 

75 

75 

60 

62,9 

MIN 

1  3 

14 

32 

18 

19 

25 

28 

30 

40 

53 

47 

50 

27 

24 

26 

35 

30 

31 

45 

50 

58 

34 

16 

16 

27 

30 

37 

46 

52 

49 

55 

34,  1 

FAYETTE 

MAX 

MIN 

HALEYVILLE 

Max 

35 

47 

64 

45 

56 

63 

60 

63 

70 

68 

72 

67 

62 

46 

56 

62 

67 

68 

71 

71 

79 

64 

37 

34 

52 

65 

72 

76 

73 

80 

61.6 

M|N 

15 

15 

30 

19 

19 

21 

28 

30 

41 

45 

47 

47 

29 

29 

29 

40 

34 

34 

47 

39 

52 

35 

19 

18 

18 

31 

32 

42 

53 

55 

33,1 

HAMILTON  3  S 

MAX 

38 

47 

64 

49 

57 

63 

63 

66 

73 

69 

72 

68 

60 

48 

58 

63 

69 

71 

73 

61 

81 

65 

35 

37 

63 

66 

74 

77 

76 

75 

82 

63.6 

MIN 

13 

13 

22 

13 

13 

15 

26 

28 

32 

53 

48 

48 

27 

20 

21 

32 

29 

29 

38 

43 

52 

34 

20 

15 

16 

26 

29 

33 

46 

45 

46 

29,9 

JASPTR  <>  N 

MAX 

52 

69 

59 

61 

66 

68 

66 

75 

71 

65 

60 

60 

50 

58 

62 

66 

71 

75 

84 

65 

75 

47 

36 

57 

70 

78 

79 

81 

77 

85 

79 

67,4 

MIN 

17 

20 

34 

17 

17 

39 

29 

27 

49 

54 

46 

44 

28 

20 

31 

41 

30 

33 

36 

46 

47 

32 

23 

17 

26 

28 

33 

47 

49 

44 

57 

34.2 

S««  R«f«r«nc«  NolM  Following  Sutlon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MARCH 


Station 

Day 

Of  Month 

s. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  j 

17 

18 

.8| 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

52 
24 

65 

28 

56 
43 

60 
23 

60 
22 

68 
38 

65 
25 

72 
29 

75 
44 

81 

50 

66 

50 

72 
51 

52 
36 

57 
25 

68 
32 

70 
51 

73 

38 

77 
37 

81 
37 

87 
45 

79 
54 

64 
35 

41 

29 

58 

23 

69 
29 

76 

32 

78 

36 

80 
44 

81 
46 

82 
50 

80 

56 

69.2 
37.6 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

46 
21 

64 
34 

48 

38 

56 

25 

60 
27 

67 
43 

65 
33 

71 
38 

72 
50 

79 
59 

70 
51 

70 
49 

60 
32 

53 
26 

64 
40 

65 
50 

66 
40 

75 
40 

79 
42 

85 
37 

79 
54 

67 
31 

40 
28 

56 
24 

66 
32 

74 
35 

75 
44 

76 
52 

76 
53 

78 
56 

76 
58 

67.1 
40.1 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

49 

25 

64 
31 

52 
32 

56 
24 

61 

23 

67 

40 

65 

30 

72 
34 

70 
50 

77 
59 

70 
53 

69 
38 

50 
31 

55 
26 

60 
37 

67 
43 

69 
36 

74 
41 

79 
43 

83 
59 

68 
44 

47 
32 

39 
29 

55 
23 

66 
31 

74 
33 

76 
40 

75 
49 

76 
51 

79 
52 

79 
61 

65.9 
38.7 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

40 
21 

49 
26 

46 
34 

49 

20 

56 
22 

61 
28 

66 
29 

66 
32 

72 
37 

71 
54 

77 
49 

70 
54 

66 
31 

50 
29 

57 
34 

62 
40 

67 
34 

70 
39 

75 
42 

80 
46 

85 
61 

71 
40 

42 
27 

39 
29 

56 
32 

67 
35 

75 
39 

78 
44 

79 
51 

77 
50 

79 
55 

64.5 
37.5 

VERNON 

MAX 
MIN 

51 
15 

67 
27 

57 

30 

58 
15 

65 
17 

66 
35 

69 
27 

75 
32 

73 
50 

77 

52 

72 
49 

68 
42 

52 
27 

60 
22 

65 
33 

73 
49 

76 

30 

78 
37 

84 
44 

83 
49 

81 
45 

46 
32 

39 
22 

56 
17 

70 
26 

78 
30 

80 
35 

78 
47 

78 
50 

86 
49 

81 
58 

69.1 
35.3 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

48 
22 

64 
31 

53 
33 

56 
28 

63 
23 

64 
35 

66 
27 

71 
41 

74 
43 

76 
53 

69 
49 

71 
38 

46 
31 

57 
25 

65 
42 

68 
46 

68 
38 

75 
36 

80 
38 

85 
45 

76 
55 

71 
34 

39 
28 

56 
24 

69 
29 

76 
32 

78 
39 

78 
45 

77 
47 

79 
46 

78 
56 

67.6 
37.4 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

48 
14 

61 
19 

42 
26 

49 

28 

52 
26 

68 
20 

68 
25 

72 
36 

73 

55 

78 
58 

68 
48 

70 
59 

59 
35 

55 
22 

65 
41 

64 
48 

72 
31 

76 
35 

81 
36 

85 
50 

79 
55 

55 
35 

40 
30 

58 
19 

70 
26 

76 
33 

78 
35 

78 
36 

79 
42 

80 
50 

78 
53 

67,0 
36.3 

CENTRE  5  Sw 

MAX 

MIN 

38 

21 

45 

26 

65 

32 

47 

2? 

55 
26 

64 

35 

62 
26 

64 
31 

70 
40 

73 
50 

74 
48 

67 
53 

69 
31 

46 
25 

57 
33 

63 
33 

62 
34 

67 
35 

74 

39 

78 
45 

84 
53 

73 
46 

70 
26 

39 
25 

55 
29 

66 
28 

74 
37 

76 
46 

76 
47 

78 
48 

81 
54 

64.9 
36.3 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

50 
21 

68 
32 

62 
39 

58 
19 

62 
20 

67 
45 

69 
27 

71 
34 

74 
49 

79 
57 

75 
45 

69 
57 

57 
34 

57 
21 

67 
31 

68 
49 

69 
31 

76 
34 

81 
37 

86 
49 

84 

57 

57 
33 

39 
26 

55 
22 

67 
27 

77 
30 

76 
37 

78 
44 

79 
45 

79 
49 

79 
58 

68.9 
37.4 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

44 

22 

64 
28 

50 
35 

55 
27 

61 

23 

60 
42 

64 

29 

69 
32 

72 
46 

74 

55 

71 

49 

65 
54 

55 
32 

55 
25 

55 
34 

63 
34 

67 
34 

73 
35 

77 
39 

83 
49 

81 
51 

55 
35 

38 
27 

55 
23 

65 
28 

74 
31 

76 
37 

75 
46 

75 
48 

78 
48 

74 
56 

65.3 
37,2 

PELL  CITY   I  NNE 

MAX 
MIN 

39 

22 

47 

22 

63 
28 

46 
30 

55 
19 

62 
22 

63 
27 

64 
27 

71 
29 

73 
45 

76 
49 

68 
48 

66 
29 

49 

22 

57 
23 

65 
41 

64 
33 

67 
33 

72 
36 

78 
37 

85 
49 

75 
45 

50 
25 

37 
21 

55 
21 

67 
26 

75 
30 

77 
36 

76 
43 

77 
46 

79 
46 

64,5 
32.6 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 
MIN 

48 

20 

65 

25 

48 

25 

56 
18 

60 
19 

64 

21 

66 
25 

71 

36 

73 
46 

76 
52 

66 
41 

68 
49 

49 
31 

55 
20 

65 
36 

67 
51 

69 
34 

76 
33 

79 
36 

84 
45 

75 
53 

67 
33 

37 
25 

54 
21 

67 
25 

75 
29 

76 
38 

75 
43 

77 
45 

77 
47 

76 
55 

66.5 
34.7 

TALLADEGA 

Max 

MIN 

49 

23 

65 
28 

63 
37 

58 
21 

61 
21 

66 
43 

66 
28 

72 
43 

74 

50 

79 
57 

70 
48 

69 
51 

52 
33 

57 
24 

65 
43 

68 
53 

70 
35 

76 
36 

80 
39 

86 
47 

80 
53 

69 

33 

39 
28 

57 
23 

66 
29 

76 
32 

77 

40 

77 

45 

78 

4R 

80 
48 

79 

59 

66.6 
38.6 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

43 

22 

63 
39 

67 
28 

67 
28 

73 
47 

76 
58 

79 
44 

69 
52 

68 
33 

50 
20 

56 
36 

66 
48 

30 

71 

31 

77 

32 

80 
39 

86 
54 

76 
52 

60 

22 

53 
25 

71 

29 

76 
34 

78 

40 

77 
45 

66.6 
37.0 

ASHLAND 

Max 

MIN 

40 
21 

48 

22 

66 
29 

49 

23 

55 
25 

60 
30 

65 
31 

65 
34 

69 
36 

72 
50 

77 
49 

65 
51 

67 
30 

48 

25 

66 
27 

65 
41 

64 
38 

68 
36 

75 
39 

78 
45 

84 

52 

74 

67 
26 

38 
22 

55 
?5 

69 
34 

75 
39 

77 
42 

76 
46 

79 

50 

78 
56 

65.6 
36.3 

AUBURN  3  SW 

MAX 
MIN 

48 
25 

50 
25 

62 
33 

55 
24 

62 
26 

61 
31 

66 
32 

67 
38 

72 
43 

75 
52 

77 
48 

67 
55 

68 
34 

53 
27 

57 
36 

68 
45 

66 
42 

71 
36 

77 
37 

60 
44 

87 
50 

78 
57 

72 
30 

43 

25 

58 
28 

70 
33 

77 
40 

80 
45 

78 

50 

80 
50 

81 
53 

67.9 
38.6 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

44 

21 

48 

23 

63 
32 

50 
21 

58 
22 

60 
24 

65 
28 

65 
33 

70 
40 

72 
55 

75 
48 

67 
53 

69 
32 

50 
21 

55 
23 

67 
42 

65 
34 

70 
33 

76 
43 

78 
45 

84 

50 

74 
57 

68 
27 

40 
21 

11 

68 
28 

74 
34 

76 
48 

77 
48 

79 
52 

78 
50 

65.9 
35.8 

heflin 

Max 

MIN 

38 
18 

44 

21 

46 

23 

63 
21 

56 
25 

61 

33 

64 

23 

66 
25 

63 
30 

74 

38 

75 
39 

67 
45 

69 
33 

54 

30 

66 
29 

60 
35 

70 
30 

69 
29 

77 
32 

81 
34 

85 
44 

76 

53 

60 
24 

43 
19 

55 
24 

69 

25 

75 

25 

77 
34 

78 
37 

7? 

40 

78 
47 

65.7 
31.1 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

57 
24 

65 
27 

58 
42 

56 
31 

62 
28 

63 
42 

65 
37 

71 
35 

73 
45 

79 
57 

67 
49 

69 
57 

58 
35 

70 
30 

69 
39 

68 
50 

67 
40 

77 
40 

80 
38 

86 
43 

78 
53 

70 
37 

42 
28 

57 
25 

64 
29 

75 
32 

78 
40 

78 
46 

60 
49 

61 
49 

78 
54 

69.1 
39.7 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

50 
22 

50 
23 

65 
34 

55 
24 

50 
22 

63 
25 

65 
34 

67 
35 

72 
38 

75 

50 

79 
45 

67 
53 

70 
34 

60 
20 

56 
20 

72 
39 

70 
40 

70 
31 

78 
30 

82 
30 

87 
46 

76 
56 

73 
30 

24 

60 
24 

70 
30 

76 

35 

79 
40 

79 
49 

62 

50 

82 
53 

69.3 
35.0 

ROCKFORO  P  NNW 

MAX 
MIN 

42 

21 

49 
21 

65 
28 

49 

23 

58 
27 

60 
33 

66 
32 

66 
35 

71 
38 

72 
50 

78 
50 

67 
54 

65 
32 

50 
25 

55 
35 

68 
40 

66 
38 

70 
40 

75 
39 

78 
47 

84 
52 

74 
53 

68 
26 

58 
20 

56 
33 

68 
35 

75 

40 

77 
47 

77 
54 

78 
55 

76 

56 

66.5 
38.0 

ROCK  MILLS 

ft          tt  • 

MAX 
MIN 

42 
22 

48 
21 

65 
24 

51 
23 

58 
20 

61 
20 

65 
26 

65 
25 

69 
28 

72 
49 

75 
43 

66 
45 

69 
33 

49 
24 

56 
24 

68 
39 

66 
34 

68 
31 

75 
31 

79 
33 

83 
40 

77 
49 

68 
29 

42 

23 

58 
23 

70 
28 

75 

30 

76 
35 

76 
41 

79 
45 

80 
47 

66,2 
31,6 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

42 

25 

52 

35 

64 
41 

53 
23 

57 
27 

59 
45 

66 
32 

66 
38 

75 
50 

74 
60 

80 
55 

72 
52 

61 
34 

52 
27 

59 
39 

64 
49 

68 
40 

72 
47 

75 
50 

85 
55 

80 
52 

75 
36 

56 
28 

43 

22 

55 
31 

65 
38 

76 

45 

80 
49 

80 
54 

78 
59 

80 
57 

66.6 
41.8 

DEM0P0LI5  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

40 
26 

53 
26 

65 
39 

50 
28 

56 
24 

60 
23 

61 
*0 

64 
37 

74 

38 

73 
50 

80 
56 

75 
57 

64 
35 

51 
28 

59 
33 

62 
44 

69 
40 

70 
39 

76 
47 

82 
47 

85 
55 

76 
41 

42 
28 

42 
24 

55 
23 

66 
30 

74 

35 

78 
42 

76 
47 

78 
53 

79 
59 

66.7 
38,5 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

38 
24 

54 
26 

65 
39 

48 
25 

55 
25 

60 
27 

65 
32 

66 
34 

73 
38 

71 
53 

80 
54 

70 
58 

59 
32 

49 
29 

58 
35 

60 
45 

68 
39 

72 
46 

77 
46 

82 

50 

85 
65 

71 
37 

37 
28 

41 

24 

55 
30 

67 
34 

75 
40 

78 
44 

79 
53 

80 
56 

79 
59 

65.1 
39.6 

GREENSBORO 

Max 

MIN 

51 
24 

66 
33 

56 
41 

61 
24 

59 
25 

69 
44 

70 
30 

72 
39 

77 
49 

82 
50 

76 
40 

70 
45 

53 
34 

56 
28 

57 
38 

68 
40 

73 
44 

75 
46 

81 
47 

85 
52 

81 
52 

59 
32 

41 
26 

58 
22 

66 
30 

75 
34 

76 
44 

79 
48 

79 
53 

60 
56 

78 
57 

66.8 
39.6 

HAYNEVILLE 

Max 

MIN 

47 
25 

50 
26 

65 
38 

55 
24 

60 
24 

64 
31 

67 
31 

66 
33 

72 
40 

75 
54 

80 
55 

74 

50 

67 
36 

53 
27 

60 
35 

69 
45 

70 
41 

70 
40 

75 
43 

82 
49 

87 
57 

72 
54 

60 
28 

40 
23 

57 
29 

69 
33 

75 
38 

77 
46 

85 
50 

80 
50 

60 
56 

67.8 
39.1 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

MIN 

48 
24 

63 
33 

56 
41 

58 
25 

58 
25 

68 
42 

67 
31 

74 
34 

76 
49 

PO 
60 

75 
52 

72 
47 

52 
33 

57 
25 

66 
" 

68 
49 

72 
38 

75 
41 

81 
42 

86 
52 

77 
54 

54 
32 

41 
26 

55 
21 

67 
28 

75 
32 

79 
41 

79 
48 

78 
50 

80 
53 

78 
55 

68.2 
39.4 

MINTER  3  NW 

MAX 
MIN 

43 
24 

49 
23 

61 
38 

53 
24 

56 
25 

60 
25 

65 

30 

68 
35 

72 
41 

73 
54 

79 
55 

75 
55 

65 
36 

51 
28 

58 
31 

69 
40 

69 
40 

75 
43 

81 
46 

80 
56 

75 
50 

51 

25 

40 

22 

53 
24 

69 

29 

73 
35 

77 
47 

79 
47 

'8 
53 

80 
56 

65.9 
37.9 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

MIN 

48 
26 

62 
36 

52 
35 

58 
29 

60 
32 

65 
47 

64 

36 

73 
38 

74 

52 

78 
60 

72 
55 

71 
42 

52 
37 

58 
31 

69 
43 

67 
48 

70 
41 

77 
45 

80 
45 

87 
57 

77 
57 

74 
37 

41 
31 

56 
27 

67 
33 

75 
37 

78 
46 

80 
50 

81 
57 

61 
56 

80 
58 

68.6 
42.6 

SELMA 

MAX 
MIN 

50 
27 

60 
29 

59 
45 

59 
29 

61 

30 

68 
47 

67 

37 

75 
38 

76 

55 

80 
62 

78 
56 

72 
53 

56 
38 

57 
30 

68 
34 

70 
54 

72 
54 

78 
46 

82 

55 

84 

59 

82 
51 

59 
31 

48 

31 

54 

27 

69 
33 

77 
41 

80 
47 

81 
57 

82 
55 

82 
55 

61 

59, 

69,9 
44.0 

See  Reierence  Notes  Fotlcwing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  '^'bama 

Continued     H»RCH  I9tg 


Station 

D>y  Of  Month 

• 

? 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

1 

17 

18 

19  1 

20  ' 

21 

22  ' 

23  ' 

24 

25  1 

1 

28 

27 

28  1 

29' 

30 

31 

At* 

TUSKEGEE  3  S 

MAX 

MIN 

UN  I  ON  iPd I NGS 

Max 

MIN 

*9 
2A 

♦9 

27 

66 
39 

58 
27 

60 
29 

64 

37 

66 

33 

66 
39 

73 
45 

75 
44 

79 
55 

71 
57 

71 
36 

53 
29 

58 
35 

72 
45 

70 
43 

72 
45 

79 
44 

82 
54 

87 
54 

78 
59 

72 
30 

44 

26 

56 
32 

69 
36 

77 
43 

79 
51 

80 
58 

82 
55 

82 
56 

69.0 
41.5 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA    1  NM 

max 

MIN 

59 
21 

56 
25 

57 
38 

60 
22 

58 

21 

64 

22 

68 
29 

67 

31 

72 
39 

78 
56 

SO 
54 

78 
59 

73 
37 

68 

22 

61 

28 

73 
45 

72 
45 

72 
34 

78 
35 

83 

38 

86 

50 

82 
62 

79 
28 

47 

27 

S6 
26 

69 
31 

75 

35 

79 
43 

83 
47 

80 
55 

83 
58 

70.8 
37.5 

ATMOPE   1  Sw 

MIN 

53 
22 

56 
37 

61 
47 

58 
29 

64 

24 

67 
44 

67 
37 

69 
35 

77 
55 

80 
63 

81 
60 

75 
56 

60 
37 

60 
28 

70 
35 

75 
51 

73 
38 

74 

39 

79 
41 

80 
54 

79 
64 

74 
40 

47 

29 

56 
23 

67 
28 

71 
34 

78 
39 

80 
44 

80 
52 

82 

60 

SO 
54 

70.1 
41.9 

BEATRICE  I  E 

Max 

MIN 

<i7 
21 

54 
31 

57 
40 

58 
21 

59 
23 

62 
30 

67 
29 

70 
34 

74 
45 

76 
57 

80 
54 

77 
59 

67 
36 

54 

25 

62 
30 

70 
48 

72 
41 

73 
39 

78 
45 

83 
56 

85 
62 

72 
49 

50 
28 

45 
20 

58 
27 

71 
33 

75 
40 

80 
47 

82 
53 

82 
57 

80 
54 

68.4 
39.8 

BRANTLEY 

M*N 

51 
21 

60 

20 

62 
28 

61 

26 

62 

20 

59 
20 

66 

32 

69 
26 

68 

30 

69 
42 

81 
50 

80 
60 

70 
36 

52 
23 

60 
33 

72 
48 

72 
41 

74 
33 

78 
35 

82 
45 

86 
52 

85 
50 

75 
28 

42 
22 

56 
26 

71 
30 

74 
38 

79 
43 

81 
52 

81 
53 

82 
53 

69.7 
36.0 

BREwTON  3  SSE 

MIN 

55 
20 

58 
30 

63 
47 

61 
21 

64 

20 

68 
45 

70 
25 

73 
29 

78 
♦9 

84 
62 

78 
60 

74 
54 

56 
38 

64 
21 

71 
31 

76 
46 

75 
42 

80 
33 

84 
37 

84 
49 

80 
59 

74 

39 

49 

27 

60 
18 

73 
24 

77 
29 

81 

34 

85 
42 

84 

50 

84 

55 

79 
54 

72.3 
38.4 

CAMDEN  3  Nh 

MAX 
MIN 

52 
23 

58 
34 

60 
33 

57 

22 

62 
23 

66 
44 

69 
28 

75 
34 

75 
53 

81 
59 

75 
57 

74 
46 

52 

33 

61 
26 

69 
35 

69 
50 

72 
41 

78 
41 

83 
44 

87 
55 

78 
56 

58 
32 

43 

26 

56 

21 

69 
26 

77 
34 

80 
40 

81 
46 

78 
54 

82 
58 

80 

55 

-69.6 
39.6 

CHATOM   3  N 

MIN 

51 
21 

58 

22 

58 
44 

60 
26 

64 
26 

69 
39 

70 
35 

75 
39 

75 
54 

80 
61 

76 
56 

71 
43 

55 
35 

61 
28 

65 
38 

76 
53 

74 
41 

78 
43 

81 
47 

65 
57 

77 
54 

55 
33 

46 
28 

60 
22 

70 
28 

75 
35 

79 
41 

80 
49 

81 
55 

77 
66 

79 
56 

69.7 
41.1 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

«e 

2A 

48 
27 

63 
38 

56 
26 

57 
32 

63 
38 

64 

36 

65 
41 

71 
49 

71 

50 

78 
55 

73 

5, 

69 
36 

52 

30 

57 
36 

69 
46 

70 
45 

70 
46 

77 
48 

80 
56 

84 
54 

79 
57 

73 
31 

44 

26 

11 

69 
38 

71 
40 

77 
49 

74 
58 

SO 
56 

80 
55 

67.3 
42.2 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
27 

60 
36 

61 
39 

59 

30 

62 
33 

67 

64 

36 

71 
44 

73 
50 

78 
61 

80 
61 

71 
46 

53 
40 

63 
34 

69 
45 

71 
56 

71 
50 

74 
46 

80 
46 

84 

52 

78 
54 

76 
38 

46 
34 

56 

30 

68 
37 

71 
44 

78 
47 

76 
56 

77 
56 

SO 
56 

79 
54 

69.3 
44.7 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 
HIN 

49 
2<> 

51 
26 

60 
37 

60 
27 

58 
29 

64 

32 

68 
36 

65 
37 

72 
42 

74 
54 

79 
59 

81 
60 

68 
36 

52 
30 

55 
" 

70 
46 

71 
47 

71 
46 

76 
46 

81 
48 

84 
55 

79 
59 

76 
30 

45 
25 

56 
51 

69 
41 

73 
45 

78 
52 

80 
54 

79 
53 

81 
55 

68.5 
41.8 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 
MIN 

*9 
26 

58 
26 

67 
40 

59 
23 

61 
22 

67 
32 

65 
27 

68 
31 

39 

73 
56 

79 
48 

71 
60 

72 
37 

58 
25 

58 

35 

71 
45 

70 
42 

72 
32 

78 
36 

81 
41 

82 
42 

78 
58 

75 
34 

47 

27 

58 
28 

70 
32 

76 
39 

79 
46 

80 
52 

S3 
50 

82 
53 

69.6 
38.2 

EVERGREEN 

Max 

MIN 

*8 

2* 

53 
27 

56 
38 

59 
27 

60 
26 

64 

29 

69 
35 

70 
38 

73 
45 

76 

57 

79 
58 

77 
60 

67 
37 

54 
29 

62 
36 

71 
45 

74 
40 

75 
43 

79 
44 

83 
49 

85 
59 

74 

30 

43 
24 

59 

30 

71 
37 

74 
44 

81 

50 

82 
57 

82 
57 

69.0 
40.5 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

4<. 

23 

53 
24 

58 
40 

59 
25 

58 
27 

63 
29 

68 
35 

69 
37 

72 
43 

74 
57 

79 
58 

77 
58 

66 

35 

53 
28 

61 
33 

70 
45 

72 
42 

73 
47 

77 
49 

82 
55 

83 
62 

78 
52 

55 
28 

45 

23 

58 
24 

70 
37 

73 
43 

78 
48 

82 
56 

81 
57 

78 
53 

68.0 
41.1 

GENEVA 

Max 

MiN 

52 
25 

52 
27 

60 
39 

64 
27 

60 
26 

66 
28 

65 

33 

66 
35 

72 
38 

77 
53 

80 
62 

82 
62 

69 
38 

55 
28 

61 
36 

71 
51 

76 
41 

74 

38 

78 
38 

82 
44 

S3 

80 
61 

76 
31 

49 
26 

58 
29 

69 
34 

75 
41 

80 
47 

80 
52 

81 
52 

81 
55 

70.  1 
40.3 

0IL8ERT0WN 

Max 

MIN 

5<. 

20 

58 
37 

57 
42 

59 
22 

63 

20 

68 
44 

67 
30 

75 

30 

73 
49 

81 

60 

76 
49 

74 

45 

53 
34 

61 
25 

65 
35 

71 
36 

73 
39 

77 
40 

82 
41 

84 
52 

78 
50 

55 
33 

46 
28 

59 
19 

69 
26 

74 

29 

78 
37 

79 
42 

79 
46 

78 
59 

78 
52 

69.2 
37.8 

GREENVILLE 

Max 

MIN 

51 
23 

60 
30 

52 
42 

58 
26 

65 
25 

67 
44 

68 
35 

72 
40 

75 
50 

80 
60 

77 
53 

74 
60 

65 
32 

60 
27 

71 
37 

71 
50 

65 

78 
44 

88 
41 

82 
49 

81 
56 

72 
31 

42 

33 

58 
22 

71 
30 

75 
34 

78 
41 

SO 
47 

82 
53 

30 
56 

79 
53 

70.2 
40.8 

HEADLAND 

Max 

MIN 

50 
26 

50 
26 

63 
37 

52 
27 

60 
30 

66 
35 

69 
34 

73 
36 

75 
39 

78 

52 

80 
59 

75 
43 

70 
37 

54 
29 

59 
38 

71 
44 

75 
45 

72 
42 

79 
43 

82 
51 

81 
50 

84 

50 

75 
33 

48 

28 

57 
34 

71 
41 

75 
45 

80 
52 

80 
55 

81 
51 

84 
53 

40.8 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

46 
24 

49 

27 

60 
35 

55 
26 

58 
28 

62 
33 

65 
33 

66 
35 

72 
40 

74 
52 

78 
54 

74 
57 

67 
35 

52 
29 

60 
32 

70 
44 

70 
44 

72 
46 

77 
45 

81 
53 

85 
55 

79 
58 

74 

27 

38 
24 

55 
30 

69 
40 

74 
44 

78 
49 

79 
53 

81 
56 

SO 
55 

67.7 
40.7 

OZARK    6  NNk 

Max 

MIN 

50 
33 

62 
31 

60 
36 

60 
26 

64 
31 

67 
44 

66 
33 

72 
38 

73 
38 

78 
59 

79 
54 

73 
50 

53 

58 
27 

69 
40 

72 
51 

72 
45 

77 
45 

80 
46 

84 

53 

78 
52 

75 
37 

46 

29 

52 

25 

70 
35 

73 
42 

78 
46 

78 
51 

79 
55 

81 
53 

77 
51 

69,5 
41.6 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

MIN 

52 
25 

52 
28 

64 

33 

55 
27 

60 
30 

63 
39 

65 
36 

65 
38 

70 
41 

72 
50 

78 
53 

77 
55 

78 
34 

57 
29 

57 
33 

70 
43 

65 
44 

70 
43 

75 
45 

81 
51 

85 
55 

79 
56 

79 
32 

45 
26 

58 
29 

69 
38 

75 
45 

77 
50 

78 
54 

81 
56 

81 
60 

68.8 
41.2 

PITTSVIEW 

MAX 

MIN 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

42 

22 

54 
26 

56 
39 

54 
24 

5e 

61 
31 

69 

68 

74 

73 

80 

75 

62 

52 

6C 

65 
43 

65 
42 

72 
47 

77 
50 

82 
55 

85 
62 

73 
40 

73 
28 

44 

22 

58 
29 

70 
35 

74 

45 

79 
49 

80 
55 

76 
55 

79 
57 

67.5 
40.9 

TROY 

MAX 
MIN 

50 
25 

61 
32 

56 
42 

58 
26 

64 

31 

66 
45 

66 
35 

71 

41 

75 
48 

78 
61 

75 
55 

71 
53 

55 
35 

59 
30 

70 
43 

71 
53 

72 
43 

78 
48 

81 
47 

85 

52 

79 
54 

74 

35 

60 
29 

55 
24 

70 
35 

74 
40 

78 
46 

78 
53 

81 
57 

61 
55 

78 
54 

70.0 
42.8 

WHATLEY 

MAX 

MIN 

58 
19 

59 
32 

58 

33 

60 
19 

64 

19 

68 
42 

71 

33 

75 
29 

76 

52 

78 
55 

78 
56 

72 
45 

54 
34 

61 

23 

69 
31 

73 
48 

75 
36 

78 
38 

83 
39 

87 
50 

78 
58 

65 
34 

47 

27 

58 
19 

70 
23 

73 
28 

78 

35 

82 
41. 

84 
48 

80 
60 

77 
52 

70.6 
37.5 

GULF  08 

BAY  HINETTE 

MAX 

MiN 

55 
24 

58 
39 

61 
47 

59 
30 

63 
31 

70 
44 

70 
40 

71 
42 

76 
56 

81 
62 

77 
62 

72 
46 

55 
38 

62 
33 

68 
40 

72 
54 

75 
46 

76 
46 

81 
50 

81 
59 

78 
64 

69 
37 

48 

30 

58 
27 

70 
33 

73 
39 

78 
46 

81 
49 

82 
57 

81 
60 

80 
55 

70,4 
44,7 

CODEN 

MAX 
MIN 

51 
25 

58 
44 

66 
48 

62 
32 

60 
31 

65 
45 

67 
38 

71 
39 

73 
50 

75 
60 

73 
62 

69 
46 

59 
38 

62 
30 

62 
40 

72 
50 

76 
45 

74 
43 

77 
51 

77 
60 

73 
63 

69 
39 

53 
29 

54 
26 

63 
30 

69 
34 

77 
44 

80 
45 

75 
56 

76 
58 

77 
59 

68.2 
43.9 

FAIRHOPE   2  NE 

MAX 

MIN 

52 

28 

56 
44 

62 
48 

58 
31 

63 
31 

69 
45 

67 
41 

74 
42 

77 
55 

78 

62 

77 
62 

71 
47 

56 
39 

62 
35 

71 
35 

72 
55 

76 
46 

75 
45 

80 
53 

81 
60 

81 
64 

70 
39 

49 

31 

58 
27 

65 
33 

71 
37 

79 
47 

82 
43 

78 
57 

79 
59 

81 

52 

70.0 
44.9 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

50 
35 

57 
47 

59 
49 

55 
3? 

59 
45 

65 
44 

60 
46 

67 
50 

70 
57 

71 
60 

I! 

68 
49 

41 

41 

66 
51 

71 
57 

70 
55 

71 
52 

70 
58 

71 
60 

72 
62 

67 
*' 

5 1 
36 

54 
37 

62 
45 

47 

71 
54 

72 
56 

59 

61 

62 

65.3 
50.3 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
27 

58 
42 

62 
40 

61 
34 

65 
36 

72 
46 

69 
43 

72 
43 

74 
56 

80 
63 

77 
63 

70 
42 

57 
38 

60 
34 

63 
43 

73 
54 

75 
46 

75 
49 

80 
56 

80 
62 

77 
67 

71 
36 

50 
32 

59 
29 

67 
35 

70 
39 

78 
47 

81 
50 

81 
57 

82 
61 

79 
58 

70.1 
46.  1 

ROBERTSDALE   1  E 

MAX 

1  MIN 

52 
26 

54 

31 

58 
48 

64  60 
30  27 

65 
40 

70 
38 

70 
38 

72 
53 

75 
48 

80 
60 

76 
55 

61 
38 

55 
32 

66 
36 

71 
52 

76 
45 

77 
42 

75 
47 

79 
59 

78 
62 

78 
65 

70 
28 

52 
26 

59 
29 

68 
34 

70 
43 

78 
44 

80 
55 

81 
55 

80 
50 

69.4 
43.1 

5««  R«1«T«nctt  NolM  FoUowlng  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


9     10    11     12     13     U     15     16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26  27 


NORTHERN  VALLEY  01 
ATHENS  2 

BELLE  MINA  2  N 

DECATUR 

FALKVILLE  I  N 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  WB  AP 

HAD  I  SON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSw 
BIRMINGHAM   WB  AP 

BRIDGEPORT  2  w 

GUNTERSVILLE 

ONEONTA 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  5UBSTA  AU 

SCOTTSBORO 

VALLEY  HEAD 

UPPER  PLAINS  03 
ALICEVILLE 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 
HALEYVILLE 
HAMILTON  J  S 
JASPER    4  N 
PRATTVILLE 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


I  I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


StaUon 


EASTERN  VALLtY  0* 
iNNISTON  PAA  AP 

CALERA  2  Sl> 

CENTRE  5  Sv. 

CHILDERSeURG  hlR  PLANT 
SVLACAUGA  «.  NE 
IALUADE6A 

PIEDMONT  PLATEAU  05 
CAMP  HILL  2  NK 

HEFLIN 

ROCKFORD  2  NNW 

»       «  • 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

MARION   JUNCTION   2  NE 

WINTER  3  Nk 

MONTGOMERY  nB  AP 

SELM4 

COASTAL  PLAIN  07 
ANDALUSIA   1  Nh 

CAMDEN   3  N». 

CMATOM  3  N 

FRISCO  CITY 

GILBERTOhN 

HIGHLAND  HOME 

TROY 

KHATLEY 

GULF  OS 
BAY  MINETTE 

MOBILE   nil  AIRPORT 


ALABAMA 

MARCH  1968 


Day  ol  month 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND| 

SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNCj 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL  1.5 
SN  ON  GND 

SNOWFALL  1 
SN  ON  GND  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL  I 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIVI 

SNOWFALL  ; 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  I 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUiy 


8      9  10 


T 
T 
T 

T  T 


1.5 

2  T 


27    28    23    30  31 


S««  R*f«r«ac«  NoIm  Followliig  SUUon  lnd«x 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

M4SCH  1968 


Day    OI  Month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H         *  * 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.08 

.10 

.22 

.36 

.16 

.10 

.17 

.07 

.11 

.04 

.22 

.13 

.07 

.02 

.  14 

.13 

.16 

.24 

.11 

.07 

.  10 

.10 

.11 

.24 

.11 

.13 

.12 

.12 

.19 

4.19B 

MIND 

57 

31 

69 

81 

20 

20 

68 

2? 

14 

14 

16 

48 

88 

51 

13 

6 

33 

10 

16 

14 

30 

27 

28 

28 

13 

13 

14 

8 

6 

13 

23 

896 

•       •  • 

PRAIRIE 

06 

OEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

• 

.13 

.10 

.13 

.18 

.14 

.10 

.11 

.20 

.07 

.14 

.03 

.16 

.11 

.13 

.05 

.05 

•  17 

.23 

.20 

.23 

.16 

* 

* 

ft 

.14 

.16 

.20 

.11 

.14 

.11 

3.72 

WIND 

100 

*9 

99 

132 

42 

52 

55 

50 

66 

50 

63 

155 

191 

97 

67 

16 

39 

32 

35 

55 

134 

102 

123 

61 

12 

30 

36 

39 

16 

26 

50 

2076 

MAX 

54 

60 

51 

55 

54 

60 

66 

74 

68 

81 

66 

63 

61 

56 

56 

69 

73 

76 

83 

83 

71 

65 

67 

76 

78 

80 

77 

82 

68.1 

MIN 

31 

44 

33 

30 

35 

42 

39 

44 

51 

57 

51 

35 

34 

35 

44 

46 

46 

49 

52 

57 

45 

_ 

33 

39 

43 

50 

53 

56 

60 

44.  1 

•      •  • 

GULF 

06 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.11 

.09 

.07 

.19 

.07 

.08 

.15 

.10 

.11 

.10 

.20 

.18 

.11 

.13 

.08 

.18 

.04 

.16 

.17 

.17 

.14 

.08 

.15 

.09 

.12 

.15 

.16 

.15 

.18 

.16 

.17 

4.04 

WIND 

19 

40 

41 

116 

98 

52 

22 

19 

17 

22 

25 

33 

40 

72 

81 

42 

28 

24 

19 

24 

26 

21 

15 

MAX 

55 

52 

70 

65 

62 

71 

72 

76 

78 

80 

84 

80 

84 

88 

67 

MIN 

33 

40 

46 

38 

38 

46 

42 

45 

60 

42 

48 

52 

63 

62 

60 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

specialI 

ooo» 

07 

HENRY 

; 

U  3i 

465 

JOHN  S  RICHSURG 

ADDISON 

0D«} 

03 

WINSTON 

34  13 

795 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

01*0 

07 

1 

32  14 

87  25 

175 

7A 

: 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

ALi»EftTVtLLt  Z 

02 

MARSHALL 

12 

34  14 

a«  10 

1140 

5P 

ALA*  COMMUNI T Y  Nt  TwORK 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

016i 

05 

TALLAPOOSA 

a 

32  59 

660 

5P 

DOUGLAS  M*  SANF  ORD 

AI.ICEV1LLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33  07 

140 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  HERNOON 

ANDALUSIA  1  NW 

0252 

COVINGTON 

6 

31  19 

260 

8A 

•A 

JAMES  P.  GILL  IS 

ANNISTON  FA*  AP 

C272 

04 

CALHOUN 

7 

33  35 

599 

MID 

FED*  AV 1  AT  ION  AGENCY 

ARLEy   )  5 

0336 

03 

WINSTON 

2 

34  04 

500 

7A 

MRS*  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

03691  0) 

CLAY 

a 

33  15 

1080]  7A 

7A 

GEORGE  M.  dURNS 

ASMtflLLE  «  H 

Tl 

ST.  CLAIR 

7 

53  51 

71 

ATHENS  2 

01 

LIMESTONE 

12  34  48 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE   1  SM 

040' 

07 

a 

31  01 

87  31 

III 

:  H 

HUCH  H.  WIGGINS 

AUBJRN  1  SW 

0422 

0, 

LEE 

11 

37  34 

85  )1 

Tit 

8A 

aA 

AUTAUCAVILLE   J  H 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32  28 

6A^ 

J*  Bt  NEIGHBORS 

SANKHEAO  LOC«^   AMD  D*M 

050J 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEER^ 

BAT  MINETTE 

0S83 

BALDWIN 

9 

30  55 

7P 

CROVER  W.  WOODWARD 

SEATRKE  1  E 

0616 

07 

MONROE 

31  44 

7A 

7A 

BELLE  MINA  2  H 

06»< 

01 

LIMESTONE 

12 

34  42 

i? 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

03 

FAYETTE 

2 

3»  40 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

bcsscheh  3  ssw 

07>7 

02 

JEFFERSON 

6P 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

BILLINGSLEV  1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32  39 

420 

6A 

JOHN  R,  THOMAS 

IR'^IN&MAI*  MU  AP 

0B31 

02 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

620 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

86  ID 

1070 

7A 

ROBERT  L.  WHCELES 

urantley 

1069 

07 

CRENSHAW 

31  35 

8A 

R.  E*  HENDERSON 

BREMION  }  SSE 

1084 

ESCAMBIA 

( 

31  04 

6P 

6A 

MRS*  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT  2  ■ 

o; 

JACKSON 

34  56 

5P 

SP 

HISS  M*  LOUISE  JONES 

BROOK hOOO 

TUSCALOOSA 

Z 

33  16 

TA 

MRS*   w|LL|E  M*  STTRUN 

BRUNOIOGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31  43 

51< 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  Z  Sh 

128S 

" 

SHELBY 

7 

33  05 

5P 

5P 

PIERCE  A*  GARRETT 

CAMOEK  1  NN 

1301 

07 
OS 

WILCOX 

5P 

5P 

AUSURN  UNIVERSITY 

CAMP  nlLL  Z  NH 

TALLAPOOSA 

32  50 

bti  6A 

** 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  MILL 

03 

WALKER 

; 

33  54 

87  32 

4  3C 

MRS  ANNA  MAt  OARR 1  SON 

CENTRE  5  SB 

1512 

CHEROKEE 

T 

34  06 

85  45 

H 

DON  R.  MATSON 

CENTREVILLE 

1520 

i 

BIBB 

3 

32  57 

7A 

71 

HUEY  COLBURN 

WASHINGTON 

13 

31  30 

5PI 

CHILDERSBURG 

161! 

TALLADEGA 

33  17 

chiloehsbubg  wTr  Plant 

04 

TALLAuEGA 

6( 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

51  32 

TOLL IE  L*  MASKEW 

clanton 

1694, 

03 

CHILTON 

T 

32  51 

7A 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

17251  OT 

BARBOUR 

3  53 

8* 

MRS  ELI2ABETH  M  WESTON 

coden 

idoii.  oa  HooiLE 

1 

30  23 

5( 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

laoT 

0^ 

GENEVA 

5 

31  11 

85  56 

250 

HENRY  r.  KELLEY 

COLflERT  STtAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

IJ 

87  50 

470 

C 

TVA-462 

COtLlNSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

34  15 

7A 

a.  W.  APPlETON 

COLOMBIA 

1865 

OT 

HOUSTON 

4 

31  17 

7A 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

1940 

0* 

2 

33  46 

7A 

MRS*  C.  GRESHAM 

COTTONTON 

19741 

SI 

RUSSELL 

32  09 

7A 

MUCH  S.  KITE 

2079 

SUMTER 

11 

32  26 

88  23 

7A 

RCUBEN  P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

7A 

WILLIAM  L>  BARTLETT 

OADEVlLLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

RUFUS  P.  PLESS 

DANCr  t,  H 

PICKENS 

13 

33  04 

207 

INACTIVE  7/12/65 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

225 

7A 

H 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

01 

MORGAN 

34  35 

86  58 

580 

BA 

8A 

ROSS   A.  HAWKINS 

DELTA 

223* 

05 

11 

33  26 

1030 

7A 

MRS  vERNA  b.  LANDERS 

UEMOPOLIS  L0C<  AND  DAH 

2245 

MARENGO 

13{ 

32  31 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ootman  faa  airport 

07 

HOUSTON 

5 

31  19 

MID 

NIC 

FED.  AVIAI ION  AGENCY 

DOTNAN  «  SE 

2377 

HOUSTON 

5 

31  10 

DOUdLE  SPRINGS 

03 

WINSTON 

2 

34  10 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31  25 

195 

7A 

ARTHUR  C .  BRUNSON 

ELKOD 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

7A 

MRS*  tlELLC  dERRY 

ENTERPRISE  J  NK 

2675 

07 

COFFEE 

5 

TA 

7A 

T.  HARRIS  MOATS 

EUFAUtA  mILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

85  06 

215 

BA 

SA 

EUFAULA  NATL  WDLIFE  REF 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH 

6 

31  26 

86  56 

216 

7A 

7« 

FAISMOPE    2  NE 

2813 

BALDWIN 

9 

30  33 

23 

5P 

5P 

5P 

JAHE S  E*   BARRETT.  JR, 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

9 

232 

8A 

U»S*  F OR EST  SERVICE 

FALKVILLE    1  N 

2840 

MORGAN 

12 

630 

7A 

FAYETTE 

2683 

03 

FAYETTE 

13 

33  41 

6P 

GORMAN  Jm  BLACK 

29711  01 

LAUDERDALE 

12 

34  48 

578 

5P 

5P 

FORT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

6 

31  59 

7A 

WOODROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3035 

oa 

BALDWIN 

6P 

6P 

OOROTMY  E*  MAULOIN 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KALB 

7 

34  27 

8A 

CARL  PARKER 

3105 

MONROE 

31  26 

87  24 

410 

BA 

aA 

MRS.  NELIA  MCKENllE 

GADSDEN 

3151 

04 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

7A 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

32  49 

130 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

1 

34  01 

500 

8a 

HRS*  G*  MC  KCNZ 1 E 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

31  02 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGIANNA 

3271 

07 

BUTLER 

285 

7A 

T.  E*  MASON 

GILSERTOMN 

3308 

07 

'] 

128 

GORGAS 

3430 

WALKER 

33  39 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

3511 

06 

HALE 

32  42 

220 

6P 

6F 

N*  HAMMER  COabS 

07 

aUTLER 

I 

31  50 

86  38 

5P 

aA 

M 

CECILE  T*  LEWIS 

Gulf  SHOREb  P  0 

SI 

BALDWIN 

30  17 

e 

7A 

GILBERT  w.  MELCHER 

GUNIERSVILLE 

B 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

4P 

RADIO  STATION  WG^V 

GUNTERbVILLE  TVA 

02 

12 

34  22 

S6  17 

605 

c 

3620 

WINSTON 

34  14 

87  37 

910 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WJBB 

HAMILTON  3  S 

MARION 

34  06 

87  59 

518 

7A 

tUDlE  L*  PEARCE 

374t 

LOWNDES 

32  11 

86  56 

180 

8A 

MISS  ANNE  DOSWELL 

MEAiJLAND 

3T61 

07 

mENRT 

31  21 

85  20 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

MEFLIN 

05 

CLEBURNE 

a 

33  39 

85  36 

850 

BA 

«A 

CITY  OF  MEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3ei< 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

7A 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HICHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

33  32 

85  2* 

1175 

8A 

THOMAS  J*  MART 

HOOGES 

3899 

01 

34  20 

87  56 

845 

FRANK   L*  MAYNES 

MUhTSVlLLE  WB  AP 

4064 

01 

MAD 1  SON 

86  35 

600 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

31  31 

87  53 

210 

T*  H*  GAILLARO*  JR. 

JACKSONVILLE  i  Sa 

4209 

04 

CALHOUN 

33  48 

85  46 

690 

7a 

MRS.    ELLA  M.  AYERS 

JASPER  *  N 

422< 

03 

WALKER 

33  54 

87  16 

525 

JAMES  A*  SRITAIN 

JORDAN  DAM 

05 

ELMORE 

32  37 

86  15 

29C 

6A 

ALABAMA   POWER  CO. 

COFFEE 

10 

86  11 

7A 

J.  L.  KlMBRO 

STATION 

INDEX  NO. 

Z 

0 

COUNTY 

AGE  t 

w 

ITUDE 

B 

'  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

Q 

LAH 

LONG 

e 

I 

specialI 

LAFAYETTE 

4502,  05'  CMAMBCRS 

32  54 

85  24 

5( 

LAY  DAM 

CHILTON 

T  32  98 

42i 

ALABAMA   POWER  CO. 

LEEDS 

4619'  0 

JLFFtRSON 

: 

66  33 

«3t 

M«S.    MARY   K.  LEE 

LEESBURO 

04  CHEROKEE 

11  i\ 

85  46 

7a] 

LIVINGSTON 

479 

06  SUHTLR 

1: 

32  35 

aa  a 

7* 

LOUISVILLE 

4884.  OTi  BAReOuR 

>  31  46 

'  MADISON 

497. 

0 

MADISON 

12 

34  42 

66  45 

5f 

02 

JEFFERSON 

>  33  30 

MARION  6  NE 

511J 

06  PERRY 

31  52  41 

1  MARION  JUNCTION  |  ENE 

1 

5116,  06]  DALLAS 

32  27 

j  MARION  JUNCTION  2  NE 

512 

oe 

DALLAS 

3 

32  2S 

6I> 

MARTIN  DAM 

5140 

05  ELMORE 

a 

32  4C 

341 

61! 

6p|  60 

ALABAMA  POWER  CO. 

5172 

oe 

CHOCTAW^ 

i; 

32  15 

66  01 

19) 

E*  PAUL  GOwAN 

MELVIN 

5554<  0 

31  96 

aa  27 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

5582  Oyi  BIBB 

I 

32  53 

U.S.  FOREST  SERVICE 

HIOMAY 

5397,  Oe 

BULLOCK 

32  04 

491 

MILSTEAD 

54  391  oe 

MACON 

a 

32  27 

HINTER  3  NW 

oe 

1 

32  06 

C  H 

MITCHELL  DAH 

546' 

0 

CHILTON 

7 

32  4a 

ALABAMA  Power  co* 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5471 

oe 

MOBILE 

9 

30  41 

2i: 

MIO 

:  HJ 

U.S.  WEAlMtR  BUREAU 

MONTE VALLO 

5537 

o« 

SHELBY 

3 

33  06 

462 

H.  P*  JElER.  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

06 

NONTGOMERY 

1 

32  18 

194 

MIO 

:  HJ 

U.S*  WEATHER  BUREAU 

5^35 

01 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  17 

660 

TVA-)81 

HOULTON  2 

Oli  LAWRENCE 

12!  34  29 

67  18 

6P<  6« 

H 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

01 

COLBERT 

NEW  BROCKTON 

5842 

COFFtt 

85  56 

: 

NEW  MARKET  2 

5867 

0°^ 

MADISON 

86  27 

NEwTON 

DALE 

85  36 

ONEONTA 

BLOUNT 

; 

33  57 

7a 

05 

LEE 

a 

3?  38 

85  25 

TA 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

I 

EDWARD  B*  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

65  41 

470 

CHARLES  M.  CARkOLL 

PAIMT  ROCK  2  N 

02 

JACKSON 

631 

IVA-fc9 

PALMERDALE  2  W 

02 

JEFFERSON 

66  41 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

66  16 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

67  09 

MRS  EVELYN  M,  FULLER 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

67  16 

: 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

65  01 

PICKENSVILLE 

03 

PICKENS 

13 

33  13 

86  16 

PINE  APPLE 

07 

MILCOX 

1 

31  53 

PINE  HILL 

6460 

oV  WILCOJt 

PINE  LEVEL 

06 

MONTGOMERY 

50) 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

6501 

on  RUSSELL 

05  10 

360 

SAM  P.  RUSSELL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

86  54 

PRATTVlLLE 

AUlAUOA 

86  28 

671< 

6805 

01 

REDSTONE  ARSENAL 

01 

i; 

34  35 

MIO 

REFORM 

684' 

PICKENS 

13 

33  23 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

6 

31  22 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

61 

31  22 

ALABAMA  Electric  coop 

ROBERTSOALE  1  E 

BALDWIN 

9 

30  32 

155 

71 

MICHAEL    W.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

01 

COOSA 

7 

32  54 

86  14 

670 

CHARLES  <l,  HCEi'EN 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

53  09 

85  16 

M 

RUSSELLVILlE  2 

T131 

12 

34  31 

RADIO  STATION  WHWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

i 

2 

)4  12 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUSSTA  AU 

7207 

OE  KALB 

12 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

MRS*  M*  H*  PRIOHORt 

SCOTTseORO 

02 

JACKSON 

12 

7A 

SEALE 

T32( 

07 

RUSSELL 

SELMA 

7  366 

06 

DALLAS 

1 

32  25 

147 

5P 

SLOCOMt) 

7576 

071  GENEVA 

5 

31  07 

246 

J  T  KIRKLAND 

7963 

06 

PERRY 

3 

32  32 

67  a 

145 

J*  F.   SUTTLE.  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

66  12 

6P 

H 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

33  27 

66  06 

TMOMASVILLE 

6178 

07 

CLARK 

13 

87  44 

TA 

THORSBY  1  SW 

6204 

03 

CHILTON 

1 

11  \l 

THORSSY  EXP  STATION 

6209 

03 

CHILTON 

I 

32  53 

86  42 

6P 

8215 

05 

ELMORE 

11 

32  32 

65  54 

6259 

01 

MADISON 

12 

66  44 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

6P 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

170 

HID 

^  M 

FEO.  AVIATION  AGENCY  ' 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

6385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

87  36 

152 

TA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  3  S 

8403 

06 

MACON 

1  1 

32  23 

5P 

RADIO  STATION  WAbT 

UNION  SPRINGS 

0438 

06 

BULLOCK 

32  08 

85  43 

8A 

UNIONTOWN 

8446 

PERRY 

32  26 

87  31 

VALLEY  HEAD 

6469 

02 

OE  KALB 

89  37 

7A 

C    ♦    H  LUMBEM  COMPANY 

8517 

03 

15 

33  45 

68  07 

5P 

WADLEY 

6605 

05 

RANDOLPH 

1  1 

33  08 

85  34 

WALLACE  2  E 

6637 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

WALNUT  GROVE 

6646 

ETOWAH 

2 

34  04 

66  19 

850 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR 

6666 

02 

JEFFERION 

2 

66  49 

CHARLES  A.  SHARIIT 

WARRIOM  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

B666 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

456 

5P 

RICHARD  0.  MICGINS 

WEST  BLOCTON 

03 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 

WE TUMP KA 

6659 

05 

ELHORE 

32  33 

66  13 

19" 

MARION  H*  SANFORO 

WHATlEY 

8867 

07 

CLARKE 

31  39 

B7  43 

5P 

MRS.   VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

W.    W.  COINEY 

YATES  HYDRO  Plant 

9103 

05 

a 

85  54 

335 

ALABAMA  POWER  CO. 

NEW  STATION 

PITTSVIEW 

6901 

07 

RUSSELL 

4 

32  11 

85  10 

360 

- 

SAM  P.  RUSSELL 

J    DRAINAGE  CODE? 


-  S5  - 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
MARCH  1968 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Enviromnental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,   Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"   table,    "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table . — Maoc  and  mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of  Documents,    Government   Printing  Office,    Washington,    D.    C.  20402. 
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EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 
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DATE 

23. 

L0WF51  TEMPERATURE 
WATERLOO 

24 

DATE 
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<iREATtST   TOTAL  PRECIPITATION 
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LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
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GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
DEMOPOLIS  LOC<   AND  DAM 

■•,h7 

DATE 

05 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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I9I  20 

21 

22  1 

23  I 

1 

24 

25  1  28  1 

27 

28  1 

1 

29  1 

1 

X 

•      «  • 

NORTMFPN  vALLEV  01 

«>.39 

.80 

* 

•  28 
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.98 

.44 

iW 

I 

.62 

•  16 

•  06 

.63 

.01 

.46 

OeCATuB 

3,21 

.16 
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.06 

.04 

.44 

.23 
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.90 

.26 

.12 

1.20 
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1.31 

ASHLAND 

8*89 

!05 

4]  30 

.05 

.10 

1I44 

^77 

.11 
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.79 

1.32 

.86 

HAMTIN  DAM 

.u 

.78 

2.28 

.03 

.04 

.19 

,79 

•  04 

1.03 

.56 

.55 

OPtLKA 

3,4* 

.92 

.24 

.11 

!33 

•  15 

.79 

ROCKFORQ  2  NNM 

6.59 

.72 

2.38 

.02 

.14 

U>4 

T 

ilu 

MOCK  HILLS 

6.79 

.03 

3.71 

.16 

.04 

.15 

.90 

.28 

.87 

.23 

.42 

THURLOh  oa» 

5.04 

T 

.11 

1,82 

.17 

.04 

1.50 

.In 

.39 

.31 

•AOLFY 

8.56 

4.24 

.61 

2.11 

.96 

.19 

.43 

.15 

.42 

aETUMPKA 

6.36 

T 

.06 

.09 

T 

2.46 

.12 

T 

t 

T 

.25 

1,06 

l.U 

T 

.49 

yatfs  myoro  Plant 

5.07 

T 

.10 

1.93 

.29 

.05 

•  03 

1.07 

.91 

.39 

.34 

PmA1B|E  06 

CUBA 

8.98 

.05 

3.97 

.07 

.13 

.17 

1.29 

2.51 

.83 

oatton 

6.86 

.08 

3.87 

.05 

.10 

.09 

.07 

.77 

.84 

.85 

.  14 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1  1 

2  1 

3 

4 

s  I 

6 

7  1  8   1  9 

10  1 

11  1  12 

13  I  14 

15 

16  17 

18 

13  1  20  1  21 

 '  '  

22 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

OEl'iOPOL  I S  LCCk   *nd  D*m 

7,76 

•  01 

OAlNESVlLLf 

6.60 

T 

!o9 

.15 

T 

.16 

l06 

loi 

Il4 

I20 

7 

.01 

Wr 

7 

1I92 

'.li 

l2( 

e.s<> 

3.>7 

l.il 

.14 

.31 

T 

.97 

•  44 

1.17 

.85 

MAYNEVILL6 

5.05 

.11 

.03 

,06 

.34 

.05 

T 

.98 

.03 

.40 

.07 

,75 

LIVINGSTON 

HAH  I ON  6  NE 

8,07 

24 

«  60 

.01 

.02 

.08 

MAMION  JUNCTION   1  ENE 

5.86 

.08 

^42 

ll" 

I4I 

itc 

mAKION  junction  Z  NE 

6.39 

.03 

T 

2.53 

.01 

.07 

•  06 

•  28 

T 

.08 

.39 

•  90 

.38 

.62 

,22 

MATmEwS    1  SSV. 

3.76 

,05 

l.Ol 

.05 

.46 

.  10 

•  97 

.52 

.38 

7 

,22 

MlLSTEAp 

4.30 

.07 

1.02 

.06 

.93 

.02 

1.02 

.60 

.01 

.30 

.22 

,05 

MInTER   3  NW 

S.25 

•  13 

.02 

2  68 

.22 

M0hT60»^ERY  MP  AP  R 

3.31 

T 

.02 

,\1 

l!27 

.02  7 

7 

•  46 

7 

,08 

!ii 

,25 

.26 

I58 

ORRVILLE 

7.10 

.10 

2.12 

.15 

.19 

•  16 

.20 

1.90 

.10 

1.28 

.05 

,05 

PERRYVILLE 

6.79 

,12 

.Ot 

T 

3.39 

.11 

.  10 

.19 

.54 

.09 

1.26 
.44 

.15 

.78 

PINE  LEVEL 

3.96 

.07 

.40 

.73 

.34 

,10 

.21 

.23 

SELMA 

4.60 

T 

T 

1.96 

.06 

.10 

•  04 

.23 

7 

.52 

,22 

.73 

.21 

.53 

SUTTLE 

6.36 

3.40 

.50 

.45 

1.40 

.19 

.42 

TUSKEGEE   3  5 

.09 

- 

.10 

.75 

.05 

.41 

.17 

1.57 

UNION  SPRINGS 

2.67 

•  22 

.01 

.51 

.01 

.02 

.01 

•  72 

.12 

.30 

.45 

.13 

.17 

uniomown 

7.07 

4.45 

T 

.10 

.40 

.07 

.65 

.50 

.60 

.30 

marqiop  lock  and  dam 

7,39 

.05 

2.96 

.08 

.10 

•  03 

•  19 

1.67 

.06 

1.18 

.26 

.79 

•       •  • 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE  1  NNto 

3*01 

ALbEHTA 

6,86 

,05 

.03 

2^60 

.08 

.21 

7 

•  19 

!24 

Is* 

I02 

1I9O 

I38 

I32 

ANDALUSIA    1  NM 

3,50 

T 

,01 

.04 

.01 

.02 

7 

•  53 

.09 

.51 

7 

1.58 

.31 

.40 

ATMORE    I  S»* 

2,39 

T 

.25 

.11 

T  7 

.T5 

.36 

.92 

bEATRICE   1  E 

3.38 

1.30 

.36 

.48 

.80 

.44 

bRAhTLEY 

3.65 

.13 

BRtV-TON  3  SSE 

2,04 

!l0 

.12 

!52 

I34 

.05 

.36 

I55 

bPUNOlOGE 

1,75 

T 

.06 

.10 

.01 

7 

7 

.51 

7 

.10 

.37 

.26 

.18 

.16 

CAMCEN  3  Nt* 

5.06 

.08 

.10 

.05 

2,90 

7 

•  07 

.21 

.11 

.20 

.18 

.77 

,39 

CHATONl  3  N 

2.78 

T 

•  32 

.59 

•  06 

.40 

,61 

.06 

•  74 

CLA I BORNE 

4.40 

1  2« 

.03 

16 

.05 

,05 

1,31 

,44 

CLAYTON 

2.00 

.76 

.24 

.31 

,55 

Il4 

COFFEE   SPRINGS  2  Nw 

2.78 

.10 

.76 

.20 

.55 

,80 

.37 

COTTONTON 

2.61 

1  .03 

.06 

.67 

.58 

,25 

•  02 

DOThAN  FAA  AlRPOF<T 

3.15 

.01 

T 

.57 

.05 

.52 

.11 

1,04 

.18 

•  67 

ELbA 

3.52 

08 

95 

1,35 

ENTERPRISE  3 

2.91 

T 

T 

T 

'.Ot 

.03 

I75 

T  ' 

I16 

,69 

162 

'.it 

eUFAULA  WiLOLlFt  REF 

U73 

.02 

.61 

7 

.32 

.04 

.32 

.3? 

7 

.10 

EVERGREEN 

.23 

.69 

.56 

_ 

_ 

,56 

•  31 

.22 

fALCO  OPEN  POND  TOWER 

FR 1  SCO  CITY 

3.47 

1  10 

.12 

.11 

1(03 

•  34 

GENEVA 

1.77 

T 

I37 

!o3 

!45 

,09 

.42 

.23 

lie 

GEURGI ANNA 

2.79 

.07 

.03 

.53 

7 

.32 

.17 

,24 

7 

.52 

•  67 

.24 

GILPERTOWN 

4.34 

2.00 

7 

.20 

.28 

.20 

.32 

,10 

U24 

GREENVILLE 

" 

.10 

,03 

1.13 

.85 

.25 

.'4 

.12 

1.09 

- 

HE AOL AnD 

3.54 

,13 

1 ,39 

,03 

.83 

HIGHLAND  HOME 

3.77 

,20 

,n3 

!oi 

1.17 

.03  ,40 

.01 

l25 

.21 

,12 

.61 

,32 

.41 

jAcrSON 

5.54 

T 

1.75 

.18 

1.23 

7 

.31 

,07 

.88 

,83 

.21 

R INSTON 

2.95 

.02 

.01 

.02 

.73 

7 

.13 

•  01 

.55 

,75 

.73 

LOUISVILLE 

2.52 

.23 

.01 

.60 

.26 

.36 

1.02 

.04 

mElvin 

5.3S 

2  85 

.36 

1.28 

.46 

Nt*TON 

2,67 

7 

.14 

•  49 

.23 

,98 

I2S 

.55 

02ABK   6  NNk 

3.09 

.03 

.05 

.05 

•  25 

.90 

1.23 

,30 

.27 

.01 

PMENIX  CITY   2  NNw 

.01 

.50 

.20 

1,42 

T 

.85 

.40 

.25 

•  15 

.10 

PINE  APPLE 

5.30 

.05 

1.88 

.10 

UIO 

.21 

.07 

1,35 

.54 

PINE  HILL 

- 

. 

- 

,95 

.65 

PITT  SVI EW 

3*42 

.22 

.39 

.22 

T 

.54 

,22 

.07 

.06 

HIVER  FALLS 

2.62 

T 

T 

Ill 

7 

7 

!47 

.48 

,26 

.96 

.34 

SLOCOMB 

1  .76 

.23 

.02  .06 

•  65 

.15 

.38 

.27 

THUhASvILLE 

5.07 

,08 

.01 

1.91 

.16 

.03 

.02 

.08 

•  06 

,60 

,05 

1.21 

.76 

.10 

TRUV 

3.03 

.49 

.07 

.15 

.02 

•  87 

.05 

.61 

.35 

.17 

.25 

^fll_L6CF  2  E 

2.46 

•  65 

.33 

WHATLFV 

2^25 

.12 

.17 

I12 

.97 

.47 

I57 

•       •  • 

GULF  08 

b*r  ^<INfcTTE 

2*04 

.11 

•  27 

.34 

1.32 

CODEN 

2.19 

.02 

.23 

.07  .72 

.23 

.92 

FAIftMOPE   2  NE 

2.25 

.09 

7 

•  92 

.32 

.92 

FOhT  MQRGAr' 

2,71 

.25 

.21 

.05  .05 

.45 

.10 

1.60 

GULF   SHORES  P  0 

1.97 

7 

.12 

.15 

T 

7 

1.70 

7 

MOblLE  WB  AIRPORT 

2.24 

,14 

,01 

T 

T 

.04 

.01  .30 

.26 

.34 

,70 

kObERTSOALE   l  E 

1.60 

.02 

'iB 

.02 

.17 

.23 

.07 

.44 

.47 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.ti. 

) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

v  a 
a  c 

a  -r* 

t-t  0 

3  « 

(A  t. 
0)  -H 

K  a 

Resultant 
Speed 

Average 

Fasteat 
mile 

DirectiWl 

of 

fastest  mile 

_  i 
«  % 

sl 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  W8  AIRPORT 

15 

0.7 

7.0 

26 

W 

04 

75 

79 

54 

53 

3 

3 

5 

2 

1 

1 

15 

62 

6.6 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

lA 

1.0 

8.8 

37*+ 

32 

14 

82 

83 

60 

60 

4 

4 

5 

4 

0 

0 

17 

6.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

18 

2.9 

6,3 

23++ 

16 

03 

83 

86 

56 

64 

2 

3 

5 

1 

0 

0 

11 

6.7 

MONTOOMERV  WB  AIRPORT 

19 

1.9 

<>.•> 

2'. 

NW 

04 

79 

87 

57 

59 

4 

3 

5 

1 

1 

0 

14 

59 

6.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALA8AH* 


Day  01  Month 


aianon 

1   1  2 

3 

f  j 

g 

g 

10 

j2 

12 

13 

** 

15 

IS  1 

17  j 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  ^  31 

•          *  • 

NORTHEHN   VALLEY  01 

ATMEhS  2 

HAX 

69 

63 

61 

72 

72 

55 

65 

75 

61 

62 

70 

71 

76 

78 

66 

76 

80 

85 

85 

82 

78 

75 

82 

65 

74 

74 

78 

74 

72,3 

MIN 

47 

42 

47 

" 

*^ 

32 

39 

58 

54 

53 

4 1 

39 

51 

46 

62 

63 

47 

53 

56 

47 

37 

42 

55 

55 

43 

46a5 

bELLE  MJNA  2  N 

65 

60 

72 

72 

60 

64 

77 

73 

62 

71 

72 

76 

76 

77 

77 

80 

85 

65 

84 

63 

78 

76 

80 

75 

74 

79 

74 

74 

71 

76 

74.3 

MIN 

»T 

41 

48 

60 

48 

32 

4  3 

58 

54 

53 

44 

41 

52 

58 

40 

58 

64 

" 

63 

49 

61 

54 

48 

39 

45 

55 

56 

58 

43 

50.4 

UtCATUW 

WAX 

69 

64 

60 

71 

56 

o5 

78 

65 

62 

71 

71 

77 

73 

71 

67 

78 

82 

88 

86 

86 

64 

78 

81 

65 

75 

79 

76 

74 

69 

73.1 

MJN 

49 

41 

47 

52 

44 

35 

40 

43 

55 

54 

40 

53 

57 

48 

60 

60 

" 

51 

58 

49 

4 1 

48 

56 

54 

58 

45 

49.6 

t-ALKVILLE    1  N 

MAX 

72 

64 

57 

70 

73 

58 

65 

78 

66 

65 

69 

70 

76 

73 

76 

66 

76 

80 

86 

66 

83 

80 

78 

82 

67 

75 

76 

72 

75 

64 

72.7 

MIN 

*9 

39 

49 

45 

31 

36 

52 

55 

54 

39 

38 

49 

56 

47 

60 

58 

63 

46 

59 

48 

39 

45 

57 

54 

56 

43 

46.5 

FLORENCE 

MAX 

66 

63 

71 

69 

63 

66 

73 

71 

63 

73 

78 

60 

74 

82 

73 

79 

80 

87 

86 

83 

80 

75 

60 

74 

79 

80 

75 

78 

74 

75.2 

MIN 

»5 

43 

47 

57 

36 

28 

4 1 

55 

52 

5 1 

42 

44 

54 

56 

40 

39 

46 

39 

50 

'* 

" 

56 

44 

46.7 

HONTSvILLE   *tl  Ai) 

MAX 

65 

58 

70 

72 

57 

62 

76 

67 

64 

70 

70 

75 

73 

77 

67 

75 

80 

64 

86 

83 

81 

77 

81 

66 

74 

78 

71 

71 

63 

76 

72.3 

MIN 

A9 

42 

50 

52 

39 

3 1 

42 

56 

55 

49 

46 

44 

53 

56 

45 

42 

54 

65 

62 

58 

61 

58 

40 

47 

57 

57 

50 

46 

50.0 

MADISON 

MAX 

62 

60 

70 

70 

60 

64 

78 

71 

62 

69 

69 

77 

73 

77 

65 

76 

80 

85 

R5 

82 

76 

78 

81 

82 

75 

77 

71 

75 

66 

76 

73.1 

MIN 

<>6 

41 

47 

58 

42 

57 

54 

53 

46 

42 

5 1 

58 

44 

36 

62 

59 

62 

49 

60 

56 

42 

37 

45 

54 

55 

57 

46 

49.7 

MOULTON  2 

MAX 

66 

58 

70 

72 

61 

66 

77 

72 

61 

72 

74 

77 

72 

72 

69 

79 

80 

85 

87 

63 

80 

76 

81 

74 

78 

79 

75 

76 

73 

79 

7*.l 

MIN 

49 

41 

49 

59 

30 

40 

58 

54 

54 

40 

54 

58 

45 

66 

63 

58 

50 

56 

39 

40 

47 

54 

55 

57 

46 

49.5 

MUSCLE    5H0ALS   FAA  AP 

MAX 

63 

56 

71 

70 

58 

62 

74 

67 

63 

71 

73 

77 

72 

60 

68 

77 

80 

85 

85 

82 

79 

74 

80 

65 

76 

79 

72 

76 

67 

78 

72.6 

MIN 

47 

45 

5  1 

49 

40 

34 

42 

57 

56 

49 

43 

45 

52 

56 

47 

4  1 

56 

63 

59 

* ' 

59 

56 

46 

42 

5 1 

58 

52 

52 

46 

50.2 

NEU   MAHKET  2 

MAX 

62 

59 

68 

70 

60 

66 

75 

72 

61 

68 

67 

75 

73 

74 

64 

74 

76 

83 

86 

81 

77 

77 

79 

75 

73 

75 

75 

75 

70 

76 

72.3 

MIN 

45 

42 

48 

56 

43 

31 

39 

57 

54 

52 

4 1 

37 

51 

57 

40 

39 

63 

56 

64 

46 

60 

58 

36 

53 

53 

55 

42 

48.3 

RED  bAT 

MAX 

78 

65 

59 

73 

70 

58 

67 

72 

65 

60 

72 

77 

79 

73 

79 

69 

81 

78 

86 

85 

64 

78 

73 

78 

67 

80 

80 

74 

77 

69 

73,5 

MIN 

4e 

42 

57 

38 

32 

35 

5 1 

54 

54 

52 

56 

56 

45 

6  1 

56 

49 

57 

57 

53 

50 

51.0 

HEDSTONE  ARSENAL 

MAX 

59 

52 

63 

66 

51 

59 

72 

72 

59 

65 

65 

70 

68 

69 

60 

71 

73 

79 

81 

77 

74 

72 

76 

60 

70 

72 

69 

67 

58 

76 

67.5 

MIN 

42 

37 

49 

28 

49 

36 

50 

52 

46 

46 

44. e, 

HUSStLLVILLt  2 

MAX 

70 

66 

58 

71 

70 

58 

67 

76 

65 

60 

73 

74 

75 

76 

79 

69 

74 

76 

85 

87 

82 

81 

76 

80 

65 

77 

76 

74 

78 

68 

73.1 

MIN 

48 

40 

40 

54 

38 

31 

3 1 

"■^ 

47 

54 

38 

36 

40 

56 

48 

56 

49 

50 

50 

41 

**.6 

KATEhLOO 

MAX 

73 

62 

73 

73 

67 

65 

68 

66 

65 

74 

76 

80 

79 

70 

70 

76 

77 

89 

87 

81 

'9 

72 

79 

72 

77 

79 

71 

79 

70 

78 

74.2 

•            n  » 

MIN 

42 

37 

49 

64 

34 

24 

55 

49 

*' 

34 

36 

48 

48 

36 

59 

54 

67 

*^ 

54 

54 

37 

40 

51 

5 1 

53 

47 

45,3 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALbERTVILLE  2  SE 

MAX 

65 

62 

65 

72 

59 

67 

67 

69 

69 

64 

68 

76 

75 

72 

66 

75 

78 

80 

85 

83 

78 

78 

79 

66 

72 

75 

72 

68 

75 

71.7 

MIN 

50 

47 

45 

" 

48 

3  3 

47 

58 

54 

46 

48 

61 

48 

49 

66 

62 

61 

62 

60 

59 

49 

40 

5 1 

54 

55 

45 

46 

51.7 

aESSEME**  3  SSw 

MAX 

72 

65 

73 

79 

67 

73 

79 

72 

75 

69 

76 

77 

77 

79 

74 

78 

81 

85 

87 

84 

80 

78 

81 

75 

78 

78 

80 

79 

70 

79 

76.6 

MIN 

54 

42 

57 

60 

49 

34 

42 

6  1 

55 

56 

39 

38 

50 

62 

49 

36 

56 

56 

59 

60 

50 

5  7 

61 

49 

39 

45 

54 

59 

60 

44 

51.1 

BIPMINOHAM  AP 

MAX 

71 

67 

74 

78 

65 

71 

79 

71 

76 

68 

73 

78 

78 

70 

77 

81 

84 

86 

85 

80 

77 

81 

69 

77 

79 

60 

78 

69 

79 

75.6 

MIN 

43 

45 

57 

59 

42 

34 

44 

56 

56 

47 

*' 

4 1 

11 

0£ 

6  1 

44 

38 

60 

59 

60 

48 

58 

62 

44 

4  1 

46 

55 

60 

50 

45 

50.2 

bRIDbEPORT   2  h 

MAX 

68 

63 

66 

72 

61 

70 

76 

71 

65 

68 

72 

74 

74 

71 

68 

77 

79 

83 

B5 

'9 

83 

80 

80 

77 

74 

76 

72 

72 

70 

79 

73.6 

MIN 

46 

41 

46 

57 

48 

29 

39 

54 

53 

51 

36 

33 

42 

56 

46 

46 

59 

58 

56 

56 

*^ 

33 

48 

5 1 

50 

48 

46.7 

(lUNTtRSVlLLfc 

MAX 

70 

65 

69 

75 

60 

68 

77 

77 

70 

68 

70 

78 

75 

73 

70 

77 

82 

80 

87 

83 

82 

79 

83 

79 

74 

79 

76 

73 

71 

78 

75.0 

MIN 

51 

43 

43 

58 

49 

37 

45 

56 

56 

53 

42 

40 

54 

60 

49 

42 

60 

59 

62 

49 

59 

56 

48 

4 1 

45 

53 

56 

58 

46 

50.9 

ONEONTA 

MAX 

76 

68 

56 

69 

75 

63 

69 

78 

70 

73 

66 

71 

77 

76 

72 

68 

78 

80 

83 

87 

82 

83 

76 

62 

66 

76 

76 

77 

73 

65 

73.9 

MIN 

51 

37 

48 

48 

*^ 

30 

3 1 

49 

55 

53 

4  1 

39 

48 

44 

43 

57 

56 

60 

47 

55 

55 

48 

36 

42 

50 

56 

43 

44 

46.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

76 

65 

57 

70 

74 

59 

69 

79 

66 

68 

67 

69 

76 

74 

76 

65 

79 

81 

85 

87 

83 

60 

75 

62 

66 

77 

76 

75 

76 

67 

73.5 

MIN 

50 

40 

5  3 

32 

4  1 

52 

39 

58 

38 

5 1 

58 

46,8 

SAND  "T    SUBSTA  AU 

MAX 

66 

62 

61 

72 

61 

67 

75 

75 

71 

64 

68 

74 

75 

70 

65 

73 

78 

81 

84 

'9 

79 

79 

78 

72 

70 

75 

71 

70 

68 

74 

71.9 

MIN 

50 

45 

49.8 

SCOTTSbORO 

MAX 

62 

70 

60 

62 

74 

62 

70 

76 

64 

69 

70 

72 

75 

75 

72 

67 

75 

79 

83 

85 

81 

83 

79 

80 

65 

72 

75 

72 

71 

64 

72.1 

MIN 

44 

43 

49 

51 

50 

32 

38 

55 

56 

49 

39 

36 

47 

47 

46 

39 

52 

60 

60 

61 

48 

58 

54 

50 

37 

41 

49 

46 

53 

44 

47.9 

VALLEY  MEAC 

MAX 

66 

64 

55 

60 

70 

60 

70 

71 

62 

69 

63 

66 

72 

70 

65 

65 

74 

76 

80 

84 

76 

80 

78 

77 

63 

68 

73 

68 

63 

62 

69.0 

•            •  ft 

MIN 

48 

38 

44 

46 

47 

26 

34 

49 

5 1 

51 

32 

31 

42 

53 

44 

30 

38 

42 

48 

54 

47 

^' 

44 

48 

55 

40 

43.8 

UPPER  PLAINS  03 

ALlCtVlLLE 

MAX 

79 

T2 

66 

75 

76 

74 

71 

72 

74 

74 

76 

78 

79 

74 

75 

74 

76 

79 

80 

64 

85 

61 

81 

60 

79 

76 

77 

79 

79 

73 

76,7 

MIN 

59 

48 

52 

57 

50 

38 

49 

50 

54 

58 

56 

56 

55 

52 

S3 

49 

51 

54 

56 

60 

58 

46 

46 

44 

58 

60 

64 

48 

53.1 

bANKHEAl)   LOCK   AND  UAh. 

MAX 

78 

70 

58 

73 

70 

65 

71 

79 

71 

73 

70 

72 

80 

75 

79 

71 

80 

63 

84 

87 

85 

79 

75 

79 

69 

79 

78 

80 

80 

70 

75.4 

MIN 

57 

43 

48 

58 

49 

34 

41 

43 

56 

57 

4  I 

36 

45 

50 

46 

4  1 

42 

56 

50 

50 

46 

40 

40 

45 

59 

47 

46.2 

CENTWEVILLE 

MAX 

79 

74 

66 

77 

81 

71 

73 

81 

75 

78 

67 

77 

80 

78 

81 

74 

81 

63 

"5 

87 

86 

82 

8? 

80 

70 

80 

80 

76 

82 

74 

78.  1 

MIN 

59 

45 

51 

50 

50 

38 

39 

55 

53 

57 

42 

38 

44 

55 

55 

59 

61 

56 

38 

*' 

59 

60 

49.9 

CLANTON 

MAX 

77 

75 

65 

75 

81 

69 

73 

78 

78 

78 

62 

75 

76 

76 

80 

71 

75 

81 

83 

86 

84 

83 

79 

no 

68 

78 

77 

73 

79 

70 

76.2 

MIN 

55 

45 

50 

62 

53 

36 

44 

55 

50 

57 

*' 

36 

46 

55 

51 

39 

49 

53 

6  ] 

69 

5  1 

55 

56 

52 

40 

*' 

52 

56 

60 

48 

50.5 

DOubLE  SPHINCiS 

MAX 

74 

68 

55 

72 

72 

61 

70 

78 

bb 

64 

70 

74 

78 

73 

76 

69 

79 

81 

84 

86 

83 

60 

74 

80 

67 

76 

78 

74 

75 

64 

73,4 

42 

48 

54 

41 

29 

37 

60 

55 

54 

41 

39 

46 

57 

45 

38 

" 

58 

59 

46 

56 

" 

46 

" 

43 

5 1 

" 

58 

48,4 

FAYETTE 

MAX 

70 

65 

74 

74 

65 

71 

78 

68 

68 

70 

77 

80 

74 

82 

72 

80 

82 

64 

85 

85 

80 

73 

82 

70 

79 

79 

60 

72 

82 

75.9 

56 

65 

44 

33 

33 

62 

57 

56 

40 

40 

39 

55 

47 

36 

53 

60 

57 

49 

57 

55 

49 

39 

51 

60 

45 

49.7 

MALEYVILLE 

MAX 

73 

65 

53 

69 

70 

58 

68 

76 

66 

69 

70 

74 

77 

77 

78 

67 

76 

60 

84 

85 

82 

79 

73 

76 

67 

76 

79 

79 

76 

65 

73.0 

MIN 

50 

40 

47 

52 

41 

32 

32 

44 

55 

55 

4  1 

41 

44 

56 

46 

39 

39 

56 

57 

5  t 

46 

46 

60 

4  7 

38 

36 

45 

57 

5  7 

46.8 

lAMILTQN  3  S 

MAX 

75 

69 

59 

71 

62 

69 

76 

67 

61 

74 

77 

60 

74 

82 

71 

80 

79 

85 

87 

64 

81 

72 

80 

68 

79 

79 

76 

79 

68 

74.6 

MIN 

51 

39 

47 

58 

39 

28 

29 

35 

54 

54 

35 

35 

36 

51 

41 

32 

33 

56 

55 

58 

42 

44 

54 

46 

33 

33 

38 

56 

58 

43 

43.8 

JASPER   *  N 

MAX 

69 

57 

73 

74 

68 

73 

81 

69 

^1 

70 

78 

62 

77 

60 

73 

80 

82 

87 

88 

86 

81 

70 

84 

74 

82 

82 

79 

76 

72 

62 

76.7 

MIN 

52 

41 

50 

59 

45 

31 

34 

59 

55 

55 

41 

33 

46 

57 

43 

33 

45 

56 

57 

58 

43 

54 

53 

48 

33 

38 

51 

1 

55 

58 

43 

47.5 

S««  Rsfervnce  NoIm  Following  Stallon  Index 


-  41  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
APRIL 


Day  Oi  Month 


StaUon 

I 

2 

3 

4 

5   1  6 

7  j 

8  j 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

PRATTVILLE 

MAX 

87 

70 

7B 

S3 

63 

73 

79 

73 

82 

72 

77 

77 

78 

81 

74 

77 

63 

82 

84 

86 

88 

83 

82 

69 

79 

80 

75 

82 

77 

81 

51 

49 

69 

57 

43 

58 

53 

58 

44 

35 

46 

61 

54 

40 

46 

53 

58 

60 

54 

54 

69 

53 

38 

4  1 

49 

60 

60 

49 

THORSBY  EXP  bTATION 

MAX 

76 

65 

74 

81 

67 

73 

76 

75 

77 

t" 

74 

75 

78 

76 

70 

75 

82 

84 

85 

82 

82 

82 

78 

71 

77 

77 

75 

80 

76 

79 

MIN 

57 

49 

57 

59 

49 

36 

43 

56 

53 

54 

43 

41 

47 

60 

50 

4  1 

50 

53 

61 

58 

60 

57 

56 

49 

42 

47 

53 

56 

60 

50 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

72 

62 

75 

76 

66 

71 

77 

69 

74 

70 

77 

79 

74 

82 

73 

78 

81 

85 

86 

85 

81 

77 

84 

68 

76 

77 

79 

79 

73 

79 

MIN 

51 

48 

62 

60 

45 

36 

42 

60 

59 

50 

44 

41 

55 

63 

47 

56 

60 

48 

58 

62 

54 

48 

TUSCALOOSA  OLIVER  OAK 

MAX 

80 

72 

65 

76 

77 

65 

72 

78 

70 

74 

70 

78 

80 

75 

82 

72 

61 

85 

86 

84 

79 

78 

83 

69 

79 

70 

78 

79 

86 

73 

MIN 

57 

49 

51 

65 

50 

37 

39 

55 

59 

57 

49 

43 

45 

58 

52 

41 

44 

62 

65 

58 

61 

62 

50 

49 

51 

46 

52 

60 

63 

49 

VERNON 

MAX 

" 

67 

77 

74 

65 

73 

78 

74 

66 

75 

80 

83 

78 

84 

74 

83 

83 

68 

R9 

86 

84 

71 

62 

74 

61 

81 

60 

83 

80 

81 

•          •  • 

MIN 

57 

46 

55 

60 

40 

29 

36 

60 

56 

56 

36 

43 

53 

61 

46 

35 

50 

58 

56 

59 

47 

56 

56 

48 

35 

40 

60 

59 

61 

42 

EASTERN  VALLEY  0<. 

ANNI5T0N   FAA  AP 

MAX 

72 

58 

66 

79 

67 

74 

77 

76 

74 

64 

70 

80 

78 

70 

69 

80 

82 

84 

86 

63 

62 

77 

81 

69 

77 

79 

81 

77 

67 

78 

MIN 

<>2 

40 

60 

58 

45 

38 

51 

55 

53 

49 

42 

37 

47 

60 

50 

40 

54 

58 

60 

58 

50 

57 

55 

44 

40 

44 

49 

56 

53 

46 

CAlERA  2 

MAX 

75 

69 

74 

78 

67 

78 

78 

73 

78 

74 

75 

78 

I' 

79 

77 

76 

82 

84 

86 

H6 

81 

77 

63 

74 

77 

79 

77 

82 

76 

81 

MJN 

53 

42 

54 

60 

50 

34 

41 

60 

52 

56 

41 

35 

46 

61 

50 

34 

50 

54 

60 

59 

49 

56 

56 

51 

40 

42 

51 

60 

60 

44 

CENTRE  5  Sw 

MAX 

11 

71 

57 

66 

76 

67 

74 

75 

71 

76 

66 

71 

76 

76 

68 

69 

75 

80 

83 

89 

62 

65 

74 

82 

66 

75 

79 

76 

71 

65 

MIN 

5'> 

41 

47 

49 

50 

35 

45 

54 

52 

54 

40 

37 

47 

57 

49 

40 

49 

59 

59 

6  1 

48 

59 

53 

50 

36 

41 

46 

53 

56 

45 

CHILDERSBURd  KTR  PLANT 

MAX 

74 

67 

74 

81 

68 

72 

79 

75 

74 

74 

73 

78 

76 

75 

72 

79 

81 

84 

87 

65 

84 

80 

80 

78 

7  f 

79 

79 

76 

78 

79 

MIN 

55 

40 

56 

61 

5 1 

37 

42 

58 

51 

51 

43 

35 

46 

6l 

51 

36 

50 

54 

59 

58 

50 

56 

64 

50 

3  T 

43 

49 

56 

60 

44 

tADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

68 

56 

65 

76 

64 

70 

76 

74 

73 

69 

70 

76 

75 

66 

77 

77 

76 

80 

86 

80 

82 

76 

79 

66 

75 

77 

75 

70 

70 

77 

MIN 

5<t 

40 

49 

55 

49 

36 

46 

56 

54 

55 

43 

36 

50 

60 

50 

39 

51 

54 

60 

59 

56 

67 

55 

50 

39 

42 

51 

56 

57 

46 

PELL  CITY   I  NNE 

MAX 

79 

71 

56 

70 

76 

66 

71 

77 

73 

73 

65 

71 

76 

77 

70 

68 

77 

80 

61 

86 

81 

81 

76 

80 

67 

76 

77 

77 

74 

67 

MIN 

56 

38 

43 

54 

50 

34 

34 

39 

54 

54 

38 

34 

35 

44 

49 

37 

37 

47 

55 

66 

48 

48 

5 1 

5  1 

37 

37 

4  I 

49 

56 

47 

SyLACAUGA  t  NE 

MAX 

73 

62 

72 

80 

66 

72 

76 

74 

75 

67 

73 

76 

76 

70 

69 

78 

61 

62 

HI 

81 

80 

82 

79 

71 

77 

78 

76 

79 

74 

78 

MIN 

53 

36 

54 

60 

34 

42 

60 

50 

54 

41 

35 

47 

60 

49 

36 

49 

53 

58 

65 

49 

54 

65 

50 

35 

43 

47 

58 

59 

43 

TALLADEGA 

MAX 

75 

63 

70 

80 

70 

72 

79 

74 

75 

69 

69 

79 

76 

71 

71 

78 

81 

82 

88 

62 

82 

80 

79 

74 

77 

76 

80 

78 

75 

79 

*          *  * 

MIN 

57 

42 

54 

60 

5 1 

36 

45 

57 

53 

54 

41 

37 

47 

60 

50 

38 

52 

55 

60 

59 

50 

55 

55 

50 

36 

45 

50 

56 

59 

44 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER   CITY    6  NE 

MAX 

81 

76 

62 

74 

81 

69 

80 

81 

68 

67 

72 

77 

60 

64 

68 

MIN 

<.7 

39 

42 

46 

52 

50 

40 

54 

36 

44 

53 

57 

54 

46 

32 

34 

ASHLAND 

MAX 

77 

74 

59 

66 

76 

60 

60 

60 

74 

79 

59 

69 

78 

78 

65 

69 

78 

79 

62 

87 

83 

82 

79 

78 

66 

76 

77 

76 

79 

65 

MIN 

51 

45 

47 

50 

42 

55 

51 

55 

42 

3  7 

43 

51 

49 

41 

42 

52 

58 

56 

56 

55 

63 

52 

37 

45 

44 

50 

52 

46 

AUBURN   3  SH 

MAX 

78 

60 

68 

76 

83 

67 

76 

73 

62 

84 

66 

75 

77 

79 

71 

73 

78 

60 

H3 

87 

83 

87 

84 

80 

66 

79 

76 

77 

79 

72 

MIN 

56 

50 

63 

54 

60 

44 

55 

54 

56 

42 

37 

47 

57 

57 

43 

50 

54 

58 

56 

64 

56 

56 

57 

36 

41 

46 

57 

60 

46 

CAMP   HILL   2  NW 

MAX 

76 

75 

70 

73 

82 

62 

74 

72 

80 

80 

62 

70 

75 

77 

69 

70 

77 

7b 

R3 

87 

81 

83 

84 

82 

65 

78 

76 

74 

80 

70 

MIN 

51 

54 

48 

50 

57 

3  3 

40 

56 

50 

56 

38 

33 

3  r 

51 

53 

36 

40 

52 

55 

62 

49 

53 

55 

53 

36 

45 

45 

51 

59 

50 

HEFLIN 

MAX 

78 

75 

67 

70 

67 

71 

76 

76 

76 

66 

61 

66 

76 

77 

77 

76 

79 

81 

RR 

86 

81 

78 

80 

69 

76 

77 

72 

80 

77 

68 

MIN 

*>9 

34 

49 

40 

29 

32 

44 

58 

53 

35 

32 

39 

36 

46 

45 

46 

51 

55 

53 

42 

43 

47 

51 

32 

36 

36 

43 

54 

49 

41 

LAFAYETTE 

MAX 

75 

69 

71 

64 

85 

79 

70 

60 

82 

70 

71 

77 

II 

70 

70 

76 

80 

84 

88 

82 

65 

65 

83 

74 

78 

76 

79 

72 

71 

79 

MIN 

<.o 

43 

49 

54 

33 

47 

53 

53 

53 

40 

37 

45 

55 

52 

37 

45 

53 

59 

56 

53 

56 

63 

50 

40 

46 

46 

57 

66 

46 

MARTIN  DAM 

MAX 

74 

70 

73 

83 

79 

72 

75 

7S 

77 

77 

82 

76 

77 

72 

60 

76 

80 

83 

R6 

83 

82 

R4 

83 

68 

61 

78 

72 

78 

76 

77 

MIN 

56 

51 

57 

59 

45 

53 

57 

56 

45 

36 

45 

57 

56 

49 

49 

52 

57 

67 

64 

57 

56 

53 

36 

40 

45 

58 

61 

49 

OPELIKA 

MAX 

80 

76 

66 

76 

86 

60 

76 

72 

82 

85 

65 

72 

76 

SO 

70 

72 

76 

80 

82 

B8 

62 

66 

82 

61 

67 

60 

80 

78 

80 

70 

MIN 

54 

49 

53 

55 

59 

36 

41 

59 

50 

50 

39 

34 

39 

45 

50 

46 

46 

50 

58 

57 

52 

52 

61 

55 

35 

42 

45 

56 

59 

47 

ROCKFORO   2  NNW 

MAX 

78 

75 

64 

76 

80 

69 

75 

78 

78 

76 

60 

74 

77 

76 

70 

71 

77 

80 

H2 

66 

63 

63 

R3 

90 

67 

78 

77 

75 

80 

66 

MIN 

53 

49 

47 

55 

55 

32 

37 

57 

52 

57 

45 

40 

46 

55 

51 

42 

49 

52 

61 

59 

51 

56 

55 

53 

39 

45 

••7 

58 

57 

45 

ROCK  MILLS 

MAX 

76 

77 

61 

67 

80 

63 

^7 

70 

60 

84 

62 

72 

76 

78 

66 

72 

76 

79 

R4 

B9 

83 

66 

87 

62 

68 

79 

78 

76 

67 

66 

*           "  * 

MIN 

47 

37 

46 

49 

36 

32 

32 

50 

55 

55 

38 

33 

33 

43 

56 

40 

40 

45 

54 

66 

50 

54 

62 

52 

34 

35 

40 

44 

57 

46 

PRAIRIE  0* 

OAYTON 

MAX 

78 

72 

72 

77 

81 

67 

66 

83 

80 

78 

66 

72 

80 

76 

82 

72 

78 

63 

86 

65 

88 

60 

61 

61 

68 

80 

81 

83 

80 

75 

MIN 

60 

52 

57 

63 

50 

37 

47 

63 

55 

59 

46 

46 

51 

61 

50 

42 

50 

58 

65 

61 

65 

69 

67 

50 

44 

46 

57 

59 

62 

50 

UEM0P0LI5   LOCK    AND  DAM 

MAX 

78 

71 

70 

78 

82 

67 

72 

82 

75 

75 

67 

76 

79 

75 

82 

72 

78 

84 

85 

85 

86 

60 

79 

60 

69 

80 

60 

82 

80 

75 

58 

54 

53 

63 

4 1 

40 

50 

57 

56 

43 

43 

45 

56 

53 

41 

42 

51 

61 

63 

57 

57 

62 

51 

43 

44 

50 

56 

60 

51 

GAINESVILLE 

MAX 

80 

71 

65 

76 

80 

62 

67 

81 

70 

75 

71 

77 

79 

75 

83 

69 

77 

83 

65 

85 

66 

79 

75 

82 

68 

80 

80 

77 

79 

73 

MIN 

58 

50 

50 

63 

3g 

41 

55 

59 

57 

45 

45 

55 

59 

52 

43 

49 

57 

63 

62 

56 

60 

62 

48 

46 

46 

51 

59 

61 

50 

GREENSBORO 

MAX 

74 

68 

78 

82 

74 

76 

74 

78 

79 

70 

78 

79 

78 

62 

76 

77 

63 

95 

R3 

87 

82 

79 

79 

70 

79 

80 

75 

80 

78 

79 

MIN 

60 

51 

61 

59 

42 

42 

54 

55 

56 

57 

44 

46 

52 

62 

50 

42 

53 

57 

60 

61 

56 

60 

64 

48 

43 

48 

57 

57 

61 

50 

HAYNEVILLE 

MAX 

80 

76 

72 

78 

63 

60 

71 

60 

83 

78 

65 

75 

76 

77 

61 

73 

75 

60 

82 

82 

95 

62 

61 

76 

65 

77 

76 

74 

80 

72 

MIN 

5  T 

52 

51 

62 

58 

39 

43 

55 

54 

57 

46 

41 

46 

55 

65 

41 

49 

55 

57 

59 

58 

52 

61 

55 

40 

45 

51 

60 

60 

51 

LIVINGSTON 

MAX 

MIN 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

74 

71 

77 

84 

66 

70 

80 

76 

77 

73 

77 

78 

79 

80 

76 

f6 

83 

84 

85 

86 

63 

61 

81 

71 

78 

80 

79 

79 

75 

77 

58 

50 

58 

60 

50 

37 

44 

61 

53 

56 

45 

42 

49 

60 

51 

41 

50 

55 

60 

59 

66 

67 

61 

48 

40 

46 

54 

5b 

61 

49 

WINTER    3  NW 

MAX 

77 

76 

75 

78 

84 

64 

70 

80 

82 

80 

63 

74 

'8 

73 

80 

70 

78 

62 

93 

79 

66 

R2 

80 

80 

66 

77 

60 

79 

8(1 

73 

MIN 

56 

63 

52 

62 

57 

39 

39 

53 

54 

56 

44 

44 

45 

49 

55 

40 

42 

49 

55 

61 

58 

58 

60 

55 

40 

43 

44 

57 

59 

52 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

77 

71 

60 

84 

63 

71 

81 

82 

80 

67 

77 

78 

61 

78 

73 

76 

63 

84 

R4 

86 

84 

84 

82 

67 

79 

60 

76 

80 

75 

78 

MIN 

56 

56 

61 

61 

51 

42 

50 

60 

58 

54 

46 

45 

52 

63 

55 

45 

53 

59 

65 

62 

62 

60 

63 

50 

46 

47 

55 

62 

59 

53 

5ELMA 

MAX 

81 

75 

79 

64 

65 

70 

80 

79 

82 

77 

79 

81 

79 

61 

76 

79 

R4 

66 

R7 

86 

85 

85 

84 

'1 

77 

61 

79 

83 

79 

80 

MIN 

61 

56 

61 

62 

59 

41 

51 

63 

57 

61 

49 

44 

54 

63 

56 

44 

63 

57 

66 

65 

60 

61 

65 

57 

45 

46 

56 

1 

61 

63 

52 

78. C 
52.3 


76.9 
51.0 


79.9 
56.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


AtABAH* 
APRIL 


Day  Of  Month 


019  uon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

1  28 

29 

30 

31 

MAX 

79 

69 

79 

81 

79 

7S 

78 

78 

76 

79 

76 

■0 

76 

76 

74 

76 

80 

76 

85 

83 

84 

84 

80 

72 

79 

74 

71 

80 

78 

78 

77.8 

MIN 

M 

55 

57 

57 

50 

♦6 

A6 

56 

93 

52 

43 

44 

59 

59 

91 

43 

56 

59 

62 

63 

63 

61 

62 

43 

40 

53 

59 

62 

60 

*^ 

93,6 

UNION  SPHINbb 

MAX 

79 

78 

69 

80 

85 

66 

74 

79 

86 

It 

71 

76 

80 

80 

74 

73 

80 

82 

65 

87 

84 

86 

86 

80 

62 

79 

83 

74 

83 

73 

78.6 

•            •  • 

MIN 

58 

53 

53 

60 

62 

41 

41 

57 

96 

59 

41 

46 

50 

57 

98 

42 

51 

57 

63 

59 

60 

99 

61 

96 

41 

48 

93 

98 

61 

93.6 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA    1  Nk 

MAX 

79 

80 

83 

86 

8* 

79 

76 

87 

87 

89 

82 

77 

82 

82 

78 

75 

81 

87 

84 

87 

89 

87 

89 

89 

80 

79 

84 

82 

84 

79 

82. S 

MIN 

58 

55 

58 

56 

63 

41 

47 

54 

52 

59 

42 

37 

43 

58 

60 

36 

37 

52 

60 

65 

60 

64 

64 

59 

36 

40 

51 

63 

59 

49 

52.7 

ATMOHE    1  S» 

MAX 

80 

81 

79 

81 

78 

75 

80 

82 

84 

83 

79 

78 

76 

79 

79 

79 

81 

84 

84 

88 

88 

88 

86 

64 

79 

81 

S3 

84 

82 

78 

SI. 9 

MIN 

63 

61 

6* 

61 

56 

43 

44 

58 

55 

60 

45 

40 

46 

61 

60 

41 

45 

53 

62 

57 

61 

61 

69 

54 

34 

43 

57 

65 

60 

54.  5 

bEATHICt    I  L 

MAX 

79 

79 

81 

80 

76 

62 

75 

B5 

88 

80 

70 

80 

74 

82 

80 

75 

76 

84 

86 

86 

87 

88 

86 

83 

70 

80 

S3 

77 

SI 

77 

79,7 

MIN 

58 

57 

59 

60 

56 

39 

42 

56 

53 

59 

44 

50 

48 

48 

56 

38 

45 

50 

56 

60 

61 

57 

64 

55 

38 

40 

96 

61 

60 

92.6 

BRANTLEY 

MAX 

79 

79 

81 

80 

83 

82 

79 

80 

87 

84 

71 

77 

81 

79 

80 

74 

80 

84 

84 

85 

84 

89 

88 

89 

63 

80 

82 

74 

81 

76 

BO. 9 

M]N 

58 

56 

59 

56 

63 

41 

44 

45 

52 

58 

44 

35 

41 

50 

54 

36 

44 

54 

59 

58 

55 

58 

63 

56 

36 

40 

90 

60 

60 

48 

91.1 

BflE.TON  3  SSE 

MAX 

85 

85 

8A 

8' 

76 

80 

86 

87 

87 

72 

80 

82 

80 

81 

78 

84 

87 

87 

87 

90 

92 

92 

91 

81 

62 

85 

86 

85 

77 

81 

83.8 

MIN 

63 

58 

62 

6A 

60 

36 

40 

57 

50 

62 

43 

34 

43 

57 

60 

35 

40 

48 

59 

59 

62 

59 

65 

55 

35 

37 

93 

63 

59 

52.1 

CAMDEN   3  Nk 

MAX 

76 

81 

79 

65 

65 

72 

84 

84 

76 

72 

77 

82 

78 

82 

77 

81 

85 

85 

87 

8  r 

84 

82 

82 

70 

80 

82 

79 

82 

75 

79 

79.7 

MIN 

57 

50 

58 

61 

49 

38 

43 

60 

52 

57 

42 

41 

47 

60 

52 

38 

46 

55 

62 

62 

59 

56 

63 

49 

39 

42 

99 

57 

59 

47 

51.9 

CMATOM   3  N 

MAX 

79 

83 

7R 

80 

76 

80 

81 

86 

78 

74 

80 

61 

75 

84 

80 

62 

84 

79 

«7 

86 

86 

86 

84 

74 

81 

85 

84 

80 

76 

81 

81.1 

MIN 

61 

58 

6<t 

62 

49 

46 

44 

62 

55 

59 

46 

42 

62 

55 

44 

44 

59 

64 

60 

61 

64 

69 

51 

43 

46 

58 

61 

60 

95.1 

CLAYTON 

MAX 

77 

77 

77 

60 

84 

75 

74 

75 

63 

n4 

72 

73 

76 

77 

78 

72 

75 

80 

Rl 

B4 

83 

85 

85 

62 

60 

75 

77 

73 

79 

71 

77.5 

MIN 

60 

53 

50 

55 

59 

43 

48 

58 

57 

61 

45 

50 

53 

54 

59 

45 

50 

57 

56 

60 

63 

62 

61 

57 

45 

52 

56 

59 

62 

94.8 

DOThAN  fAA  AIRPORT 

MAX 

82 

75 

81 

8* 

81 

77 

V 

86 

86 

75 

76 

76 

79 

76 

76 

76 

82 

82 

84 

83 

87 

88 

68 

71 

79 

81 

79 

81 

73 

77 

80.1 

MIN 

65 

59 

60 

66 

60 

49 

58 

63 

60 

56 

49 

50 

54 

60 

56 

49 

57 

60 

62 

63 

66 

61 

66 

52 

45 

52 

59 

63 

64 

98. 0 

ENTERPRISE  3  Nh 

MAX 

77 

80 

78 

83 

83 

78 

77 

82 

85 

66 

71 

77 

77 

80 

77 

74 

76 

89 

82 

85 

86 

87 

86 

90 

65 

77 

80 

76 

82 

72 

79.9 

MIN 

59 

58 

59 

62 

68 

45 

47 

59 

56 

60 

47 

46 

50 

55 

61 

46 

52 

56 

59 

62 

63 

62 

65 

65 

44 

49 

51 

59 

62 

96.0 

ELFALLA  «ILOLIft  REF 

MAX 

78 

80 

70 

81 

86 

78 

75 

75 

75 

65 

74 

76 

77 

81 

78 

74 

79 

61 

R4 

87 

85 

87 

86 

82 

64 

79 

78 

77 

81 

68 

78.8 

60 

<>8 

59 

60 

61 

44 

47 

57 

53 

54 

42 

35 

47 

54 

61 

38 

50 

54 

57 

59 

58 

55 

56 

55 

32 

42 

44 

52 

52 

51.1 

tVtRGRtE.N 

Max 

79 

81 

ei 

80 

83 

61 

77 

84 

85 

85 

72 

79 

81 

79 

77 

75 

81 

86 

86 

79 

82 

81 

80 

76 

79.6 

MJN 

63 

58 

60 

65 

60 

43 

46 

61 

58 

61 

46 

46 

49 

56 

59 

41 

47 

61 

62 

45 

51 

64 

60 

54.8 

^R1SC0  CITY 

MAX 

78 

81 

81 

81 

82 

62 

75 

82 

85 

82 

71 

79 

79 

76 

79 

75 

81 

84 

65 

85 

87 

69 

88 

87 

66 

80 

82 

82 

77 

75 

79,9 

MIN 

55 

58 

58 

6« 

53 

41 

42 

55 

56 

60 

47 

49 

48 

53 

58 

42 

48 

57 

64 

60 

60 

62 

68 

55 

42 

44 

48 

61 

60 

54.0 

CitNEVA 

MAX 

78 

83 

84 

84 

83 

80 

83 

86 

87 

73 

78 

78 

80 

79 

77 

83 

64 

87 

85 

90 

90 

90 

71 

79 

81 

80 

81 

73 

81,7 

MIN 

57 

57 

59 

6* 

67 

48 

47 

60 

57 

59 

47 

41 

47 

57 

42 

47 

57 

58 

62 

65 

60 

65 

69 

40 

43 

49 

62 

63 

55,2 

OILBERTOKN 

MAX 

77 

79 

79 

80 

70 

73 

82 

85 

76 

75 

78 

80 

78 

62 

78 

79 

85 

83 

85 

87 

85 

81 

82 

70 

79 

82 

79 

81 

77 

80 

79,6 

MIN 

58 

55 

6'. 

66 

50 

40 

40 

62 

50 

59 

39 

38 

51 

63 

55 

37 

45 

59 

65 

58 

56 

60 

67 

50 

36 

40 

59 

50 

60 

92  7 

GREENVILLE 

MAX 

78 

80 

f2 

e<- 

74 

74 

63 

66 

81 

71 

76 

80 

79 

75 

74 

79 

85 

83 

64 

86 

85 

84 

82 

72 

79 

82 

82 

80,0 

MIN 

5b 

52 

58 

61 

52 

40 

48 

59 

55 

59 

45 

44 

47 

59 

54 

45 

47 

55 

61 

60 

62 

59 

63 

54 

40 

56 

59 

HEADLAND 

MAX 

80 

81 

76 

82 

86 

85 

79 

83 

88 

90 

75 

78 

80 

80 

75 

79 

83 

66 

87 

87 

89 

92 

90 

60 

79 

83 

75 

84 

73 

82,0 

Ml  N 

51 

56 

57 

60 

67 

42 

52 

50 

50 

61 

47 

45 

50 

58 

61 

46 

55 

58 

61 

61 

62 

60 

65 

67 

44 

48 

55 

56 

64 

99,4 

MI&MLAND  HOKE 

MAX 

78 

76 

76 

79 

83 

62 

72 

82 

84 

80 

66 

75 

78 

78 

73 

72 

80 

83 

82 

84 

85 

86 

84 

80 

63 

76 

80 

76 

80 

74 

77.6 

MIN 

57 

51 

52 

62 

60 

41 

43 

56 

56 

59 

44 

45 

46 

54 

57 

44 

50 

54 

56 

61 

61 

60 

62 

55 

42 

46 

54 

59 

60 

53  3 

OZARK   6  NNh 

MAX 

81 

76 

81 

83 

76 

78 

81 

85 

86 

79 

71 

76 

78 

76 

76 

79 

81 

82 

85 

85 

89 

90 

86 

78 

77 

79 

79 

80 

75 

78 

80.2 

MIN 

61 

53 

55 

61 

58 

43 

49 

55 

56 

58 

46 

46 

47 

57 

59 

44 

51 

55 

59 

59 

60 

60 

62 

52 

44 

50 

50 

59 

61 

54.0 

PMENIX   CITY   2  NNH 

MAX 

76 

78 

65 

7B 

83 

83 

74 

73 

60 

63 

69 

71 

76 

82 

75 

72 

77 

80 

82 

B7 

82 

86 

85 

80 

66 

77 

79 

76 

77 

71 

77.9 

58 

52 

55 

55 

62 

41 

50 

60 

60 

60 

47 

45 

50 

55 

60 

48 

52 

58 

63 

60 

62 

60 

62 

57 

43 

47 

50 

55 

61 

PITTbVltw 

MAX 

78 

79 

69 

80 

85 

72 

75 

73 

83 

64 

71 

73 

77 

79 

73 

73 

78 

80 

62 

87 

83 

86 

67 

80 

63 

77 

80 

75 

80 

73 

77.6 

58 

57 

59 

60 

39 

43 

53 

53 

57 

43 

34 

42 

51 

60 

37 

47 

55 

56 

65 

56 

55 

55 

60 

37 

40 

45 

52 

61 

IHOMASVILLE 

MAX 

76 

76 

80 

77 

81 

31 

74 

83 

83 

76 

67 

77 

80 

75 

82 

82 

79 

85 

64 

84 

86 

84 

80 

80 

69 

79 

80 

76 

80 

75 

79.0 

MIN 

60 

5* 

58 

65 

49 

40 

41 

64 

46 

58 

47 

47 

52 

55 

54 

45 

52 

60 

66 

62 

63 

62 

66 

52 

43 

46 

58 

60 

61 

53 

54,7 

THOy 

MAX 

77 

7* 

81 

83 

74 

75 

82 

84 

83 

72 

78 

79 

73 

72 

78 

82 

82 

64 

65 

86 

87 

83 

70 

79 

80 

76 

81 

73 

78 

79,0 

MIN 

60 

55 

60 

62 

60 

42 

51 

51 

56 

59 

45 

51 

59 

57 

43 

51 

57 

61 

61 

62 

60 

62 

54 

41 

48 

55 

60 

63 

55,1 

XMATLEY 

MAX 

80 

81 

79 

83 

72 

74 

82 

87 

78 

72 

78 

80 

76 

80 

75 

82 

84 

85 

86 

87 

86 

80 

79 

78 

62 

78 

79 

77 

76 

78 

79,9 

.            <  • 

MIN 

60 

53 

62 

63 

48 

38 

40 

56 

48 

57 

42 

37 

43 

60 

53 

36 

41 

49 

62 

58 

57 

65 

59 

35 

38 

51 

56 

57 

54 

*' 

51,0 

GULF  OS 

BAY  KINETTE 

MAX 

82 

80 

81 

81 

73 

78 

77 

83 

85 

71 

80 

ao 

74 

80 

76 

83 

83 

83 

67 

87 

87 

87 

86 

75 

80 

83 

83 

86 

75 

80 

80,9 

MIN 

63 

62 

6A 

66 

5* 

44 

*» 

60 

58 

64 

50 

50 

52 

62 

60 

47 

49 

58 

64 

61 

68 

65 

69 

54 

45 

48 

61 

65 

62 

57,6 

COOEN 

MAX 

79 

78 

79 

77 

72 

75 

75 

80 

80 

76 

83 

79 

75 

78 

81 

76 

77 

78 

80 

81 

82 

82 

83 

75 

76 

80 

79 

83 

79 

82 

78,6 

MIN 

65 

62 

67 

68 

57 

43 

45 

62 

56 

63 

50 

46  1 

99 

66 

62 

46 

48 

64 

62 

65 

69 

68 

73 

56 

41 

54 

65 

70 

65 

59.0 

FAIRHOPt  2  NE 

MAX 

79 

80 

82 

79 

72 

75 

75 

81 

85 

73 

61 

78  i 

73 

79 

77 

78 

80 

80 

84 

83 

83 

84 

82 

75 

76 

82 

82 

85 

77 

79 

79,3 

MIN 

65 

62 

65 

67 

57 

45 

47 

62 

55 

63 

50 

4U 

90 

63 

62 

47 

50 

56 

62 

61 

62 

62 

69 

55 

43 

50 

61 

68 

62 

56 

57.5 

FORT  MORGAN 

MAX 

76 

75 

76 

75 

71 

72 

73 

77 

77 

72 

77 

76 

72 

78 

76 

74 

75 

78 

79 

81 

SO 

81 

81 

76 

75 

80 

81 

81 

76 

78 

76,6 

MIN 

66 

6» 

67 

67 

59 

53 

56 

66 

64 

64 

66 

64  1 

58 

67 

64 

60 

60 

66 

67 

68 

68 

70 

72 

58 

62 

63 

64 

65 

63 

64 

63,8 

MOBILE    "B  AIRPORT 

MAX 

81 

79 

78 

80 

72 

78 

73 

80 

83 

73 

82 

80 

72 

82 

80 

82 

81 

83 

87 

88 

86 

88 

87 

73 

RO 

62 

84 

85 

76 

82 

80,6 

HIN 

65 

65 

69 

71 

53 

46 

52 

64 

61 

60 

51 

52 

55 

66 

58 

50 

55 

62 

65 

65 

69 

68 

72 

50 

47 

53 

65 

65 

65 

57 

59,9 

HOBERTSDAlE  1  E 

MAX 

78 

BA 

81 

79 

78 

66 

78 

78 

60 

83 

73 

82 

77 

74 

79 

78 

82 

79 

60 

84 

86 

87 

86 

84 

74 

80 

80 

82 

84 

76 

79,7 

MIN 

62 

61 

63 

66 

61 

45 

55 

60 

61 

49 

44 

46 

59 

61 

43 

45 

58 

56 

60 

60 

65 

58 

39 

43 

97 

67 

60 

55 

55,2 

S*«  IUI«r«nc«  NolM  Foilowtng  Sutlon  Indvx 
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STATION  INDEX 


STATION 

I     INDEX  NO. 

C 

i  COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

M 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP 

i 

SPECIAL 

JOHN  S  RICHbuRG 

ADD I  SON 

3  WINSTON 

PROF.   PALMER  GOOScT 

ALBERTA 

0140 

7  WILCOK 

1 

32  14 

67  25 

175 

7A 

SIDNEY  J.  HAROY.  SR. 

0148 

i; 

66  10 

1140 

5P 

M 

ALA*  COMMUNITY  NbTWORK 

MIC 

ATHENS  2 

1  LIMESTONE 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE  I  Sw 

0*07 

7  ESCAMBIA 

i 

31  01 

87  31 

294 

4P 

:  H 

HUGH  H,  WIGGINS 

AUBuRN  3  SW 

0422 

11 

32  34 

85  31 

730 

eA 

H 

MRS«  MARTHA  MOORE 

32  26 

3  TUSCALOOSA 

8  BALDWIN 

BEATRICE   1  E 

7  MONROE 

7A 

I  LIME&TONE 

5P 

3  FAYETTE 

BESSEMER  3  SSW 

2  JEFFERSON 

JAMES  E>   MC  CRAVY 

aiLLlNGSLEV   I  SE 

3  AUTAUGA 

JOHN  R,  THOMAS 

BIRMINGHAM  WB  Ap 

0B31 

2  JEFFERSON 

33  34 

86  45 

620 

MtD 

:  Mj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0957 

2 

86  10 

1070 

7A 

: 

ROBERT  L»  WMEELES 

6 

31  35 

Ra  E*  HENDERSON 

7  ESC  AMB I A 

MRS.  CLARA  T.  P£AVY 

BkOOKHOOO 

3  TUSCALOOSA 

33  16 

MRS.   WILLIE  M,  STthON 

BRUNO lOGE 

31  43 

GEORGE  L  HICKS 

CAMP  MILL  2  Nn 

5  TALLAPOOSA 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  MILL 

1377 

3  WALKER 

2 

33  54 

87  32 

430 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

1512 

4  CHEROKEE 

7 

34  06 

85  45 

620 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

GRADY  C.  YOUNG 

lit? 

CLOSED  3/19/68 

5P 

CODEN 

a  MOBILE 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

laoT 

7  GENEVA 

31  11 

85  56 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

1619 

34  44 

67  50 

470 

: 

5  Tallapoosa 

OANCY  *  N 

3  PICKENS 

CLOSED  7/12/65 

DAYTON 

218B 

6  MARENGO 

1; 

32  21 

87  39 

225 

7A 

H 

JAMES  H.  CREWS 

2207 

t; 

34  35 

86  56 

580 

6A 

uemopolis  lock  and  oam 

6  MARENGO 

7  HOUSTON 

7A 

3  TUSCALOOSA 

ENTERPRISE  3  NK 

7  COFFEE 

31  20 

T.  HARRIS  MOATS 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

7  BARaOUR 

31  59 

85  06 

215 

EUFAULA  NATL  WDLIFE  REF 

2756 

6 

31  26 

66  56 

216 

7A 

H 

U»S«  FOREST  SERVICE 

EOGBERT  M.  HARDIN 

6P 

GORMAN  J.  6LACK 

5P 

HENRY  G.  RICHARDS 

INACTIVE  3/16/68 

DOROTHY  E.  MAULDIN 

FORT  PAYNE 

2  DE  KAL6 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

7  MONROE 

i 

31  26 

87  24 

410 

8A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

3151 

34  01 

86  00 

570 

7A 

CLOSED  3/31/66 

MRS.  G.  MC  KEN21E 

7A 

7  BUTLER 

GI LBERTOWN 

GORGAS 

GREENSBORO 

6  HALE 

N.  HAMMER  COBUS 

GREENVILLE 

3519 

7  BUTLER 

( 

66  36 

444 

BA 

CECILE  T.  LEWIS 

3^  " 

GILBERT  W.  MELCHER 

3573 

12 

86  19 

578 

3578 

12 

34  22 

86  17 

606 

c 

3620 

2 

87  37 

910 

6A 

RADIO  STATION  WJ86 

3645 

13 

34  06 

87  59 

516 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HAYNEVI LLE 

374S  ( 

1 

32  11 

86  36 

180 

HEADLAND 

3761  C 

5 

31  21 

85  20 

370 

7A 

7A 

3775  ( 

5  CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

850 

8A 

8A 

HIGHLAND  HOME 

3816  C 

7  CRENSHAW 

31  57 

66  19 

594 

7A 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3842  ( 

5  CLEBURNE 

11 

33  32 

05  24 

1175 

BA 

HODGES 

3699  C 

1  FRANKLIN 

13 

34  20 

67  56 

7A 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  HB  AP 

4064  C 

1  MAO  ISDN 

12 

34  42 

66  35 

600 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

4193  C 

7  CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

7A 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209  C 

7 

33  48 

65  46 

690 

7A 

MRS.    ELLA   M.  AVERS 

JASPER  •  N 

4226  C 

3  WALKER 

2 

33  54 

525 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306  C 

5  ELMORE 

32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

KINSTON 

4431  C 

7  COFFEE 

10 

86  11 

270 

7A 

FREO  W.  WOOD 

STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i  I 


OBSERVER 


LEESBURG 
LIVINGSTON 
LOUISVILLE 
MAO I  SON 


MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS  1  SSW 
MELVIN 

MERTZ  PONDVILLE  tower 

MIDWAY 

MILSTEAD 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DAM 

MOBILE  we  AIRPORT 

HONTEVALLO 
HONTGOMERT  WB  AP 
MOULTON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 


4884 
4976 
4996 
5112 


5354 
5382 
5397 
5439 
5449 
5465 
5478 

5537 
5550 
5625 
5635 
5749 
5642 


05|  CHAMBERS 
CHILTON 
JEFFERSON 

04j  CHEROKEE 

06|  SUMTER 
BARBOUR 
MADISON 
JEFFERSON 

06|  PERRY 

06  DALLAS 


ELMORE 
OeJ  HONTGOMER 
07  CHOCTAW 


08  t 


BILE 


04|  SHELBY 

MONTGOMERY 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

COLBERT 

COFFEE 

MADISON 


OPEL 


PALMEROALE  2  W 
PELL  CITY   t  NNE 
PEHRYVILLE 
PETERMAN 

PHENIX  CITY  2  NNI 
PICKENSVILLE 
PINE  APPLE 


REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

RIVER  FALLS 

RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE   1  E 
ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SANO  MT  SUaSTA  AU 
SAYRE 

SC0TTS80H0 
SEALE 


SUTTLE 

SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
THONASVILLE 
THORSBY  1  SW 

th0rs8y  exp  station 
thurlow  OAM 

TONEY 
TROY 

TL'SCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSKEGEE  3  S 

UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAU 

VERNON 

WADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 
WARRIOR 

WARRlOK   LOCK  AND  OAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 


CLOSED  STATIONS 

CHILDERS8URG 
DANCY  4  H 
GADSDEN 


6362  [ 
6370  ( 
6396  ( 


I  07  WILCOX 
I  06  HONTGOMER' 
07  RUSSELL 


I  BALDWIN 
.  COOSA 
I  RANDOLPI 


lENEVA 
PERRY 
TALLADEGA 
TALLADEGA 
'  CLARK 
I  CHILTON 
I  CHILTON 


8365  I 
6403  < 
64  38  I 


16591  05  I 
18671  07  < 


1615  C 
2141  ( 
3151  ( 
7328  ( 


TALLADEGA 

PICKENS 

ETOWAH 

RUSSELL 


4  32  54 
32  58 

3  33  33 
7  34  11 

32  35 

5  31 

34  42 

3  33  , 
3  32  ' 
3  32  27 


65  24 

66  31 
86  33 


67  13 
85  55 
66  01 
88  2T 


87  17 
67  16 
87  37 


830     5P  5P 


31  35 

32  30 

33  13 
31  53 

31  59 

32  04 
32  11 


31  22 
30  32 

32  54 


1  32  25 
5  31  07 
3  32  32 


86  04 

85  10 

86  54 


86  44 
66  42 

65  54 


85  37 
88  07 
65  34 


86  22 
88  17 
86  00 


194  MID  MlO 


570     8A  8A 


380     7A  7A 


147     5P  7A 


6P  6P 
6P  6P 
7A  7A 


LARENCE  H.  FINCHER 

LaBAMA  POWER  CO. 
MBS.  MARY  n.  LEE 
RUFUS  M.  SEWELL 
LIVINGSTON  STATE  COL. 
JOHN  B.  ARD 
JOHN  D  STONER  JR 

LABAMA  POWER  CO. 

lATIONAL  FISH  HATGHERV 
L.  SIMONTON 

AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 

PAUL  GOWAN 
ERNEST  H.  LANO 

.  FOREST  SERVICE 
.  SARA  0.  HALL 
JAMES  M.  WALKER 
HENRY  J.  YATES 
ABAMA  POWER  CO. 
S.   WEAIHER  BUREAU 

.  p.  JETER'  JR. 


81 

M.  KELLY 
AVIATION  AGENCY 
OF  NEW  BROCKTON 
YNt  MC  FABLEN 
S  G  BROWN 
EH.  MORRIS 
STATION  WJhO 


CHARLES 

GEORGE  ' 


MRS.  EN. 


I  M.  FULLER 
I  EDO  INS 
Y  WATER  WkS 
HEORICK 


SAM  I 


USSELI 


THOMAS  E.  FISCHER 
CONTINENTAL  MOSS  GARDEN 

INACTIVE  12/31/6 
MRS  AUTIE  KILBURN 
REDSTONE  ARSENAL 
RY  MC  DONALD 
LI AM  GODWIN 


ALABAMA  ELECTRIC 
MICHAEL  W.  SALDWI 
CHARLES  W.  MCEWEr 


COOP 


BERNARD  COLLEGE 
AUBURN  UNIVERSITY 
!S-  M.  W.  PRIDMORE 
iDlO  STATION  WCRI 
CLOSED  12/3/65 


CITY  WATf 
C.   D.  WEJ 

LEROY  GAl 

AUBURN  ur 

AUBURN  Uf 
ALABAMA  f 
TVA-506 


OWER  CO. 


LARO 

I  AGENCY 


THOMAS  . 
FED.  AVi 

curps  of  engii 
radio  station  wa6t 
ellis  b.  meinsler 
JEPTmA  s.  branyon 
c  *  h  lumber  company 

MRS.   LEILA  H.  WMEELel 


.FLORENCE  PARKER 
CHARLES  A.  SMARITT 
ORPS  OF  ENGINEERS 
:1CHAR0  u.  HiGGINS 
IRS  ELIZA  J.  BEAROEN 
lARION  H.  SANFOfiO 


CLOSED  12/3/1 


1    DRAINAGE  CODE: 


i-CONECUH  7-C005A  8-ESCAMBIA  9-GULF  lO-PEA 


EVAPORATION  AND  WIND 


« 

Day 

Of  Month 

■3  d) 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

KARTIN  DAM 

EVAP 

.05 

.22 

.05 

.10 

.02 

.28 

.10 

.10 

.18 

.11 

.15 

.10 

.20 

.05 

.17 

.27 

.15 

.17 

.17 

.15 

.18 

.15 

.14 

.11 

.16 

.24 

.06 

.10 

.19 

.09 

4.21 

MIND 

21 

28 

15 

*0 

27 

65 

14 

21 

35 

68 

39 

20 

19 

13 

47 

53 

20 

8 

9 

7 

6 

5 

11 

17 

9 

11 

4 

10 

5 

23 

670 

PRAIHIE 

06 

DEM0PULI5  LOCH  AND 

DAM 

EVAP 

.19 

.li 

.06 

.09 

.18 

.15 

.20 

.07 

. 

.47 

.19 

.15 

.16 

.19 

.21 

.27 

.22 

.21 

.21 

.11 

.06 

.15 

.18 

.25 

.23 

.25 

.16 

.14 

5.066 

MIND 

73 

»2 

72 

108 

85 

112 

20 

60 

42 

68 

36 

4 

75 

90 

119 

30 

29 

60 

34 

55 

63 

3 

14 

65 

71 

46 

50 

43 

31 

41 

1641 

MAX 

80 

75 

6<> 

71 

76 

66 

76 

80 

59 

60 

56 

73 

77 

72 

78 

70 

80 

93 

91 

92 

83 

84 

83 

76 

89 

90 

89 

90 

78 

77.6 

MIN 

59 

5* 

54 

61 

59 

42 

42 

51 

57 

59 

51 

50 

52 

56 

58 

SO 

47 

55 

62 

67 

65 

64 

65 

58 

48 

48 

55 

64 

64 

57 

55.8 

GULF 

08 

fAIRhOPE  2  NE 

EVAP 

.12 

.13 

.17 

.09 

.08 

.16 

.07 

.11 

.17 

.11 

.24 

.16 

.07 

.09 

.24 

.20 

.21 

.12 

.15 

.16 

.20 

.18 

.18 

.13 

.17 

.19 

.11 

.15 

.06 

.23 

4.45 

WIND 

31 

23 

50 

53 

*0 

« 

49 

22 

17 

27 

39 

22 

22 

31 

63 

23 

18 

14 

19 

28 

27 

23 

32 

45 

23 

19 

17 

26 

25 

39 

867 

MAX 

85 

82 

82 

80 

78 

82 

80 

83 

91 

82 

85 

82 

78 

85 

85 

88 

91 

85 

93 

92 

92 

94 

92 

82 

85 

90 

85 

92 

85 

85 

85.7 

MIN 

67 

65 

65 

65 

65 

45 

52 

65 

62 

68 

52 

51 

52 

62 

65 

65 

60 

65 

65 

66 

67 

71 

62 

47 

55 

67 

70 

65 

60 

60.9 

REFERENCE  NOTES 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Admlnlatration  State  Cllmatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,    RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108.   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time .     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  PAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .     Max  and  mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  :>nQwpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  anow 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  bo  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  montn  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  TMs  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


USCOMM-ESSA-ASBEVILLE  -5/26/68-860 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


U.S.  DEPARTMENT  OK  COMMERCE 

(■  H  SMITH,  S^rrlBiv 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 
ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


ALABAMA 

MAY  1968 
74       No.  5 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JUL  V 


Temperature 

Precipitotion 

Siglion 

.  e 

?| 

•  E 

r.i 

0 

"5 

•  ! 

1 1 
S.  £ 

J 

t 

t 

t 

No.  of  Day* 

\v  _ 
\? 

r  z> 

a  E 

Sno 

Y  No  of  Day* 

Mox. 

MIn. 

/ 

I 

. 

1 

S 

I 
t 
g 

S  ! 

>  I 

t  > 

»] 

<  1 

<  i 

■< 

O  it 

X 

o 

a 

a 

St 

Q  it 

6 

1  0 

a 

-. 

° 

•        «  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

78.<>M 

5*.1M 

66. 3M 

90 

26 

36 

6 

44 

I 

0 

0 

0 

6.20 

2.06 

14 

.0 

0 

4 

2 

BELLE  MINA  2  N 

78»3 

55.6 

67.0 

89 

25 

39 

6 

37 

0 

0 

0 

0 

4.22 

.93 

26 

•  0 

0 

7 

4 

0 

OECATUB 

77  »  8 

55.9 

66.9 

-  3.9 

9  1 

26 

42 

4  1 

I 

0 

0 

0 

5.07 

1.69 

2.24 

12 

.  0 

0 

6 

4 

1 

FALKVILLE   1  N 

*^ 

54.  1 

66.1 

ft? 

26 

3  5 

57 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

6 

4 

2 

FLORENCE 

81*3 

5*.* 

67.9 

9  1 

36 

* 

29 

1 

0 

0 

0 

fc*  16 

1.88 

1 5 

'0 

* 

0 

6 

9 

2 

HUNTSVILLE  hB  AP 

77.2 

57.0 

67.1 

-  3.3 

69 

25 

42 

6 

35 

0 

0 

0 

0 

5.87 

2.46 

2.48 

11 

.0 

0 

8 

4 

2 

MADISON 

79»4 

55.4 

67.4 

-  2,3 

9  1 

25 

38 

6 

40 

I 

0 

0 

0 

4.77 

1.29 

1.43 

1 1 

.0 

0 

7 

9 

1 

MOULTON  2 

79»7 

55.7 

67.7 

90 

25 

36 

32 

1 

0 

0 

0 

6.32 

2.01 

1 1 

.0 

0 

7 

4 

3 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

79  «0 

56.9 

68.0 

9  1 

2  5 

39 

32 

I 

0 

0 

0 

2.35 

14 

*2 

0 

7 

6 

3 

NEW  MARKET  2 

78*3 

5*.  I 

66.2 

90 

25 

34 

6 

61 

0 

A*07 

• 

2.05 

26 

.0 

0 

8 

8 

2 

RED  BAY 

79.0 

57.1 

68.  1 

91 

26 

41 

6 

32 

1 

0 

0 

0 

8  57 

1  99 

1* 

.0 

0 

12 

6 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

76.9 

53.6 

65.4 

67 

25 

36 

ft 

56 

0 

0 

0 

0 

5.64 

1)72 

11 

.0 

0 

9 

4 

2 

RUSSELLVILLE  2 

78.6 

49.5 

64.1 

90 

27* 

32 

95 

2 

0 

2 

0 

10.00 

.  0 

0 

WATERLOO 

eo.o 

50.2 

65.1 

91 

3 

30 

6 

67 

2 

0 

1 

0 

5.34 

1.66 

11 

.0 

0 

7 

9 

3 

DIVISION 

66.7 

-  3.1 

6.29 

2.82 

.0 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  5E 

77.6 

57.2 

67.4 

-  1.3 

89 

26. 

40 

6 

38 

0 

0 

0 

0 

6  77 

3*12 

2  .02 

15 

.0 

0 

6 

6 

BESSEMER  3  SSk 

81.3 

56.0 

66*7 

89 

25 

36 

6 

33 

0 

0 

0 

0 

6.24 

1.63 

14 

.  0 

0 

6 

4 

BIRMINGHAM  wB  AP  R 

60.2 

56.4 

68.3 

-  3.5 

88 

25 

30 

0 

0 

0 

0 

3,51 

.09 

1.05 

1 4 

*n 

0 

8 

3 

\ 

BRIDGEPORT  2  W 

78.9 

52.5 

65.7 

89 

24 

33 

6 

6  1 

0 

0 

1.48 

1.39 

26* 

•  0 

0 

8 

5 

GUNTERSVILLE 

80.3 

56.6 

68.5 

68 

25* 

41 

6 

28 

0 

0 

0 

0 

5.76 

1.03 

14 

.  0 

0 

9 

6 

I 

ONEONTA 

76.5 

52.7 

65.6 

69 

26 

35 

6 

59 

0 

0 

0 

0 

5  33 

1  45 

14 

.0 

0 

8 

5 

SAINT  BERNARD 

79.3 

54.6 

67.0 

-  1.8 

90 

26 

1 

0 

0 

0 

3!65 

.34 

1.00 

14 

0 

9 

3 

SAND  MT  SUB5TA  AU 

76.2 

55.4 

6  5.8 

85 

25* 

36 

5  1 

0 

0 

0 

0 

8.35 

2.12 

1 5 

'n 

0 

10 

6 

\ 

SCOTTSBORO 

53.1 

-  4.2 

64 

.96 

1 4 

*0 

0 

9 

4 

0 

VALLEY  HEAD 

T<'.3 

50.2 

62.3 

-  5.4 

66 

26 

31 

6 

128 

0 

0 

1 

0 

5.44 

1.84 

1,42 

16 

!o 

0 

9 

9 

2 

DIVISION 

66.4 

-  2.9 

5.49 

1.96 

.0 

UPPER  Plains  03 

ALICEVILLE 

80.9 

59.5 

70.2 

69 

26 

19 

0 

0 

0 

0 

*n 

0 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

81.2 

53.8 

67,5 

90 

26 

39 

33 

1 

0 

0 

0 

4.67 

1.42 

17 

0 

6 

4 

3 

CENTREVILLF 

83.3 

56.0 

69.  7 

-  2.2 

90 

26. 

36 

6 

27 

2 

0 

0 

0 

1.75 

.59 

18 

.  0 

0 

4 

1 

0 

CLANTON 

81.3 

56.6 

69,  1 

-  2.5 

26* 

23 

0 

0 

0 

0 

?*14 

12 

0 

4 

2 

0 

DOUBLE  SPRINGS 

77.5 

52.5 

65.0 

88 

26 

38 

6 

57 

0 

0 

0 

0 

5.1 

1.15 

14 

.0 

0 

10 

4 

2 

FAYETTE 

60. 9M 

54.9M 

67. 9M 

38 

6 

35 

0 

0 

0 

2.00 

17* 

.0 

0 

6 

4 

3 

HALEYVILLE 

77.6 

54.0 

65.6 

68 

26 

54 

7.12 

3.53 

1 2 

0 

HAMILTON  3  S 

79.0 

60.9 

65.0 

69 

26 

33 

7. 

76 

0 

0 

0 

0 

12 

.0 

0 

a 

6 

3 

JASPER  *  N 

80.1 

53.1 

66.6 

69 

25 

35 

6 

40 

0 

0 

0 

0 

5.70 

2.56 

14 

.0 

PRATTVILLE 

8<>.3 

56.8 

70.6 

-  1.5 

92 

25» 

42 

7 

13 

3 

0 

0 

0 

2.21 

-  1.56 

.66 

25 

.0 

0 

5 

2 

0 

THCSBY  EXP  STATION 

80.9 

56.3 

69.6 

66 

26> 

42 

6 

17 

0 

0 

0 

0 

3.94 

1.73 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

60.9 

59.2 

70.1 

89 

25 

44 

6 

15 

0 

0 

0 

0 

2.73 

.69 

17 

.0 

0 

7 

2 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

61.5 

56.3 

69.9 

-  2.1 

91 

26 

46 

6 

17 

2 

0 

0 

0 

2.82 

-  1.37 

.80 

13 

.0 

0 

7 

2 

0 

VERNON 

82.9 

54.1 

68.5 

92 

^5 

36 

^ 

36 

3 

0 

0 

0 

9.73 

3.09 

14 

.0 

0 

8 

6 

3 

DIVISION 

66.  3 

-  2,9 

4.71 

88 

• 

•  0 

... 

EASTERN  VALLEY  C 

ANNISTON   FAA  AP 

80.5 

56.7 

66.6 

90 

24 

38 

6 

28 

1 

0 

0 

0 

5.59 

1.27 

14 

.  0 

0 

8 

6 

3 

CALEBA    2  SW 

82.6 

55.7 

69.3 

92 

25 

35 

6 

26 

3 

0 

0 

0 

1  .40 

12 

.0 

0 

4 

1 

1 

CENTRE  5  Sw 

79.2 

54,4 

66,6 

91 

26 

38 

4  1 

2 

0 

0 

0 

4*11 

1  *?4 

1 5 

0 

8 

6 

2 

childerssurg  wtr  plant 

81.9 

55.8 

66.9 

90 

26* 

36 

6 

29 

2 

0 

0 

0 

4  43 

2  00 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

78.9 

56.3 

67.6 

-  2,3 

90 

25 

45 

21. 

28 

I 

0 

0 

0 

6.93 

2.30 

15 

.0 

0 

a 

4 

2 

PELL  CITY  I  NNE 

79.0 

52.8 

65,9 

68 

25 

36 

7. 

57 

0 

0 

0 

0 

4.62 

1.35 

16 

.0 

0 

a 

4 

2 

SYLACAUGA  4  NE 

81.2 

54.9 

68,1 

86 

25. 

35 

6 

29 

0 

0 

0 

0 

5.47 

2.50 

12 

.0 

0 

5 

3 

3 

TALLADEGA 

80.1 

56.2 

68,2 

-  2.7 

86 

25 

36 

6 

29 

0 

0 

0 

0 

3.51 

.13 

.86 

15 

.0 

0 

7 

4 

0 

DIVISION 

67,9 

-  2.4 

4.86 

1.53 

.0 

... 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

5.19 

.82 

15 

.0 

0 

ASHLAND 

78.8 

53.6 

66.2 

88 

26 

40 

6 

41 

0 

0 

0 

0 

3.96 

.0 

0 

9 

4 

0 

AUBURN  i  SH 

82.8 

56.1 

69.5 

-  2.4 

92 

25 

38 

6 

21 

3 

0 

0 

0 

2.72 

-  .90 

.83 

13 

.0 

0 

9 

3 

0 

CAMP  HILL  2  Nw 

80.1 

55.0 

67.6 

68 

26. 

37 

6 

44 

0 

0 

0 

0 

2.74 

.96 

12 

.0 

0 

a 

2 

0 

HEFLIN 

60.1 

49.9 

65.0 

66 

26 

33 

6 

55 

0 

0 

0 

0 

10.24 

6.43 

15 

.0 

0 

3 

3 

LAFAYETTE 

61.1 

56.2 

■!e.7 

90 

25. 

40 

6 

23 

2 

0 

0 

0 

2.41 

.75 

17 

.0 

0 

7 

2 

0 

MARTIN  CAN 

82. IM 

57.0 

69. 6M 

69 

24 

46 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

3,66 

.25 

1.69 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

OPELIKA 

80.7 

51.5 

66.1 

90 

25 

40 

21 

42 

1 

0 

n 

0 

3,15 

.62 

26 

.0 

0 

6 

4 

0 

ROCKFORO  2  NNN 

80.9 

54.9 

67.7 

88 

26. 

39 

6 

31 

0 

0 

0 

0 

4.26 

.90 

13 

.0 

0 

a 

9 

0 

ROCK  MILLS 

82. OM 

52. IM 

67.  IM 

91 

25 

40 

7. 

41 

0 

0 

0 

5.26 

1.94 

12 

.0 

0 

a 

9 

1 

DIVISION 

67.5 

-  3.9 

4.36 

.DO 

.0 

Ralarsnc* 


NolM  FoUowing  SlaUon  Ind*x 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

CONTINUED  MAir  1968 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

{ 

X 

• 

o 

S 

i 

Date 

Degree  Day* 

No.  of  Day. 

Totol 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 
Q 

Snow,  Sleet 

No,  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth  1 

o 

o 

c 

0 

a 

.  1 0  or  More  | 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5  ! 

S  t 

hi 

5  » 

'ol 

•        *  • 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

82.7 

60.2 

71,5 

90 

23 

46 

6 

7 

1 

0 

0 

0 

3.15 

1,18 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

82.0 

58.  1 

70.1 

88 

26. 

7 

IB 

0 

0 

0 

0 

2.22 

-  1,86 

,64 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

GAINESVILLE 

80.9 

58.5 

69.7 

87 

26« 

45 

6 

16 

0 

0 

0 

0 

2.99 

1,25 

13 

.0 

0 

4 

3 

1 

GREENSBORO 

83.8 

60,2 

72.0 

- 

1.2 

89 

25* 

46 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

1.88 

-  2,34 

,78 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

HAYNEVILLE 

80. 6M 

57. 4M 

69,0M 

46 

7. 

21 

0 

0 

0 

0 

2.14 

,69 

26 

.0 

0 

4 

3 

0 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

83.0 

58,4 

70,7 

90 

25* 

43 

6 

14 

2 

0 

0 

0 

1.41 

,46 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

MINTER   3  NW 

81.6 

57.5 

69.6 

89 

25. 

44 

7. 

21 

0 

0 

c 

0 

2.75 

,83 

13 

.0 

0 

6 

2 

0 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

62.9 

60,5 

71,7 

.7 

89 

24. 

6 

8 

0 

0 

0 

0 

1  .94 

-  1.53 

•  72 

18 

.0 

0 

5 

2 

0 

SELMA 

84.4 

62.1 

73.3 

- 

.3 

90 

31* 

51 

21. 

2 

2 

0 

0 

0 

2.30 

-  1.74 

.98 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

TUSKEGEE  3  S 

83*6 

59.8 

71.7 

.6 

90 

27. 

47 

6 

7 

4 

0 

0 

0 

.0 

0 

UNION  SPRINGS 

DIVISION 

70.9 

- 

2,2 

2.31 

-  1,37 

.0 

«       #  » 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  Nw 

8<>.8 

56.9 

70.9 

93 

1 7 

i.^ 

6 

18 

6 

0 

0 

0 

2,36 

.71 

18 

.0 

0 

8 

1 

0 

ATMORE   1  SW 

85. 2 

60.2 

72.7 

93 

16 

6 

5 

6 

0 

0 

0 

6,39 

3.05 

25 

.0 

0 

5 

2 

2 

BEATRICE  1  E 

85.  1 

56.  1 

70.6 

92 

26. 

40 

7 

13 

5 

0 

0 

0 

3,00 

1.40 

19 

.0 

0 

4 

2 

2 

BRANTLEY 

84.9 

56.4 

70.7 

94 

25 

38 

6 

19 

7 

0 

0 

0 

1.93 

-  2,12 

.48 

26 

.0 

0 

8 

0 

0 

BREWTON  3  S5E 

87.5 

56.4 

72.0 

.6 

95 

16 

35 

6 

14 

10 

0 

0 

0 

3.13 

-  1.64 

.76 

19 

.0 

0 

6 

3 

0 

CAMDEN  3  NW 

84.7 

57.3 

71.0 

91 

15 

6 

11 

6 

0 

0 

0 

2.43 

.78 

13 

.0 

0 

6 

2 

0 

CHATOM   3  N 

85.5 

60.  1 

72.8 

92 

15. 

43 

6 

4 

6 

0 

0 

0 

1.56 

.68 

13 

.0 

0 

3 

2 

0 

CLAYTON 

80.1 

60.5 

70.3 

87 

25 

46 

6 

9 

0 

0 

0 

0 

6.48 

2.43 

1.45 

19 

.0 

0 

7 

6 

4 

DOTHAN  FAA  AIRPfiRT 

83.0 

63,1 

73.1 

91 

24 

49 

6 

3 

2 

0 

0 

0 

3.42 

.02 

1.02 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

ENTERPRISE  3  NW 

82. 3M 

60,1M 

71. 2M 

90 

17. 

47 

6 

8 

2 

0 

0 

0 

3.45 

.63 

18 

.0 

0 

3 

0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

83.5 

56.8 

70.2 

91 

25. 

38 

6 

20 

4 

0 

0 

0 

3.47 

.87 

18 

.0 

0 

6 

3 

c 

84.8 

60,5 

72.7 

93 

18. 

6. 

2 

7 

0 

0 

0 

2,73 

1.68 

18 

.0 

0 

4 

1 

1 

FRISCO  CITY 

83.9 

60.1 

72.0 

93 

15 

46 

6 

5 

4 

0 

0 

0 

2.54 

-  1,64 

.64 

26 

.0 

0 

6 

3 

0 

GENEVA 

84.4 

59.6 

72.0 

92 

17 

44 

6 

6 

5 

0 

0 

0 

6.73 

2,70 

2.47 

28 

,0 

0 

6 

4 

2 

GILBERTOWN 

83.9 

57,9 

70.9 

90 

23. 

38 

6 

19 

3 

0 

0 

0 

2.08 

1.18 

1  3 

.0 

0 

5 

1 

1 

GREENV I LLE 

82.  IM 

58, 9M 

70. 5M 

3.4 

89 

15 

6 

7 

0 

0 

0 

0 

5.99 

1,65 

1.75 

19 

,0 

0 

9 

5 

1 

HEADLAND 

85.3 

61,1 

73.2 

95 

17. 

46 

6 

4 

8 

0 

0 

0 

4.30 

1.58 

25 

.0 

0 

6 

2 

2 

HIGHLAND  HOME 

82.3 

58.1 

70.2 

3.0 

91 

25 

45 

6 

11 

1 

0 

0 

0 

5.31 

1.46 

2.14 

18 

.0 

0 

6 

5 

2 

OZARK   6  NNW 

83.6 

59,0 

71.3 

2.9 

91 

16. 

43 

6 

6 

4 

0 

0 

0 

2.59 

-  1.60 

1.16 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

81. 3M 

59. OM 

70. 2M 

89 

26 

47 

6 

8 

0 

0 

0 

0 

5.19 

1.60 

13 

.0 

0 

7 

4 

2 

PITTSVIEW 

82. 2M 

53. 6M 

67. 9M 

37 

6 

34 

0 

0 

0 

2.69 

.78 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

TH0MA5VILLE 

81.8 

59.7 

70.8 

88 

24. 

45 

6 

14 

0 

0 

0 

0 

2.90 

1.67 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

TROY 

83.2 

59.3 

71.3 

2.0 

91 

24 

42 

7 

9 

2 

0 

0 

0 

2.63 

-  1.60 

.98 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

WHATLEY 

84.5 

55,6 

70.1 

94 

15 

40 

6 

18 

6 

0 

0 

0 

3.22 

1.74 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

71.2 

2.3 

3.61 

-  .57 

.0 

*      «  * 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

84,5 

62,9 

73.7 

92 

15 

51 

6 

0 

6 

0 

0 

0 

5.53 

2,35 

11 

,0 

0 

5 

3 

2 

CODEN 

83,7 

63.7 

73.7 

89 

31 

49 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

2,41 

1.50 

18 

.0 

0 

5 

1 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

83.7 

63,9 

73.8 

.5 

92 

24 

50 

7 

1 

1 

0 

0 

0 

2,70 

-  2.32 

1.15 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORT  MORGAN 

81,4 

67,9 

74.7 

86 

31. 

54 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

2,05 

,65 

18 

.0 

0 

5 

2 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

86.0 

65.9 

76.0 

.4 

96 

31 

53 

6 

0 

9 

0 

0 

0 

3,17 

-  1,71 

1.50 

18 

.0 

0 

4 

3 

1 

ROBERTSDALE  1  E 

83.3 

60,9 

72.1 

91 

31 

48 

7. 

1 

0 

0 

0 

2,74 

-  2,73 

.85 

19 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

74.0 

.4 

3,10 

-  1.91 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MOBILE  WB  AIRPORT 

96 

DATE 

31 

LOWEST  TEMPERATURE 
WATERLOO 

30 

DATE 

06 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HEFLIN 

10.24 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
AUTAUGAVILLE   3  N 

.55 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
HEFLIN 

6.43 

DATE 

15 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


19    30  21 


22    23  24 


25    28     27    28    29  30 


NORTHERN  VALLEY  0 

ATHENS  2 
BELLE  »IN«  J  N 
OEC»TU« 
FALUVILLE   1  N 
FLORENCE 

HOOGES 

HUNTSVILLE  *P 
MAOISON 
HOULTON  2 

HUSCLE  SHOALS  EAA  AP 

NEm  market  2 
REC  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


T       2. At 
.01  1.A3 
2.01 


l.SO  .22 


.SI     .06  1.21 


.02  1.99  1.90 


2.05 
.12 
.21  1.00 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  )  SSM 
BIRMINGHAM   MB  AP 
B0A2 

BRIDGEPORT  2  M 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUnTERSVILLE 
LEEDS 

MAGELLA 
ONEONTA 

PALMERDALE  2  M 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SU6STA  AU 

SayRE 

SCOTTSBORO 
WALLET  HEAD 
■ARRIOR 


6.77 
6.24 

5.51 
6.6A 


3. (6 
5.7« 
3.52 


«.27 
6.66 
5.4A 


.09  1.A2  1. 

.06  .11  . 

.22  1.65  . 

.2)  1.03  . 

1.06  1.00  . 

.15  .02  1.60 

.76  1.65  . 

.35  1. 

.01  1.00  .10 

.53  1.71  2.12 


.12 


.30 


.98 
.06  1.02 
1.25  1.75 


.41     .40  .02 

1.45 
.91  .12 
1.42  .19 


1.39 

1.06 


.75 
.36 


UPPER  Plains 


03 


ALICEVILLE 
ARlEY  I  S 

autaugaville  3  n 
bankhead  lock  and  dam 

BIlLInGSlEy   1  SE 

BROOK  WOOD 
CARBON  HILL 
CENTREyILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROO 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

MCRTZ  PONOVILLE  TOXER 
MITCHELL  DAM 

PtCKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

MEST  BLOCTON 
HINFIELO  2  SH 


B.5S 
9.70 
3.72 


3.94 

2.73 
2.B2 
9.73 
2.46 
7.69 


.45     ,55  1.05 


.45 


.23  1.25 


1.15 

.20     .45  .30 

T         .57  2.00 

.20     .13  1.25 

•  1.18 


1.55     .50  .10 


.06  1.43  .67 


.20 
.10  2.00 
1.22 
1.07 


.03     .30  1.61 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  w 
CAlERA  2  Sbi 
CENTRE  5  Sb 

CHILDERSBURO  "TR  PLANT 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sw 
LEESeuRG 
MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 

SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


.04  .07 
.07 


.49     .04  2.30 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SO 

CAHP  HILL  2  NU 

DAOEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOhER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 

KAOLEY 
HETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


3.96 
2.72 
2.74 
3.07 

5.91 
10.24 

T.aa 

1.32 
2.41 

3.66 


.43  .12  1.04 
1.24  .32  6.43 
,0     .43  4.20 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Stdtion 

Tola 

1  9 
1    1  2 

3 

5  6 

7      8  9 

10  11 

12 

13 

1 

14  15 

1 

16 

17 

18 

19  20 

21 

1 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

1 

28  1 

29 

30 

31 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  OAH 

2,22 

■  10 

•  34 

•  44 

•  96 

.64 

.12 

Gainesville 

2,99 

.02 

T  .06 

•  55 

U25 

•  06 

T 

•  06 

.74 

•  13 

•  04 

■  06 

GREENSBORO 

1*86 

•  10 

•  01 

•  78 

•  23 

■  02 

•  57 

•  02 

•  15 

HAYNEVlLLE 

2.14 

.06 

•  02 

■  50 

•  05 

■  21 

.57 

•  69 

03 

01 

LIVINGSTON 

MARION  6  NE 

l.TO 

•  01 

•  99 

•  13 

■  16 

■  63 

•  02 

.16 

MARION  JUNCTION  t  ENE 

1*12 

.01 

•  21 

•  30 

■  21 

.31 

•  06 

MARION  JUNCTION  2  NE 

•  03 

.46 

■  42 

.06 

•  04 

■  20 

■  16 

•  04 

T 

J 

MATHEWS   1  SSM 

I'Al 

•  25 

■  62 

•  48 

•  14 

milstead 

2.9} 

•  03 

•  02 

•  51 

1*56 

•  25 

•  12 

*02 

MINTER   3  NM 

2.75 

■  36 

•  63 

•  6G 

•  04 

.29 

•  49 

•  12 

•  02 

MONTGOMERY  NB  AP  R 

1.94 

•  02 

T 

•  62 

T 

•  27 

•  72 

•  14 

•  12 

•03 

■  01 

.01 

ORRVILLE 

•  08 

•  93 

P6RRYVILLE 

2.60 

.89 

•  62 

•  21 

•  05 

•  63 

T 

.03 

•  12 

■  09 

PINE  LEVEL 

•  28 

•  29 

1.59 

•  94 

•  20 

•  74 

.15 

•  49 

SELhA 

2*}0 

T 

•  21 

■  IB 

.41 

•  98 

•  04 

T 

•  41 

.07 

T 

SUTTLE 

1.46 

.51 

.27 

.21 

•  23 

•  04 

TUSKEGEE  3  5 

•  09 

.09 

•  36 

I  .24 

•  26 

UNION  SPRINGS 

UNIONTOMN 

2,97 

.«o 

•  40 

•  92 

■  30 

•  25 

•  60 

•  90 

T 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

2.07 

•  06 

•  22 

U09 

■  02 

■  70 

•Oi 

*       •  • 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNW 

.25 

•  39 

• 

•  96 

U43 

•  58 

.43 

•  70 

ALBERTA 

2,24 

.23 

•  45 

•  66 

T 

•  56 

•  05 

•  05 

ANDALUSIA    I  NW 

•  12 

•  02 

■  31 

•  71 

.27 

•  1 1 

.4T 

ATMORE    1  SW 

6!39 

T 

.06 

•  07 

T 

T 

2*6( 

•  15 

T 

3,05 

•  16 

1 

• 

BEATRICE  1  E 

3.00 

1*00 

1*40 

•  20 

*40 

BRANTLEY 

•  11 

■  29 

■  16 

.12 

•  U 

•  45 

.48 

.07 

.12 

•02 

BREWTON  3  5SE 

3.13 

.12 

•  75 

.31 

.76 

■  07 

BRUNDIDGE 

2.26 

.17 

•  03 

•  06 

T 

•  20 

•  51 

•  15 

•  70 

•  13 

CAMDEN  3  NW 

2.63 

•  10 

•  4C 

•  78 

T 

•  60 

•  33 

•  13 

•  0"! 

*02 

CHATOM  3  N 

1.56 

T 

•  68 

•  04 

•  34 

•  5( 

CLAIBORNE 

2.38 

•  06 

•  IB 

.85 

•  66 

.08 

•  23 

•  32 

6,68 

.18 

1*12 

•  83 

1.49 

1,02 

1,01 

* 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

3.69 

.55 

T 

.20 

.32 

•  20 

•  32 

I  35 

*5Q 

• 

COTTONTON 

2.62 

•  24 

.22 

.25 

1*12 

'26 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

3.62 

•  16 

.06 

•  03 

T 

•  36 

•  74 

•  92 

•  23 

•  28 

1  »02 

Elba 

2,09 

.16 

•  97 

.15 

•  09 

•  24 

.13 

.39 

Enterprise  3  nw 

3. 63 

.47 

•  39 

■  63 

.34 

•  21 

•  52 

•  56 

•  37 

eUFAULA  WILDLIFE  REF 

3.67 

.19 

•  09 

.34 

•  86 

EVERGREEN 

2.73 

.06 

.05 

■  09 

1*61 

•  13 

'36 

*o* 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 

2.96 

.16 

T 

•  26 

•  5T 

.16 

•  09 

.64 

.62 

6.73 

.02 

•  07 

2.08 

•  03 

-  .73 

•46 

•  84 

.33 

2.47 

GEORGIANNA 

6.36 

•  46 

T 

•  02 

•  42 

.72 

•  10 

T 

1^63 

.3! 

.60 

.04 

GILBERTOWN 

2.08 

T 

T 

1.18 

■  25 

•  40 

•  10 

•  09 

•  10 

GREENVILLE 

S.99 

•  41 

•  10 

•  67 

■  04 

,44 

•  86 

U75 

.62 

•  33 

•  93 

04 

HEADLAND 

6.30 

•  18 

•  45 

1.58 

•  26 

♦  45 

1.38 

HIGHLAND  HOME 

9. 31 

.12 

66 

•  02 

2^  14 

1*05 

•  03 

• 

JACKSON 

2.38 

.02 

y 

1*26 

•  01 

•  40 

•  65 

'o4 

KINSTON 

2.66 

•  36 

•  13 

.07 

•  63 

•  34 

•  27 

•  31 

•  06 

'47 

LOUISVILLE 

3.19 

.20 

•  18 

•  72 

•  75 

•  42 

,23 

,70 

MELVIN 

1 .39 

.36 

1^03 

3.16 

•  65 

•  03 

■  U 

•  19 

•  22 

•  47 

.21 

21 

OZARK  6  NNW 

2.59 

•  11 

•  01 

■  56 

•  01 

PHENlJt  CITY   2  NNW 

9.19 

•  18 

U60 

U23 

.78 

^70 

I35 

!35 

PINE  APPLE 

3.23 

•  32 

1,52 

•  49 

•  10 

•  10 

PINE  HILL 

PITTSVIEW 

2.69 

.22 

•  78 

.02 

•  72 

•  33 

•  04 

•  24 

.34 

RivER  Falls 

2,83 

.11 

•  27 

T 

1.04 

.49 

■  61 

SLOCOMB 

9.76 

.67 

.73 

■ 

thomasville 

2.90 

•  10 

I  *67 

.55 

•  05 

T 

*40 

1  * 

* 

TROY 

2  63 

.15 

•  02 

•07 

.26 

.98 

•  21 

.32 

.62 

WALLACE  2  E 

2.33 

•  25 

1.58 

•  20 

•  30 

WHATLEY 

3.22 

I  .74 

25 

•      •  • 

GULF  08 

B«Y  XINETTE 

5.53 

•  02 

•  09 

2.35 

1.92 

.26 

•  05 

.73 

.11 

CODEN 

2.61 

•  29 

U50 

.25 

.10 

.02 

.29 

FtlRHOPE  2  NE 

2.70 

•  42 

I.IS 

•  12 

•  33 

•  06 

.60 

FORT  HOROAN 

2.05 

•  25 

•  69 

.25 

.30 

•  05 

.55 

6ULF  SHORES  P  0 

1.62 

.02 

•  10 

.29 

•  60 

•  30 

•  35 

T 

MOBILE  MB  tIRPORT 

3.17 

■  02 

.01 

•  74 

1.90 

•  07 

.66 

.17 

ROBERTSDALE  1  E 

2.76 

.38 

•  34 

.31 

.89 

.34 

•  27 

.25 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

a 

SUUoai 

ResultaDt 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

i . 

Direction 
of 

fastest  mile 

Data  of 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID          6    AM        NOON        6  PM 

8 

01-09 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

3 

0 

Percent  o< 
possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sun  nse  to  sv 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

22 

1  .7 

36 

W 

29 

82 

86 

54 

57 

4 

2 

5 

2 

1 

p 

14 

73 

6.1 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

19 

2.0 

B.O 

24 

16  + 

86 

89 

62 

61 

5 

3 

4 

2 

1 

1 

16 

6.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

16 

2.0 

8.1 

21++ 

21 

17  + 

79 

82 

50 

58 

0 

3 

1 

2 

1 

n 

7 

5.6 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

24 

1.7 

6.2 

21 

NW 

05 

83 

88 

51 

58 

2 

4 

3 

2 

0 

0 

11 

72 

9.4 

S—  nlwnnca  aolea  loUowing  Stsban  Indn. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slatton 

Day  0'  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

8 

7 

8 

9 

,.| 

U 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

82 
48 

81 
44 

75 
40 

81 

36 

79 
44 

79 
59 

79 
59 

77 
57 

77 
60 

78 
62 

74 
65 

79 
64 

80 
61 

76 
61 

73 
S3 

72 
42 

71 

45 

77 
51 

85 

61 

88 

63 

90 
65 

77 
60 

11 

78 
50 

77 
53 

78.4 
54.1 

BELLE  HIN*  2  N 

MAX 
MIN 

•  1 
46 

84 

50 

82 
92 

79 
99 

75 
46 

72 
39 

77 
47 

78 
60 

76 
56 

76 
59 

75 
64 

75 
63 

81 
63 

77 
66 

82 
65 

79 
62 

79 
62 

73 
61 

71 
52 

70 
45 

72 
48 

77 
47 

86 
58 

88 

61 

89 

63 

85 
65 

J? 

l\ 

11 

78 

51 

83 

55 

78.3 
55.6 

DECATUR 

MAX 
MIN 

T8 
A* 

82 

51 

86 

95 

80 
90 

82 
49 

67 
42 

71 
48 

78 
57 

80 
63 

76 
58 

78 
62 

69 
63 

78 
64 

83 

66 

78 
65 

83 
64 

81 

63 

76 
« 

78 
48 

65 
47 

70 
49 

72 
49 

78 
57 

86 

61 

87 
63 

91 
67 

11 

11 

11 

79 
91 

78 
55 

77.8 
59.9 

FALKVILLE  1  N 

MAX 
HIN 

T8 
♦5 

83 
48 

89 

93 

83 
97 

78 
42 

67 
35 

72 
39 

80 
47 

78 
61 

75 
54 

78 
63 

74 
63 

80 
64 

73 
65 

77 
64 

89 
63 

80 
63 

78 
61 

75 
51 

73 
43 

70 
47 

72 
46 

79 
52 

85 
63 

86 
64 

89 
66 

11 

11 

n 

80 
49 

78 

53 

78.0 
54.1 

FLORENCE 

MAX 

MIN 

85 
AS 

87 

SO 

85 
53 

81 
96 

77 
45 

74 

36 

81 
46 

80 
57 

81 
58 

79 
59 

75 
62 

79 
61 

82 
62 

80 
62 

89 
62 

85 
65 

82 
57 

78 
56 

75 
50 

73 
41 

76 
49 

79 
47 

88 
58 

89 
64 

91 
63 

84 
63 

52 

11 

53 

80 
50 

85 
55 

81.3 
54.4 

HUNT5VILLE  AP 

MAX 
MIN 

SO 
»9 

83 
91 

81 
56 

76 
53 

67 
46 

71 
42 

80 
48 

78 
62 

73 
61 

77 
60 

70 
65 

77 
65 

81 
65 

77 
67 

81 
68 

79 
65 

76 
64 

73 
58 

72 
51 

71 
47 

71 
49 

76 
50 

85 
59 

87 
64 

89 
65 

76 
65 

56 

11 

5! 

79 
53 

83 
56 

77.2 
57.0 

MADISON 

MAX 
MIN 

82 
42 

85 
SO 

83 
54 

80 
58 

73 
45 

73 
38 

80 
46 

78 

60 

T4 
59 

78 
58 

75 
64 

77 
63 

83 

63 

78 
69 

84 
65 

82 
63 

79 
60 

74 
62 

74 
51 

71 
42 

72 
47 

78 
46 

86 
59 

89 
61 

91 
63 

87 
65 

« 

50 

52 

79 
52 

85 
58 

79,4 
55.4 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

82 
47 

85 
50 

82 
53 

77 
60 

74 
45 

74 
36 

79 
44 

80 

60 

76 
60 

77 
57 

75 
61 

79 
64 

82 
64 

78 
64 

87 
65 

83 
63 

79 
61 

75 
59 

74 
54 

70 
44 

75 
48 

79 
48 

86 
61 

88 
66 

90 
64 

85 
65 

11 

sl 

51 

79 
50 

85 
55 

79.7 
59.7 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

82 
90 

84 

93 

81 
98 

79 
51 

69 
47 

71 
39 

80 
47 

78 
60 

80 

61 

79 
61 

72 
65 

78 
66 

83 
65 

79 
65 

88 
65 

81 
65 

75 
61 

74 
56 

72 
51 

70 
46 

73 
52 

78 

50 

86 

61 

88 

67 

91 
64 

85 
64 

11 

56 

78 

53 

84 

58 

79.0 
96.9 

NEW  MARKET  2 

MAX 

MIN 

80 
46 

84 
48 

82 
92 

78 
57 

71 
40 

73 
34 

78 
42 

76 
60 

76 
61 

76 
57 

74 

65 

77 
62 

82 
62 

77 
64 

84 
64 

82 

61 

79 
60 

75 
62 

72 
50 

70 
41 

71 
46 

78 
42 

89 
62 

89 
61 

90 
62 

88 
65 

It 

76 
47 

82 
90 

78.3 
94.1 

RED  BA-' 

MAX 

MIN 

ei 

84 

55 

86 

58 

82 
59 

79 
48 

69 
41 

73 
44 

81 
52 

80 

60 

81 
60 

77 
63 

70 
64 

77 
65 

82 
64 

79 
67 

85 
64 

82 
59 

75 
61 

73 
46 

71 
52 

70 
90 

74 
54 

81 
60 

87 
61 

89 
66 

91 
63 

» 

80 
54 

80 
59 

79.0 
57,1 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

80 
45 

83 
48 

81 
48 

76 
51 

67 
42 

71 
36 

77 
45 

76 
61 

75 
57 

77 
55 

72 
56 

78 
63 

81 

63 

77 
66 

77 
65 

78 
64 

77 
62 

74 
56 

72 
50 

72 
44 

71 
46 

76 
47 

84 
97 

86 
61 

87 
61 

76 
64 

76 
49 

83 
50 

76.9 
53,8 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

78 
41 

80 
41 

84 
45 

82 
54 

78 
40 

68 
32 

73 
32 

78 
43 

79 
43 

78 
55 

78 
57 

79 
59 

74 
61 

82 

62 

83 

62 

83 

62 

87 
61 

80 
59 

76 
49 

74 

49 

72 
39 

70 
39 

72 
44 

80 
44 

85 
49 

90 
60 

:! 

74 
47 

79 
47 

78,6 
49,5 

WATERLOO 

MAX 

MIN 

84 

38 

89 
44 

91 
47 

80 
53 

76 
38 

74 
30 

80 
39 

80 
55 

80 
58 

76 
58 

72 
60 

77 
59 

80 
57 

80 
59 

88 
57 

83 
60 

77 
55 

74 
52 

77 
50 

74 
36 

74 
44 

79 
40 

84 

57 

87 
60 

90 
59 

81 
58 

It 

78 
47 

79 
46 

87 
48 

80,0 
50,2 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  5E 

MAX 
MIN 

78 
51 

80 
57 

79 
58 

78 
58 

65 
50 

72 
40 

77 
49 

78 
58 

79 
63 

78 
57 

80 
63 

78 
67 

82 
62 

75 
64 

80 
67 

80 
68 

77 
64 

74 
61 

73 
54 

71 
45 

70 
48 

76 
47 

84 
59 

86 
64 

89 
64 

89 
64 

72 
58 

73 
51 

75 
55 

74 
53 

81 
55 

77,6 
97,2 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

81 
45 

84 
48 

84 
93 

76 
54 

73 
45 

73 
36 

80 
45 

81 
61 

77 
60 

81 
60 

82 
65 

79 

63 

85 
65 

84 
65 

88 
68 

84 

70 

83 
62 

81 
62 

80 
51 

73 
43 

76 
45 

82 
51 

87 
56 

88 

60 

89 
6S 

83 
68 

78 
60 

77 
48 

83 
51 

82 
53 

85 
54 

81,3 
96,0 

BIRMINGHAM  N6  AP 

MAX 

MIN 

82 
*7 

83 

51 

82 

56 

77 
» 

72 
46 

73 
38 

79 
47 

80 
62 

79 

57 

81 
60 

Bl 

66 

79 
65 

86 
66 

82 
65 

85 
70 

83 
67 

81 
63 

78 
56 

79 
49 

72 
44 

75 
48 

79 
52 

85 
58 

87 
63 

88 

66 

79 

67 

76 
55 

77 
49 

82 
54 

80 
54 

84 
55 

80,2 
56.4 

BRIDGEPORT  2  H 

MAX 
MIN 

83 
44 

81. 
46 

82 
49 

78 
53 

73 
39 

70 
33 

76 
38 

76 
56 

75 
58 

75 
54 

76 
65 

79 
60 

84 
61 

79 
63 

84 
66 

84 
61 

79 
59 

75 
62 

75 
49 

73 
40 

73 
43 

78 

40 

86 
52 

89 

56 

87 
61 

87 
64 

74 

58 

76 
48 

77 
50 

75 

50 

83 

50 

78,9 
52.5 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

83 
47 

85 
90 

82 
55 

82 
98 

68 
46 

71 
41 

79 
51 

79 
61 

82 
61 

82 
58 

80 
64 

82 
63 

84 
63 

81 
65 

83 
67 

82 
63 

79 
63 

79 
62 

76 
53 

76 
45 

72 
46 

78 
49 

86 
58 

88 
63 

88 
64 

86 
66 

80 
60 

80 
53 

78 
53 

77 
52 

81 
55 

80.3 
56.6 

oneonta 

MAX 

MIN 

78 

45 

81 

47 

80 
49 

81 
54 

78 
42 

70 
35 

72 
43 

78 
46 

68 
50 

76 
52 

78 
58 

80 
63 

79 
62 

83 
64 

78 
64 

84 

65 

81 
62 

79 
61 

77 
51 

77 
44 

72 
44 

74 
45 

79 
49 

85 
55 

88 
59 

89 
64 

77 
59 

79 
49 

76 
51 

78 

50 

78 
51 

78.5 
52.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

80 
44 

83 
47 

84 
51 

82 
55 

78 
48 

69 
39 

73 
44 

79 
52 

80 
61 

78 
55 

81 
61 

80 
61 

82 
64 

83 
64 

76 
65 

85 
64 

80 
61 

80 
61 

77 
50 

76 
45 

70 
45 

72 
47 

80 
57 

86 

60 

86 
64 

90 
65 

78 
58 

74 

51 

75 

50 

80 
51 

78 
54 

79.3 
94.6 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

79 
57 

80 
49 

80 
55 

76 
56 

67 
43 

70 
36 

76 
48 

77 
58 

77 
58 

76 
57 

78 
63 

78 
63 

81 
62 

77 
63 

78 
64 

76 
62 

77 
61 

73 
61 

73 
54 

71 
44 

71 
46 

75 
46 

82 
58 

85 
60 

85 
63 

72 
65 

72 
59 

72 
50 

74 
54 

74 

50 

80 
93 

76.2 
99.4 

SC0TT5B0R0 

MAX 
MIN 

76 
45 

80 
47 

82 
SO 

81 
59 

77 
41 

67 
35 

71 
40 

75 
46 

73 
61 

75 

» 

77 
58 

78 
65 

79 
63 

83 
64 

82 
64 

83 
63 

79 
60 

77 
59 

74 

50 

73 
42 

70 
45 

72 
43 

76 
49 

84 
58 

86 
64 

86 
66 

73 
58 

72 
49 

69 
49 

74 
52 

74 

31 

76.7 
93.1 

VALLEY  HEAD 

•  • 

• 

MAX 
MIN 

72 
40 

78 
42 

80 
47 

79 
90 

76 
38 

59 
31 

68 
40 

72 
48 

73 
38 

75 

52 

70 
58 

77 
61 

76 
59 

80 
60 

74 
63 

81 
60 

76 
57 

75 
60 

73 
90 

70 
37 

66 
40 

68 
38 

74 
47 

82 
54 

85 
58 

86 
64 

72 
60 

71 
45 

70 
45 

73 
46 

71 
47 

74.3 
90.2 

UPPER  PLAINS 

03 

M.ICEVILLE 

MAX 
MIN 

81 
53 

82 
99 

84 
58 

84 

62 

75 
48 

75 
44 

74 
47 

81 

56 

81 
64 

78 
63 

80 

62 

83 
64 

81 
67 

84 
71 

80 
67 

87 
71 

82 
64 

78 
64 

79 
63 

79 
47 

72 
49 

76 
52 

82 
62 

87 
64 

86 
69 

89 
72 

83 
62 

11 

79 
56 

85 
56 

84 
60 

80.9 
59.5 

BANKHEAD  LOCK  AND 

OAH 

MAX 
MIN 

81 
46 

83 
46 

87 
46 

83 
53 

79 
49 

73 
42 

76 
39 

75 
40 

85 
56 

80 
57 

83 
59 

80 
63 

82 

62 

84 
65 

81 
65 

89 

69 

82 
62 

79 
61 

79 
92 

79 
45 

79 
45 

76 
48 

80 
49 

86 
56 

85 

60 

90 
69 

82 
58 

77 
50 

77 
52 

82 
53 

82 
52 

81.2 
53.8 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

80 
44 

84 
47 

85 
53 

84 
56 

77 
48 

76 
38 

75 
45 

81 
55 

81 
62 

81 
55 

e* 

65 

84 
64 

85 

65 

88 

68 

86 
69 

90 
69 

88 
69 

87 
63 

82 
55 

82 
40 

75 
45 

79 
54 

83 
55 

89 
60 

89 

60 

90 
67 

85 
59 

82 
51 

80 
52 

86 
54 

85 
SO 

83.3 
56.0 

CLANTON 

MAX 
MIN 

78 
47 

80 
49 

82 
55 

82 
S6 

78 
47 

74 
40 

76 
44 

78 
53 

79 
60 

79 
54 

81 
60 

83 
63 

84 

67 

87 
67 

83 
69 

88 

70 

85 

70 

85 
64 

80 
56 

80 
46 

75 
47 

76 
54 

81 
55 

86 

60 

87 

66 

68 
66 

82 
62 

80 
53 

79 
52 

82 
55 

83 
55 

81.3 
56.8 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

78 
43 

82 
48 

84 
48 

81 

52 

78 
43 

70 
38 

73 
40 

79 
50 

79 
59 

73 
57 

77 
60 

76 
58 

78 
58 

81 
64 

75 
64 

85 
64 

75 
62 

77 
60 

74 
48 

74 
42 

70 
43 

73 
50 

76 
52 

84 

53 

84 

65 

88 
54 

71 
49 

75 
50 

79 
50 

76 
53 

78 

52 

77.5 
52.5 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

82 
45 

84 
48 

84 

52 

77 
50 

73 
44 

75 
38 

81 
43 

83 
54 

81 
63 

82 
60 

69 

83 
65 

80 
69 

87 
65 

83 
66 

83 
63 

61 

73 
45 

82 
48 

83 
56 

86 
55 

61 

75 
57 

78 
49 

83 
50 

83 

52 

80.9 
54,9 

HALETVILLE 

MAX 
MIN 

79 
44 

81 
46 

83 
49 

80 
56 

80 
45 

6'> 
4C 

72 
39 

72 
45 

78 
98 

72 
61 

76 
61 

72 
60 

78 

60 

82 
65 

76 
65 

85 

65 

76 
65 

76 

60 

76 
91 

73 
43 

70 
43 

75 
50 

78 
55 

85 

60 

85 
64 

88 

65 

80 
56 

74 
50 

76 
50 

80 
52 

78 
52 

77.6 
54,0 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

80 
40 

81 
40 

83 
44 

82 
47 

75 
39 

70 
33 

75 
33 

80 
41 

81 
56 

79 
56 

78 
60 

75 
63 

80 
64 

83 
64 

81 
63 

85 
64 

79 
63 

76 
60 

75 
46 

74 
40 

70 
41 

74 
48 

80 
53 

86 
53 

88 
58 

89 
62 

81 
53 

72 
48 

77 
48 

81 
48 

80 
49 

79,0 
50.9 

JASPER  «  N 

MAX 
MIN 

85 
40 

86 
44 

85 
48 

79 
54 

73 
43 

74 
35 

81 
42 

SO 
56 

75 
58 

78 
53 

79 
62 

80 
61 

84 
63 

77 
65 

86 

63 

77 
65 

79 
62 

78 
61 

78 
46 

74 

42 

77 
45 

80 
49 

87 

31 

84 

56 

89 

62 

78 

66 

75 
56 

77 
47 

80 
48 

81 

51 

86 
52 

80.1 
53.1 

S*«  R«l«r*nc*  NolM  Following  Sl«llon  Indmx 


-  51  - 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

82 
«T 

83 
48 

84 
52 

81 

55 

77 
53 

74 
45 

80 
42 

80 
57 

80 
55 

83 
54 

86 

62 

89 

65 

87 
64 

86 
66 

69 
66 

89 
68 

88 
68 

61 
65 

64 
62 

79 
47 

79 
46 

85 
51 

90 
53 

92 
60 

92 
62 

86 
66 

84 
61 

80 
57 

85 
52 

88 
55 

89 
53 

64.3 
56.8 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

80 

52 

83 
52 

82 
56 

77 
58 

74 

52 

73 
42 

80 
50 

79 
58 

76 

60 

82 
56 

62 
64 

82 
64 

85 

64 

85 

66 

87 
68 

86 
69 

60 
63 

80 
62 

75 
61 

73 
47 

75 
49 

81 
55 

87 
55 

86 
64 

86 
66 

88 
66 

80 
61 

76 
56 

81 
53 

78 
61 

84 
55 

60.9 
58.3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
48 

83 
52 

82 
55 

73 
59 

75 
50 

74 
44 

61 
52 

81 
64 

78 
64 

82 
63 

63 
66 

61 

66 

84 
67 

80 
69 

87 
67 

62 

71 

78 
64 

79 
60 

79 
53 

72 
47 

76 
49 

82 
58 

87 

62 

66 
64 

89 
68 

63 

67 

78 

59 

79 
54 

85 

56 

84 

56 

85 

60 

60.9 
59.2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAN 

MAX 
MIN 

60 
49 

81 
51 

63 
55 

82 
57 

74 
49 

73 
46 

75 
50 

62 
52 

62 
64 

79 
61 

63 
63 

60 
66 

63 
66 

66 
68 

64 
67 

86 
70 

85 
61 

60 
60 

79 
55 

76 
47 

73 
46 

76 
51 

85 
59 

87 
63 

89 
65 

91 
66 

90 
62 

76 
55 

78 
58 

80 
61 

63 
61 

81.5 
58.3 

VERNON 

*          *  • 

MAX 
MIN 

84 
41 

66 
42 

66 
49 

81 
56 

74 
40 

77 
36 

63 
42 

85 
59 

63 
60 

82 
59 

79 
64 

63 
63 

66 
65 

63 
65 

68 
65 

87 
61 

80 
61 

78 
60 

77 
48 

73 
41 

76 
47 

85 
54 

90 
55 

90 
60 

92 
63 

89 
65 

80 
54 

78 
48 

84 
50 

83 
51 

89 
55 

62.9 
54.1 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
49 

84 

50 

63 
54 

80 
53 

71 
49 

72 
36 

77 
47 

76 
60 

76 
57 

79 
55 

84 

65 

82 
65 

88 
63 

81 
66 

83 
67 

66 
68 

82 
63 

79 
63 

80 
58 

71 
46 

74 
48 

61 
50 

87 
57 

90 
61 

89 
66 

78 
66 

78 
60 

76 
54 

79 
51 

80 
55 

84 
53 

80.5 
56.7 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

83 
44 

64 
45 

64 
53 

78 
54 

75 
51 

78 
35 

80 
44 

61 
60 

80 
61 

82 
52 

82 
65 

83 
64 

65 
64 

83 
67 

90 
69 

68 
71 

86 
68 

81 
63 

80 
53 

74 

43 

77 
43 

82 

50 

86 
54 

69 

60 

92 
63 

91 
66 

63 

60 

78 
50 

82 
49 

83 

53 

87 
52 

82.6 
55.7 

CENTRE  5  SW 

MAX 

MIN 

78 

50 

82 
51 

84 

53 

82 
55 

80 
44 

70 
38 

73 
43 

79 
45 

79 
56 

79 
53 

79 
62 

60 
63 

81 
63 

63 
65 

74 
61 

79 
61 

81 
62 

80 
62 

78 
55 

78 
46 

72 
46 

73 
46 

80 
53 

68 
58 

90 
63 

91 
65 

74 
61 

79 
50 

76 
60 

77 
53 

77 
53 

79,2 
54.4 

CMILDERSBUR&  WTR  PLANT 

MAX 

MIN 

81 
46 

83 
47 

83 
55 

62 
53 

75 
45 

74 
36 

60 
44 

60 
60 

79 
61 

61 
52 

82 
66 

64 
62 

86 
64 

86 
65 

62 
66 

65 
70 

62 
63 

80 
62 

81 
53 

77 
44 

74 
46 

81 
50 

87 
56 

69 
62 

90 
64 

90 
67 

60 
62 

77 
51 

82 
50 

82 
55 

85 
52 

81.9 
56.8 

GADSDEN  SAS  PLANT 

MAX 

82 
47 

83 
49 

62 
53 

60 
55 

75 
45 

69 
47 

78 
50 

77 
61 

78 
62 

78 
57 

78 
64 

60 
64 

63 
64 

76 
66 

62 
66 

79 
65 

80 
63 

76 
62 

77 
53 

75 
45 

72 
45 

79 
46 

84 

56 

87 
60 

90 
65 

80 
65 

75 
62 

75 
52 

76 
52 

77 
52 

82 
53 

78.9 
56.3 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

78 
46 

80 

46 

81 
47 

60 
52 

78 
46 

70 
38 

73 
38 

79 
44 

79 
59 

79 
51 

80 
52 

61 
63 

78 
63 

64 

63 

60 
65 

82 
67 

83 
65 

60 
62 

77 
51 

77 
43 

70 
43 

73 
45 

79 
49 

85 
53 

88 
59 

86 
64 

80 
62 

76 
50 

75 

60 

79 
50 

79 
52 

79.0 
52.8 

SYLACAUGA  »  NE 

MAX 
MIN 

88 
44 

88 
46 

86 
56 

77 
54 

74 
51 

75 
35 

78 
43 

78 
60 

78 
60 

61 
53 

83 
63 

80 
59 

87 
63 

84 
65 

81 
67 

64 
67 

83 
64 

79 
62 

78 
54 

75 
42 

75 
43 

81 
48 

86 
54 

87 
56 

88 
62 

80 
67 

79 
60 

76 
51 

80 
49 

61 

52 

66 
51 

61.2 
54.9 

TALLADEGA 

•          •  • 

MAX 
MIN 

81 
48 

82 
50 

82 
55 

78 
54 

73 
48 

72 
38 

78 
46 

79 
60 

78 
60 

80 
55 

81 
61 

81 
62 

86 
63 

82 
65 

81 
67 

84 
67 

82 
64 

79 
62 

80 
55 

75 
45 

74 
46 

79 
49 

86 
55 

87 
63 

86 
65 

78 
66 

78 
62 

76 
52 

78 
52 

80 
55 

84 
53 

60.1 
56.2 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

MIN 

79 
43 

86 
64 

82 
63 

83 
63 

85 
66 

65 
63 

42 

74 
43 

76 
47 

81 

51 

86 

56 

59 

61 

63 

76 
48 

80 
51 

83 

49 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

79 
50 

60 
51 

60 
53 

61 
52 

79 
49 

72 
40 

73 
42 

76 
41 

79 
50 

78 

52 

78 
51 

80 
60 

80 
62 

85 
63 

76 
64 

80 
65 

83 
65 

82 
61 

77 
54 

78 
43 

71 
46 

72 
48 

79 
53 

84 
55 

86 
62 

88 
64 

77 
60 

76 
53 

74 
50 

75 
53 

60 
51 

78.8 
53.6 

AUBURN  3  SM 

MAX 
MIN 

79 
46 

60 
50 

63 
52 

82 
53 

79 
52 

77 
38 

75 
46 

80 
53 

81 
53 

80 
56 

84 
59 

85 
67 

87 
63 

89 
65 

87 
67 

80 
65 

87 
68 

87 
65 

77 
63 

81 
46 

75 
47 

76 
48 

83 
52 

89 
59 

92 

63 

91 
66 

91 
62 

62 
56 

60 
50 

62 

54 

89 

53 

82.6 
56.1 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

76 
45 

80 
46 

81 
52 

63 
56 

78 
46 

72 
37 

72 
43 

79 
51 

60 
52 

77 
58 

82 
60 

84 
64 

75 
60 

86 

66 

83 
68 

62 
68 

65 

70 

65 
63 

77 
60 

80 
42 

72 
43 

74 
45 

80 
54 

86 
96 

88 
65 

86 

65 

81 
61 

61 
54 

75 
48 

79 
54 

82 
49 

80.1 
55.0 

HEFLIN 

MAX 

MIN 

81 
44 

80 
47 

85 
49 

80 
47 

77 
41 

76 
33 

75 
36 

78 
47 

79 
56 

77 
49 

82 
50 

77 
50 

78 

" 

86 
61 

79 
64 

63 
64 

75 
62 

80 
60 

80 
51 

74 
43 

78 
40 

76 
43 

80 
45 

85 
49 

86 
51 

88 
53 

80 
56 

78 
49 

83 
45 

83 
52 

85 
51 

80.1 
49.9 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

81 
49 

83 
51 

83 
55 

80 
65 

73 
50 

73 
40 

80 
43 

80 
55 

80 
51 

83 
50 

62 
58 

86 
60 

88 
61 

83 
62 

64 
64 

66 
65 

85 
67 

77 
64 

79 
62 

72 
46 

75 
48 

80 
50 

87 
53 

90 
63 

90 
63 

62 
65 

72 
61 

76 
57 

78 
65 

83 
56 

64 
54 

81.1 
56.2 

MARTIN  DAM 

MAX 

81 
47 

83 
46 

83 
50 

76 
51 

72 
58 

74 

52 

80 
49 

80 
59 

79 
54 

83 

55 

85 
61 

65 
61 

87 
62 

84 
64 

62 
66 

86 
64 

86 
66 

84 
64 

81 
62 

78 
52 

75 
50 

80 
50 

88 
52 

89 
60 

88 
63 

82 
67 

82 
62 

61 

82 
50 

S3 
55 

84 
54 

82.1 
57.0 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

78 
45 

81 
45 

83 
46 

84 
51 

60 
53 

75 
43 

73 
42 

60 
45 

75 
51 

76 

51 

73 
53 

75 

55 

82 
52 

85 
53 

89 
66 

63 
56 

84 
59 

86 
65 

75 
62 

80 
42 

75 
40 

76 
45 

76 
49 

66 
49 

90 
63 

89 

66 

62 

61 

62 

50 

61 
48 

82 

50 

85 

50 

60.7 
51.5 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

78 
47 

80 
50 

60 
52 

81 
55 

78 
50 

73 
39 

73 
44 

80 
48 

60 
57 

80 
53 

81 
54 

82 
61 

83 
63 

86 
64 

82 
66 

83 
66 

83 
66 

84 
61 

78 
54 

80 
42 

73 
46 

75 
51 

81 
55 

86 
61 

l>8 
61 

88 
66 

80 
60 

80 
55 

77 
51 

SO 
53 

61 
53 

80.5 
54.9 

ROCX  MILLS 

•          #  * 

MAX 
MIN 

79 
44 

82 
44 

84 
46 

84 
50 

80 
49 

74 
40 

76 
40 

60 
43 

80 
49 

79 
49 

82 
50 

83 
61 

85 
61 

86 
62 

83 
64 

62 
64 

66 
65 

65 
65 

79 
62 

60 
44 

75 
44 

76 
45 

81 
46 

67 
51 

91 
59 

90 
62 

82 
49 

83 
50 

82.0 
52.1 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

79 
50 

81 
55 

83 
55 

83 
59 

80 
S3 

76 
46 

73 
50 

82 

60 

62 
61 

82 
64 

64 

64 

83 
65 

83 
62 

89 

70 

86 
70 

88 
70 

88 
70 

81 
58 

82 
49 

75 
68 

75 
56 

83 

57 

90 
63 

89 
67 

89 

67 

66 
57 

64 

62 

60 
56 

80 
65 

89 

61 

60 
63 

82.7 

60.2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

78 
49 

81 

49 

82 
53 

82 

55 

72 
51 

75 
48 

73 
46 

82 
54 

81 
62 

80 
60 

83 
60 

63 
65 

83 

64 

87 
64 

86 
66 

88 
71 

88 
70 

87 
66 

83 
56 

82 
50 

73 
48 

77 
49 

82 
60 

88 
58 

87 
64 

88 
65 

63 
64 

78 
58 

79 
56 

64 
58 

85 

61 

62.0 
58.1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

78 
49 

62 
51 

82 
51 

82 
56 

75 
50 

74 
45 

72 
47 

80 
50 

82 
61 

81 
62 

82 
63 

60 
66 

S3 
66 

86 
67 

67 
72 

86 

71 

86 
71 

79 
62 

80 
55 

80 
49 

73 
50 

77 
53 

82 
68 

86 
61 

66 
66 

87 
68 

81 
61 

75 
54 

78 
68 

84 

59 

83 
60 

60.9 
56.5 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

83 
50 

83 
54 

83 
57 

84 
62 

66 

51 

75 
46 

81 
52 

82 
61 

82 
59 

83 
61 

83 
68 

61 
66 

67 
64 

89 
69 

89 
71 

66 
71 

67 
71 

67 
68 

84 
56 

78 
49 

78 
50 

84 
59 

88 
59 

87 
66 

89 
67 

83 
67 

80 
62 

80 
55 

85 
58 

86 
59 

86 
60 

63.8 
60.2 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

76 
48 

60 
49 

61 
52 

81 
53 

75 
52 

75 
46 

70 
46 

78 
50 

77 
59 

77 
57 

85 
59 

80 
67 

65 
63 

84 
64 

85 
68 

66 
69 

65 
70 

87 
65 

78 
63 

82 
49 

75 
46 

77 
50 

82 
57 

85 

62 

65 

67 

83 
53 

80 
59 

60 
57 

84 
62 

60.6 
57.4 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

80 
46 

81 
52 

82 
54 

60 
58 

75 
51 

74 
43 

81 
48 

82 
60 

81 
61 

84 

56 

85 
65 

83 
64 

87 
63 

87 
68 

89 
69 

87 
70 

86 
70 

81 
63 

81 
56 

76 
47 

77 
47 

63 
55 

90 
57 

86 
63 

90 
69 

83 
67 

82 
60 

79 
56 

84 

65 

85 
57 

89 
59 

83.0 
66.4 

MINTER  3  NM 

MAX 
MIN 

76 

50 

60 
48 

80 
55 

61 
56 

74 
54 

75 
44 

74 
44 

80 
50 

60 
59 

82 
56 

83 
56 

86 
63 

87 
61 

66 
61 

63 
69 

69 
70 

68 
71 

68 
64 

77 
61 

81 
48 

74 
48 

77 
49 

83 
56 

68 
56 

89 
66 

86 
66 

82 
63 

78 
59 

79 
58 

62 
58 

65 
63 

61.6 
57.5 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 
MIN 

81 
53 

83 
57 

63 
59 

78 
59 

77 
54 

75 
47 

61 
50 

61 
60 

80 
59 

83 
56 

86 
66 

87 
69 

66 
65 

87 
68 

88 
71 

88 

71 

69 
68 

76 
66 

82 
60 

75 

50 

76 
30 

61 
54 

86 

57 

89 
63 

86 
68 

83 
67 

82 
65 

80 
56 

84 
58 

87 

61 

87 
63 

62.9 
60.5 

SELMA 

MAX 
MIN 

63 
51 

84 
57 

84 
57 

78 
65 

76 
55 

74 
52 

83 
53 

64 
64 

83 
62 

84 
56 

86 
66 

86 
66 

87 
66 

69 
69 

69 
69 

88 
71 

69 
70 

63 
65 

82 
62 

81 
55 

79 
51 

83 
58 

89 
62 

89 

69 

1 

90 
71 

66 
68 

84 

66 

1 

81 

60 

86 

61 

86 

64 

90 
63 

84.4 
62.1 

See  Refereoce  Notes  Following  Stallon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


MAr 


Day  Of  Monlh 


1 

2 

3 

4  j 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

! 
{ 

TUSKEGEE  9  S 

MAX 

ao 

81 

80 

80 

77 

72 

81 

82 

79 

82 

84 

85 

90 

86 

86 

90 

89 

87 

86 

82 

77 

82 

87 

86 

80 

90 

90 

84 

62 

86 

89 

83.6 

MIN 

a 

49 

49 

54 

55 

47 

49 

64 

62 

61 

68 

68 

62 

66 

68 

67 

68 

69 

68 

48 

49 

51 

6) 

64 

60 

66 

63 

60 

62 

57 

63 

59.8 

UNION  SPRINGS 

HAX 

•      •  • 

MIN 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NN 

MAX 

7t 

84 

83 

85 

78 

78 

76 

65 

84 

84 

87 

87 

87 

91 

92 

92 

93 

89 

87 

82 

78 

79 

84 

90 

90 

67 

85 

62 

79 

85 

89 

84.8 

MIN 

** 

45 

*9 

50 

57 

40 

46 

54 

97 

54 

57 

67 

63 

67 

66 

70 

7 1 

66 

65 

50 

46 

49 

51 

55 

66 

65 

58 

61 

55 

eO 

60 

56,9 

ATMORC  1  Sw 

MAX 

*S 

83 

85 

85 

79 

76 

62 

62 

82 

63 

63 

86 

89 

91 

91 

93 

92 

86 

83 

83 

79 

65 

88 

88 

86 

84 

85 

82 

83 

90 

91 

85.2 

MIN 

♦8 

53 

52 

56 

58 

44 

45 

57 

59 

96 

64 

70 

69 

68 

70 

70 

69 

64 

60 

53 

52 

54 

59 

67 

67 

69 

62 

63 

59 

65 

64 

60.2 

BEATRICE  I  E 

MAX 

ao 

73 

83 

84 

77 

80 

64 

83 

64 

85 

86 

85 

86 

86 

90 

92 

69 

88 

89 

84 

63 

60 

86 

86 

90 

92 

90 

66 

82 

65 

89 

85.1 

MIN 

♦6 

48 

52 

'* 

52 

41 

40 

56 

58 

56 

58 

60 

6 1 

63 

66 

66 

72 

64 

66 

47 

50 

52 

47 

50 

61 

58 

60 

60 

52 

58 

62 

56.  1 

BRANTLEY 

MAX 

aA 

80 

81 

80 

86 

79 

It 

ej 

82 

S3 

85 

90 

90 

68 

89 

91 

92 

91 

87 

80 

77 

79 

86 

89 

94 

90 

65 

82 

80 

85 

89 

84.9 

MIN 

45 

90 

*B 

50 

55 

38 

54 

93 

59 

64 

65 

66 

66 

65 

66 

60 

46 

47 

90 

59 

64 

65 

59 

62 

59 

61 

60 

56.4 

BREWTON  5  5SE 

MAX 

86 

86 

86 

84 

81 

77 

66 

89 

86 

86 

86 

90 

92 

94 

94 

95 

94 

86 

86 

84 

82 

67 

92 

90 

66 

87 

66 

82 

86 

91 

94 

87.5 

MIN 

♦2 

*^ 

48 

52 

5 1 

35 

39 

96 

54 

52 

60 

67 

61 

64 

65 

68 

67 

66 

64 

48 

44 

49 

90 

63 

69 

68 

56 

63 

96 

62 

61 

56.4 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

83 

89 

84 

81 

80 

78 

84 

84 

83 

65 

86 

86 

89 

90 

91 

90 

90 

76 

64 

78 

78 

65 

90 

87 

66 

85 

64 

80 

85 

89 

90 

84.7 

MIN 

♦7 

91 

52 

56 

49 

40 

** 

56 

54 

63 

58 

60 

67 

69 

70 

70 

62 

98 

*^ 

93 

59 

69 

65 

65 

60 

57 

57 

60 

59 

57.3 

CHATOM  3  N 

MAX 

83 

84 

85 

85 

80 

78 

83 

62 

83 

84 

85 

87 

90 

92 

92 

91 

89 

79 

89 

84 

81 

89 

89 

87 

84 

88 

89 

82 

86 

90 

91 

85.5 

MIN 

♦» 

97 

58 

59 

52 

*' 

49 

49 

61 

58 

64 

69 

67 

69 

69 

70 

69 

61 

61 

5 1 

46 

96 

" 

69 

61 

68 

76 

60 

58 

65 

65 

60. 1 

CLAYTON 

MAX 

76 

80 

80 

81 

78 

75 

72 

79 

79 

79 

81 

82 

65 

85 

81 

64 

86 

86 

79 

79 

72 

74 

78 

89 

87 

85 

80 

79 

76 

79 

84 

80.1 

MIN 

" 

60 

59 

" 

46 

92 

98 

59 

65 

67 

65 

66 

64 

66 

68 

66 

69 

53 

S3 

96 

98 

99 

67 

66 

63 

62 

59 

61 

65 

60.5 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

81 

81 

83 

78 

79 

75 

63 

84 

79 

85 

82 

84 

86 

69 

90 

89 

89 

76 

84 

75 

78 

82 

68 

91 

85 

83 

82 

78 

80 

87 

67 

83.0 

MIN 

96 

58 

61 

60 

56 

49 

97 

63 

60 

62 

68 

7  1 

70 

68 

69 

68 

65 

" 

60 

69 

68 

69 

67 

62 

56 

65 

66 

63.1 

ENTERPRISE  3  NH 

MAX 

76 

81 

81 

83 

79 

77 

74 

82 

81 

80 

83 

82 

89 

87 

89 

90 

90 

89 

72 

62 

75 

77 

88 

69 

86 

83 

82 

77 

82 

87 

82.3 

MIN 

55 

55 

56 

56 

58 

*^ 

46 

55 

57 

59 

6 1 

69 

66 

66 

63 

63 

67 

66 

53 

" 

" 

63 

67 

67 

62 

63 

60 

64 

60. 1 

EUFAULA  MILOLIFE  REF 

MAX 

79 

83 

83 

85 

82 

79 

76 

83 

83 

82 

86 

68 

89 

90 

69 

84 

91 

91 

77 

82 

75 

77 

62 

88 

91 

86 

63 

80 

79 

81 

66 

83.5 

MIN 

♦7 

48 

49 

57 

53 

38 

46 

59 

52 

" 

63 

60 

64 

63 

69 

71 

69 

67 

65 

53 

46 

46 

46 

45 

67 

67 

64 

65 

5 1 

63 

58 

56.6 

EVEROREEN 

MAX 

79 

82 

83 

84 

77 

60 

79 

64 

64 

85 

65 

67 

89 

91 

92 

93 

93 

93 

73 

83 

77 

80 

86 

90 

90 

69 

89 

62 

80 

65 

69 

84.8 

MIN 

♦9 

50 

54 

57 

56 

49 

90 

55 

99 

59 

62 

68 

64 

66 

69 

70 

72 

66 

67 

55 

5 1 

94 

96 

62 

69 

68 

62 

63 

60 

65 

66 

60.5 

FRISCO  CITY 

MAX 

79 

83 

83 

84 

77 

81 

76 

62 

83 

83 

84 

82 

86 

90 

93 

92 

91 

88 

75 

83 

77 

80 

89 

88 

88 

85 

89 

63 

80 

84 

88 

83.9 

MIN 

91 

53 

58 

59 

55 

46 

48 

56 

96 

59 

61 

66 

69 

68 

70 

69 

64 

65 

52 

5 1 

94 

97 

62 

69 

67 

62 

60 

58 

62 

63 

60.1 

fiENEVA 

MAX 

79 

84 

84 

85 

81 

81 

77 

85 

84 

83 

85 

66 

84 

68 

90 

91 

92 

89 

79 

83 

78 

80 

84 

86 

91 

86 

69 

83 

79 

81 

90 

84.4 

MIN 

90 

SO 

53 

56 

57 

44 

49 

59 

96 

59 

62 

66 

67 

69 

68 

70 

72 

69 

65 

" 

92 

" 

59 

65 

66 

62 

64 

" 

56 

64 

59.6 

OILBERTOWN 

MAX 

82 

82 

83 

82 

78 

74 

82 

61 

82 

82 

83 

86 

87 

90 

90 

69 

88 

80 

84 

82 

79 

84 

90 

87 

85 

85 

82 

81 

85 

87 

89 

83.9 

MIN 

4A 

48 

49 

57 

48 

38 

42 

54 

96 

67 

67 

65 

66 

72 

72 

72 

62 

55 

48 

45 

96 

9  3 

62 

6  3 

68 

69 

56 

56 

64 

63 

57.9 

OREENVILLE 

MAX 

78 

60 

SO 

81 

61 

84 

65 

66 

82 

62 

89 

68 

68 

76 

70 

81 

75 

76 

83 

88 

88 

65 

81 

78 

78 

62 

87 

82.1 

MIN 

55 

55 

* 

92 

56 

97 

57 

62 

67 

62 

66 

68 

68 

65 

63 

63 

50 

49 

93 

99 

97 

61 

65 

60 

58 

57 

59 

62 

58.9 

HEADLAND 

MAX 

78 

83 

87 

87 

82 

79 

77 

84 

63 

82 

85 

92 

86 

91 

92 

95 

95 

93 

77 

84 

78 

79 

89 

92 

94 

80 

86 

82 

83 

83 

88 

65.3 

MIN 

59 

56 

56 

60 

98 

46 

49 

56 

59 

60 

65 

66 

69 

65 

67 

70 

69 

66 

55 

" 

" 

98 

64 

67 

66 

69 

64 

6 1 

64 

61.1 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

78 

81 

81 

84 

79 

76 

75 

82 

62 

61 

84 

86 

86 

87 

68 

89 

86 

87 

70 

SO 

73 

76 

83 

89 

91 

68 

SO 

78 

80 

61 

86 

62.3 

MIN 

51 

53 

94 

56 

99 

45 

46 

50 

55 

55 

57 

66 

63 

63 

67 

69 

72 

65 

64 

49 

50 

91 

96 

98 

64 

65 

62 

61 

58 

61 

59 

58.  1 

OZARK  6  NNM 

MAX 

81 

85 

82 

79 

79 

75 

62 

61 

81 

63 

85 

85 

86 

90 

91 

91 

89 

80 

82 

79 

79 

84 

88 

90 

67 

62 

81 

76 

82 

87 

88 

83.6 

MIN 

55 

55 

56 

57 

96 

43 

49 

57 

55 

96 

62 

65 

65 

63 

65 

68 

70 

64 

62 

51 

52 

96 

96 

62 

64 

64 

61 

61 

58 

60 

61 

59.0 

PMENIX  CITY  2  NNK 

MAX 

78 

82 

83 

83 

80 

76 

74 

61 

SO 

60 

83 

65 

86 

65 

63 

88 

66 

72 

81 

73 

79 

BO 

87 

88 

89 

83 

81 

75 

77 

84 

81.3 

MIN 

54 

55 

56 

57 

96 

* 

49 

55 

56 

97 

60 

64 

65 

69 

67 

69 

66 

65 

52 

53 

'* 

99 

62 

63 

67 

63 

6 1 

55 

59 

59 

59 , 0 

PITTSVIEW 

MAX 

78 

81 

82 

83 

81 

77 

75 

81 

80 

80 

84 

83 

90 

90 

90 

73 

81 

75 

77 

63 

88 

91 

86 

64 

84 

77 

81 

85 

82.2 

MIN 

46 

46 

47 

49 

54 

37 

39 

45 

50 

5 1 

54 

64 

62 

69 

67 

65 

49 

45 

47 

49 

99 

61 

67 

63 

62 

50 

52 

57 

53.6 

THOMASVILLE 

MAX 

78 

81 

81 

82 

73 

77 

72 

81 

62 

80 

82 

84 

86 

68 

88 

86 

88 

78 

62 

74 

76 

82 

66 

85 

85 

84 

76 

79 

84 

86 

81.6 

MIN 

50 

53 

55 

53 

61 

68 

65 

TROY 

MAX 

82 

82 

84 

79 

77 

63 

75 

82 

81 

84 

86 

66 

88 

89 

69 

90 

89 

73 

81 

77 

77 

83 

88 

91 

86 

83 

80 

78 

82 

86 

68 

83.2 

MIN 

5) 

53 

55 

57 

55 

43 

42 

60 

56 

59 

64 

66 

65 

66 

67 

67 

71 

63 

65 

52 

50 

99 

57 

97 

66 

66 

61 

61 

57 

63 

65 

59.3 

WHATLEY 

MAX 

81 

83 

83 

77 

76 

77 

63 

84 

82 

63 

86 

87 

89 

92 

94 

91 

90 

83 

78 

76 

79 

84 

87 

86 

87 

80 

80 

86 

69 

91 

93 

84.5 

«         •  • 

MIN 

♦3 

47 

46 

51 

49 

40 

41 

55 

52 

51 

60 

64 

60 

65 

68 

67 

66 

60 

*' 

61 

69 

67 

" 

98 

56 

60 

58 

55.6 

GULF  oe 

BAY  NINETTE 

MAX 

84 

85 

85 

74 

80 

78 

82 

82 

83 

64 

83 

88 

90 

91 

92 

91 

86 

78 

65 

79 

81 

S6 

66 

89 

61 

65 

65 

80 

85 

91 

91 

84.5 

MIN 

53 

57 

59 

60 

56 

51 

52 

63 

60 

60 

66 

70 

70 

68 

71 

72 

7 1 

64 

64 

" 

56 

60 

60 

67 

68 

68 

65 

62 

62 

69 

62.9 

CODEN 

MAX 

81 

84 

81 

77 

64 

84 

61 

79 

SI 

61 

62 

83 

65 

85 

66 

67 

87 

82 

87 

84 

82 

84 

87 

86 

82 

86 

65 

84 

84 

86 

69 

83.7 

MIN 

92 

58 

57 

64 

50 

49 

63 

60 

69 

7 1 

^' 

" 

^' 

99 

63 

69 

65 

63 

^' 

69 

63.7 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

82 

83 

83 

75 

61 

76 

80 

60 

82 

82 

63 

87 

86 

86 

88 

88 

87 

80 

84 

84 

81 

64 

87 

92 

87 

85 

80 

64 

69 

89 

83.7 

MIN 

54 

63 

64 

60 

59 

51 

50 

62 

61 

60 

67 

69 

72 

67 

7  1 

70 

FORT  MORGAN 

MAX 

80 

81 

80 

79 

79 

76 

79 

76 

60 

80 

79 

82 

83 

63 

86 

65 

85 

82 

81 

80 

78 

81 

83 

84 

84 

83 

83 

60 

83 

65 

66 

81.4 

MIN 

67 

68 

68 

62 

62 

54 

60 

63 

64 

65 

64 

67 

73 

73 

75 

74 

68 

67 

63 

66 

64 

72 

79 

71 

71 

73 

63 

69 

75 

75 

67.9 

MOBILE  HB  AIRPORT 

MAX 

83 

85 

89 

76 

89 

79 

81 

83 

83 

85 

65 

91 

90 

91 

94 

93 

69 

75 

86 

62 

84 

86 

87 

90 

82 

90 

87 

84 

88 

94 

96 

86.0 

MIN 

57 

60 

61 

60 

60 

53 

94 

65 

65 

65 

72 

72 

74 

72 

73 

73 

67 

67 

67 

60 

60 

62 

65 

72 

73 

72 

70 

67 

65 

70 

70 

65.9 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

80 

83 

85 

83 

76 

61 

79 

80 

79 

62 

S3 

64 

89 

67 

83 

89 

89 

87 

76 

85 

80 

63 

84 

85 

60 

81 

87 

66 

81 

67 

91 

83.3 

MIN 

51 

55 

94 

95 

99 

4P 

48 

!9 

58 

59 

69 

68 

70 

65 

66 

69 

70 

65 

64 

55 

53 

54 

55 

67 

70 

68 

64 

64 

56 

65 

68 

60.9 

S*«  R«l*r«ac«  NotM  FoUowlog  Sl«tton  Indax 
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EVAPORATION  AND  WIND  .labam* 

MAY  l«6a 


Day  Oi  Month 

"3  »,  0" 

Station 

o  o>, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      «  » 

PIEDMONT  PLATEAU 

o: 

.10 

*f  B 

•  1' 

■ 

* 

10 

•  24 

•  2C 

♦  1 8 

19 

•  13 

•  * 

.07 

•  00 

WIND 

*  1  n 

10 

63 

16 

12 

° 

8 

8 

to 

16 

45 

*  • 

*  fl 

*97 

31 

504 

•        «  • 

PRAIRIE 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.16 

.22 

.27 

.23 

.12 

.23 

.27 

.24 

.19 

.27 

.27 

.13 

.12 

.19 

•  15 

•  29 

.25 

•  24 

•  23 

.32 

.11 

•  22 

.34 

.19 

.18 

.24 

•  34 

•  19 

•  31 

.19 

6.90 

WIND 

28 

22 

21 

28 

37 

73 

27 

51 

53 

37 

62 

55 

28 

36 

37 

3E 

30 

80 

99 

39 

17 

41 

52 

22 

23 

53 

40 

32 

49 

22 

1299 

MAX 

I* 

f  ^ 

f  o 

Id 

96 

98 

96 

97 

94 

92 

89 

92 

99 

96 

97 

98 

94 

91 

92 

Ik 

96 

MIN 

62 

63 

58 

^ 

50 

65 

65 

66 

69 

70 

69 

68 

7* 

74 

6fi 

65 

57 

53 

66 

66 

65 

69 

"'^ 

68 

64 

63 

65 

67 

64. 1 

«      •  • 

GULF 

oa 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.2A 

.2* 

•  23 

.03 

.26 

.2<> 

.16 

.20 

.19 

.21 

.13 

.16 

.18 

.2? 

.23 

.24 

•  23 

•  08 

•  19 

•  31 

.25 

.25 

•  24 

.19 

.07 

•  17 

•  20 

•  27 

•  28 

.26 

•  26 

6.41 

WIND 

30 

33 

37 

11 

48 

29 

25 

36 

27 

26 

29 

22 

16 

27 

25 

48 

34 

28 

27 

39 

28 

12 

20 

22 

17 

20 

26 

39 

28 

47 

32 

868 

MAX 

90 

92 

92 

88 

87 

88 

8« 

88 

90 

90 

87 

9* 

98 

96 

93 

100 

97 

69 

92 

90 

90 

93 

95 

97 

90 

92 

95 

91 

92 

96 

98 

92.2 

MIN 

60 

62 

62 

6S 

6* 

92 

52 

65 

62 

62 

68 

70 

72 

70 

72 

72 

72 

68 

67 

60 

60 

62 

62 

70 

72 

70 

68 

67 

69 

70 

^2 

69.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q 

-j 
P 

£ 

i 

^  i 

d  1 

oooe 

4 

31  35 

•5  15 

465 

7A 

t 

■  1 

JOHN  S  RICH0URG  ^ 

OJ 

MINSTOft 

2 

34  13 

•  7  11 

795 

C 

PNOF*  PALMER  GOOSEY 

1  ALBCRTA 

07 

NILCOX 

7A 

. 

SIDNEY  J.  HARDY.  5K. 

AcaERTVILLE  2  SE 

02 

MARSHALL 

li 

34  14 

06  10 

1140 

5P 

5P 

ALA.  COMMUNITY  NEIWUA*. 

AUCIANPER  CI  IV  t  HI 

C163 

Tallapoosa 

U 

32  59 

05  52 

5P 

5P 

DOUGLAS  M.  SANFORO 

13 

33  07 

00  07 

140 

7A 

T^ 

MRS.  CMtRRY  J.  nCRNOON 

ANCAUU&IA  1  NW 

OiW 

COV INGTON 

« 

31  19 

06  30 

8A 

8Ai 

JANES  P.  GULIS 

am 

CALHOUN 

7 

33  39 

05  51 

599 

MID 

FED.  AWIAIION  AGENCY 

AftLEY  3  S 

OJ 

2 

34  04 

07  13 

900 

"Ia 

MRS.   h)ORA  ft.  OAVIS 

11 

33  15 

05  90 

1000 

TA 

7A 

GEORGE  H.  BURNS 

037T 

7 

33  51 

06  20 

590 

TA 

AlHEHS  2 

039» 

01 

LIMESTONE 

i; 

34  40 

06  59 

720 

9A 

RADIO  STATION  WJHW 

ATMORE  1  SW 

OT 

ESCAM&IA 

C  M 

HUGH  H.  WIGGINS 

AJbJRN   ]  &■ 

0422 

11 

32  34 

85  Jl 

7J0 

0A 

MRS.  MARTHA  1.  MOORE 

AJTAUOAVILLE  3  N 

AUTAUGA 

32  20 

06  41 

200 

J.  8.  NLlGHBOftS 

fiAX^HEAD  LOC^  AMO  OAH 

Tuscaloosa 

2 

33  29 

•7  20 

280 

7A 

CORPS  Of  ENGlNttRb 

8AV  MINCITE 

0963 

30  93 

87  47 

268 

7P 

7P 

CROVER  w.  WOODWARD 

fiEATRiCE  I  L 

0bl6 

MONROE 

] 

31  44 

87  12 

178 

MARY  L.  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0A»9 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

0T*« 

FAYETTE 

2 

33  40 

07  36 

452 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  )  S£m 

0757 

2 

33  22 

87  01 

533 

6P 

6A 

JAMES  E>  MC  CRAVY 

eULINGSLEV  1  SE 

002) 

03 

AUTAUGA 

1 

32  39 

06  42 

420 

6A 

JOHN  R.  Thomas 

BIRMINGHAM  hB  AP 

Oi 

JEFFERSON 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0947 

; 

34  13 

86  10 

1070 

ROBERT  L.  WMEELtS 

BRA^tTLET 

1069 

CRENSHAM 

6 

51  35 

06  16 

274 

OA 

OA 

ft.  E.  HENDERSON 

BREriTON  }  SSE 

1004 

6 

31  04 

87  03 

85 

6P 

6A 

Mft&.  CLARA  T,  PEAVY 

8R|0CE''0RI  2  ti 

JACKSON 

12 

34  56 

09  45 

660 

5P 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

SROJKWUOO 

U43 

Tuscaloosa 

2 

33  16 

07  17 

605 

MRS.  WILLIE  M.  STTRON 

BBO'*D  1 DGE 

117B 

5 

31  43 

05  49 

510 

7/ 

GEORGE  L  HICKS 

1206 

7 

3)  05 

06  46 

540 

9P 

9P 

PIERCE  A*  GARRETT 

1301 

32  02 

07  20 

229 

9P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL   2  NH 

1124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

05  41 

680 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

03 

WALKER 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

1M2 

CHEROKEE 

: 

34  06 

85  45 

620 

7A 

7A| 

DON  R.  WATSON 

1920 

3 

32  97 

87  00 

224 

7A, 

1566 

13 

31  30 

88  15 

285 

5P 

GRADY  C.  YOUNG 

CMILDEftSSuRC  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  20 

41* 

9P 

CITY  WATER  Plant 

CLAlBOftME 

1693 

MONROE 

31  32 

87  31 

103 

TOLLIE  L.  HASKEW 

1694 

CHILTON 

■ 

32  51 

86  30 

500 

7* 

^\ 

H 

MARION  N.  EASTERLING 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

05  28 

596 

0A 

MRS  Elizabeth  h  heston 

1003 

o' 

9 

30  23 

08  13 

12 

5P 

9P 

AGnES  C*  ChRISTENSEN 

COFFEE  SPRlN&S  2  Nw 

GENEVA 

31  n 

09  56 

290 

6Ai 

henry  f*  kelley 

COLSERT  STEAM  PLANT 

1019 

01 

COLBERT 

TVA-462 

CULLINSvILlE 

1049 

o: 

OE  KALB 

■ 

34  15 

05  52 

734 

TA. 

B.  N.  APPLCTON 

COLUMBIA 

1B69 

HOUSTON 

4 

31  IT 

09  07 

05 

7* 

INACTIVE  0/1/66 

CORDOVA 

1940 

o: 

MALKER 

j 

33  46 

07  11 

7A 

MRS.  C.  CRESHAM 

cottonton 

1974 

32  09 

09  0* 

217 

TA 

HUGH  S.  KIT£ 

2079 

06 

3?  26 

00  23 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

2119 

0' 

Tallapoosa 

11 

32  49 

05  49 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OACEVILlE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  90 

05  46 

730 

RUFUS  P.  PLESS 

2100 

13 

32  21 

87  39 

229 

TA 

JAMES  H.  CREWS 

DECATUR 

2207 

01 

MORGAN 

12 

34  35 

86  58 

900 

OA 

ROSS   A.  HAWKINS 

DELTA 

0! 

CLAY 

MRS  VERNA  B.  LANDERS 

OEMOPOLIS  lock  and  DAM 

2245 

MARENGO 

i: 

32  31 

07  90 

OA 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOlHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  19 

05  27 

MID 

DOT MAN  •  SE 

2577 

o: 

HOUSTON 

5 

31  10 

89  21 

30t 

: 

PAUL  a.  Smith 

oousle  springs 

2306 

2 

34  10 

07  24 

000 

7* 

MITCHELL  DRAKE 

2577 

10 

31  29 

199 

ARTHUR  C*  BRUNSON 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

252 

7A 

MRS.  BELLE  BERRY 

CNTERBRISt!   i  NW 

2679 

5 

31  20 

09  53 

4091 

7A 

7A 

T.  HARRIS  MOATS 

CUFAULA  NILDLIFC  nEF 

2730 

BARBOUR 

31  59 

05  06 

215 

OA 

EUFAULA  NATL  WDLIFE  REF 

EVERGREEN 

0- 

CONECUH 

31  26 

86  96 

216 

7A 

MILLER  I.  SELLERS 

FAIRMOPE  Z  NE 

Mv 

01 

BALDWIN 

JAHES  E.  BARRETT.  JR. 

FAico  OPEN  PONO  Tomer 

2032 

COVINGTON 

' 

31  06 

06  33 

OA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

2B40l 

MORGAN 

12 

34  22 

06  54 

630 

7A 

7A 

EOGBERT  H.  HARDIN 

280% 

13 

33  41 

6P 

6A 

GORMAN  J,  BLACK 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  40 

578 

5P 

9P 

MENRT  G.  RICHARDS 

3024 

0( 

6 

31  59 

06  35 

503 

FOR  T  MOACAN 

3035 

30  14 

00  01 

10 

6P 

6P 

:  M 

DOROTHY  E.  HAULOIN 

J04> 

34  27 

05  43 

934 

OA 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITV 

3105 

MONROE 

0 

31  26 

07  2* 

410 

8A 

MRS.  NELlA  mCKCnZIE 

CAOSOEN  CAS  PLANT 

3154 

c< 

ETOWAH 

7 

34  01 

06  00 

569 

8A 

so.  natural  gas  CO. 

GAINESVILLE 

06 

SUMTER 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

CAHDCN  CITY 

3200 

o: 

CULLMAN 

; 

34  01 

06  45 

500 

OA 

MRS.  G.  HC  KLNZIE 

3255 

5 

31  02 

85  51 
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7A 

7A 

REBECCA  Campbell 

1  GEORGIANNA 

3271 

07 

SUTLER 

« 

31  30 

86  44 
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7A 

T.  E.  MASON 

GILBERTOWN 

3300 

07 

13 

31  53 

88  20 
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6P 

6P 

3430 

03 

2 
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ALABAMA  POWER  CO. 

creensboao 

3511 

OA 
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H 
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31  90 
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0A 
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9 

30  17 

0 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 
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o' 
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12 

34  20 

06  19 

RADIO  STATION  WGSV 
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ol 
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12 

34  22 

86  17 
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: 
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MALEYVILLE 

03 
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2 

34  14 

87 
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bA 

RADIO  STATION  wJBB 

HAMILTON  3  S 
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0) 
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13 

34  06 
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7A 

EDDIE  L>  PEARCE 
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1 

32  11 
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OA 

MISS  ANNE  DOSWELL 

MtAOLAHD 

3761 

5 

31  21 

8S  20 
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7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

3775 

09 

CLEBURNE 

11 

33  39 

09  36 
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OAi 

OA 

I 

CITY  OF  NEFLIN 

HIGHLAND  HOMt 

3016 

CRENSHAW 

6 

31  57 

06  19 

7A 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

3042 

09 

CLEBURNE 

11 

33  32 

05  24 
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OA 
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07  56 
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01 

MAD  1  SON 
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34  42 

06  35 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 

J  AC  IC  SON 

4193 

0 
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13 

31  31 
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7A 

: 
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: 
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6P 
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7 
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6A 
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0' 
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7a 
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9P 
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03 
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6A 

: 
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01 
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0* 
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1 
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tn 
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OJ 
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c 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDAlE   I  £ 

6988 

BALDWIN 

TA 

7A 

MICHAEL    W.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

0! 

COOSA 

67( 

TA 

7A 

CHARLES  W.  MCEWCN 
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7A 

7A 
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TA 
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: 

CHARLES  A.  SMARITT 
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06 
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c 
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01 
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5P 

51 
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0609 

03 

BIBB 

33  07 
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7A 
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05 
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190 

TA 
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i: 
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5P 

TA 
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05 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,    RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAilA" . 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  es^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
fable .     SJax  and  mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late^   in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Ircludes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2,50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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0 

0 

1.20 

-  3.08 

•  34 

1 1 

.0 

0 

5 

0 

0 

dRthTDN   3  5SE 

Q  <t  1 
"  3  •  1 

64,0 

79  «  6 

.  8 

100 

17 

52 

2  8 

0 

29 

0 

0 

0 

4.94 

.26 

1.33 

23 

.0 

0 

6 

3 

3 

CAMOE^'   3  NW 

9*  5 

64,2 

79.4 

99 

30+ 

51 

28 

0 

^0 

0 

0 

1.79 

1.41 

17 

.0 

0 

3 

1 

1 

CHATU^'  3  N 

93)3 

98 

2  5 

57 

28  + 

0 

0 

0 

0 

2.52 

.95 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

CLAYTON 

S9,3 

68.1 

78  7 

c  '  + 

60 

28  + 

0 

0 

.27 

-  3.79 

.27 

23 

•  0 

0 

1 

0 

0 

OQTHAN   FAA  AIPPUM 

90 . 7 

60(3 

9  5 

30+ 

62 

0 

22 

0 

0 

0 

1.64 

-  2.51 

.77 

17 

.  0 

0 

3 

1 

0 

ENTERPRISE   3  Un 

92. OH 

67,8m 

79, 9H 

96 

18  + 

61 

28  + 

0 

0 

0 

0 

1.67 

1.58 

18 

.0 

0 

1 

1 

1 

EUFAULA   WILDLIFE  hEF 

92  8 

63.3 

78.1 

96 

13  + 

52 

28 

0 

Z  5 

° 

0 

0 

1.35 

.76 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

EVERGREEN 

9*!l 

68.7 

81.4 

100 

16 

59 

28 

0 

2y 

0 

0 

5.21 

3.11 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

FRISCO  CITY 

93.8 

66.6 

80.2 

100 

16 

56 

28 

0 

29 

0 

0 

0 

3.03 

•  2.06 

1.29 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

CENEVA 

93  ^ 

66.7 

eo.  1 

96 

13  + 

58 

28  + 

0 

26 

0 

0 

0 

1.98 

-  2.26 

1.  13 

27 

.  0 

0 

3 

1 

1 

OILBEPTOflM 

93.3 

63.9 

78.6 

96 

15  + 

51 

28 

0 

30 

0 

0 

0 

1.40 

.72 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

OREENv JLLE 

90.8 

^  • 

70.1 

-  2,1 

10 

57 

28 

0 

23 

0 

0 

0 

4.37 

.00 

1 .06 

1 1 

.  0 

0 

7 

5 

1 

HEADLAND 

92.5 

80*3 

1  5+ 

59 

2  8  + 

0 

27 

0 

0 

0 

1.57 

.  86 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

HIOHLAND  HOME 

91  .8 

66*4 

79  1 

96 

0 

25 

0 

0 

0 

3.51 

-  1.28 

1.60 

2  3 

.  0 

0 

6 

2 

1 

OZARK   6  NNW 

93.2 

65.7 

79,5 

-  .5 

98 

12  + 

58 

6 

0 

26 

0 

0 

1.67 

-  2.76 

.65 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

PHENIX    CITY    2  NNW 

91.0 

67,5 

79,3 

97 

12 

59 

28 

0 

2  3 

0 

0 

0 

2.18 

1.30 

17 

.0 

0 

4 

2 

1 

PITTSVIEW 

93.2 

62.3 

77.6 

99 

30  + 

51 

28 

0 

24 

0 

0 

.17 

.10 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

THQMASVILLE 

9 1  T 

67.6 

79.7 

97 

30  + 

57 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

.94 

.48 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

TROY 

91.8 

67.9 

79.9 

.  5 

96 

30  + 

59 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

1.85 

-  1.52 

.96 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

iiHATLFY 

94  9 

63,2 

79.1 

99 

17  + 

52 

28 

0 

28 

0 

0 

0 

2.34 

1.56 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

U I  V I S I  ON 

79.4 

-  .3 

2.16 

-  2.30 

.0 

*       *  « 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

92  .6 

69, fl 

B1.2 

97 

l* 

63 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

2.38 

.88 

2> 

.0 

0 

4 

2 

0 

CODEN 

91.2 

69,2 

80,2 

95 

4 

60 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

3.39 

1.48 

30 

.0 

0 

6 

2 

1 

90. * 

69,9 

eO.2 

.2 

94 

12 

62 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

3.79 

-  2.40 

2.27 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORT  "ORGAN 

90,1 

76,2 

83.2 

93 

26 

63 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

MQBILF   W6  AIRPORT 

94,0 

72,4 

83.2 

1.7 

98 

12  + 

66 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

3.71 

-  2.52 

1.39 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 

ROBERTSOALE    1  E 

9<.,4 

66.9 

80.7 

98 

15  + 

56 

7 

30 

0 

0 

0 

1.51 

-  5.32 

.36 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

ClIVISION 

81.5 

1.4 

2.46 

-  3.41 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MARTIN  DAM 

110 

DATE 

16 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HFAD 

42 

DATE 

14 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
NEWTON 

6.78 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
FORT  MORGAN 

T 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
MAGtLLA 

4.6e 

DATE 

20 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  60  - 


DAILY  PRECIPITATION 


JUMI  nn 


Station 

1 

Day  of  Month 

To 

1  1 

3 

4  1  5  1  6 

7  I  8  1  9 

10  1  11  1 

12 

13  1  14  I  IS 

16  1 

17 

16 

19  1  20  I 

21 

22] 

24 

25  1 

28| 

27 

28  1  29  I  X 

31 

•     •  * 

NORTHERN  VALLEV  Ql 

ATnENS  2 
UECATUR 

2. 27 

,03 

.01 
.30 

T 

■  08 

■  08 

.02 

!63 
.46 

.19 

1.60 

,06 

.19 

7 
7 

,04 

.19 

,04 

T 

.14 

7 

,03 

HUnTJVULF   KB  4P 
HIJULTDN  2 

MUSC(.E    SMHALS   FAA  AP 

1.02 
.77 

1.29 
,89 

1.92 

,22 
.30 

T 

.02 

t 

,03 

■  >1 

■  •1 

■  29 

I 

1.02 
.40 
.94 
.42 

.11 

,08 
,06 

7 

7 

.01 
7 

HfM    MARKET  2 
RtU  BAY 

REUSrONE  ARSE>JA^ 

natEkloo 

2.»» 
1.25 

3. OS 

.99 

.21 

.01 

.02 
.08 

■  99 

■  10 

■  88 

.82 
.98 
.32 
2.09 

,03 

.19 

.01 

.09 

.19 
.11 

.19 
■  19 

APPALACHIAN 
MUUp»TaInS  02 

ALSEKTvlLLE  2  SE 
BESSt«e<«  3  $s». 
tllHMlN&HAM  MB   &P  R 
tlUAZ 

uaiDbEPORT  2  h 

1.13 
2,2S 
,67 

1.20 
1.01 

7 
T 

7 

■  21 
T 

.08  .07 

,01  7 

.10 

T 

■  12 

.06 

!23 
.21 

.64 

T 

,03 
.79 

.21  1.66 
.31 

.09 

7 

7 

.02 
■  02 

7 

7 
7 

.16 

7 

.03 
.09 
.10 

7 
7 

COLL INSVlLLf 
FORT  PAYNE 
CAROf^  CITY 
gUNTtRiVlLlE 
LEEOb 

1.93 
.98 
.70 
.  37 

2.08 

T 

7 

■  16 

■  03 

.09 
l.TO 

!o6 

!o6 

.32 

.10 

.10 
.49 

.04 

!39 

.29 

.09 

7 

■  09 

7 

T 

!o3 

HAGELLA 

UNEOnTA 

PflL^tRDALE  2  w 
SAIKT  l»EKNAftO 
bAND  MT    iliBSTA  AU 

9.06 
3.37 
1.60 
1.03 
1.96 

.31 

.40 

■  02 

■  0« 

■  17 

■  26 

7 

■  07 

.16 

!23 
■  90 

.49 

.92 

4.66 
.70 

!o2 

■  10 
1^72 

■  60 

.07 
7 

.02 

.10 
.29 

.01 

SAYBfc 

iCijTISBOKO 
VALLtV  HtAO 

narriqr 

.87 
2. •9 
1.00 

.91 

.02 

7 

.60 

.19 

.02 
.93 

.89 

7 

!28 

,68 

!90 

.90 

,02 

T 

,34 

UPPER  PLA|Ni  03 

ALlCtVILLf 
AOlEy    i  S 
4JT4«&AV1LLE    3  N 
BANKHEAO  LOCK   AND  QAM 
eiLLlNCSLEY    I  SE 

.64 

1,70 
1.69 
2,79 
3,04 

■  98 

.71 

T 

,02 

7 

.49 

.38 

.11 

.33 
.34 
.21 

.92  7 

1.84 

7  1.10 

.29 

7 

.90 
1.83 

.01 

BROQKWQOO 
CARflJN  HlLt 
CEnTkEVILLE 
CLANriJN 
CHRDuVA 

1.69 
9.31 
2,89 
1.03 
1.18 

.38 
.13 

.30 

.07 

7 

.07 
.39 

2I37  lo' 
2. 47 
.40 
.09 

7 

■  46 

■  20 

■  70 

,08 

OnuSLE  SPRINGS 
ELROu 
—  FAYE  rT£ 
GtmCAS 

MALETWULf 

.42 
.49 

1.64 

■  >3 

■  79 

.09 

■  74 

.49 
.63 

.02 

,12 

mamilTun  3  S 

JAiPtB    *  ^ 
LAY  UAM 

MERTi  PONHVILLE  Tl)W£R 
HlfCrtFLL  HAM 

.90 
.30 
.72 
.78 
1.16 

■  91 

,01 
.01 

!26 

,09 

.17 
.78 
■61  .03 

■  49 

■  01 

.0* 

PICXfcNSVlLLE 
h'LAMEHSvlLLt    2  SSE 
PBAT I  VI LLf 
REFHK'' 

TMORiflT   EXP  STATinU 

1.92 
1.00 
1.28 
1.12 
1.23 

.01 
,09 

■  10 

.66 
lo9 

7 

.32 

,02 

Il9 

.02 
.48  .30 

.09 
.02 

.'99 

■  80 

■  22 

.09 

y 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TOSCALUOSA  OLIVER  0AM 
VERNUN 

mFST  flLOCTON 
itlNFiELO  2  Sm 

2.01 
.38 
.98 
3.00 
1.06 

■  60 

7 

.48 

.79 

.87 

.02  .36 
.30  .20 

.08  !98 

.39 

T 

•       •  • 

EASTEKN  VALLFY  0* 

ANNl^TUN    FAA  AP 
ASHVILLE   4  M 
CAlEKA  2  Stt 
CInThE  5  5K 

CMILUERSBURC  ^TR  PLANT 

2.46 
1.76 
.70 
.75 

7 

T 

.02 

!32 
.22 

.61 
,26 
,41 

T 

.22  .20 
.03 

1.28 

.29 

.07 

.30 

7 

!28 

.92 

T 

7 

&aosuen  cas  plant 
jacksonville  2  s- 
leesburc 
hOntevallo 
pell  city  i  nne 

1.40 
3.66 
1.79 
3.36 
1.39 

,18 

.70 

i!ii 

,40 
!30 
1,21 

!38 

1.99  1.41 

7 

7 

7 

.90 

SVLACAUCA  k  NE 

tallaoeca 
malnut  crhve 

2.60 
.74 
.28 

.38 

■  97 

.|9 

.87 

\tl 

7  7 

.29 

■  40 

T 

PIEOMQNl   plateau  05 

ALEXANDER  CMv  «  NE 
aShland 

AU0URN  3  SH 
CAHP  MILL   2  rtW 
UAoEvULt 

2.27 
3.19 
1.98 
.91 
1.16 

.  13 
7 

,39 

.10 
.18 

1  .44 
,06  ,49 
.70  .18 
.16  .19 
.39 

.31 

.99 
.28 

■  49 
2^33 

■  43 

7 

.10 

.  17 

.04 
.19 
.31 

.22 

OElTa 
MEf LIN 
HICHIDmEk 
JUKOAN  OAH 
LAFA»ETTt 

1.41 
2.89 
.01 
.90 
.77 

.13 

■  42 

.24 

.90 

i?! 
.19 
■  '9 

'ill  199 
.02 

.19 

.20 

.17 
■  01 

.32 

.12 

.90 

MARTlK  HAH 
U^ELIK* 

ROCKrnRn  2  nn^ 

RncK  KILLS 
TMuRLOh  UAH 

1.17 
.78 
1.72 
2.19 
1.11 

7 

.02 

■  19 

■  32 

.09 
.03 

■  09 

lo! 
•  12 
.91 

.10 

.19 

1.6* 
.16  .11 

.49 

.02 
!49 
.08 

lit 
■  97 

.94 
.06 

.01 
.22 

•PAULEY 
kETUnPKA 

vAiEs  mvu*u  Plant 

9.99 
2.09 
.98 

7 

.19 

T 

1.24 
.09 
.  12 

2.32  .92 
7       1 .70 
.10  ,68 

.09 
.06 

,96 
■  06 

.27 

.21 
.02 

.13 

•      *  • 

PRAIRIE  06 

CUriA 
UAVTUN 

2.31 
1.46 

1.21 

.36 

1.19 
.21 

,04 
.46 

.36 

Sm  nlMiaw  boIm  Mknrtng  SuDen  ladM. 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

Continued  ^^}^  l^ftg 


Station 

3 

Day  of  Month 

To 

■hi 

3 

4   1   S   1  6 

7   1   8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  { 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  30 

31 

OeMOKOtti   LOCK   AND  OM* 
CAINtSVlLLE 

HAVNtVULE 
LiVlNCSTuN 

.30 
1.85 
1.97 

.'•2 

•  07 

•  12 

T  T 

.07 
.11 

.59 

U89 

■  02 

l!o9 

.01 

!04 
,06 
.04 

!o4 
.10 

T 

.09 

MARIUN  ft  NE 

MAnlun  juNCTjnn  1  ENE 

MAKlUN   JUNCTlDi^  2  NE 

MATHtwb    I  SSW 

MUSIEAD 

.36 
.73 
1.76 

1 .66 

!  13 
•  87 

.05 

•  03 
.17 

.23 

.01 
.20 
.94 

.14 
.17 

.09 

.15 

.35 

7 

.96 

!o7 
.15 
T 

*4B 

MlNTt«   3  NW 

HONTbOHEKY  WB  AP  ft 

URRVllLE 

PERBYVILLF 

PINE  LEVEL 

.  36 
1.89 
2.87 
3.00 
1.17 

.03 

.76 
.09 

•  21 

.02 

.42 

T 
7 

T 

.  10 

.99 
1.64 
.49 

.06 

.04 
.05 
1.16 
.21 

■  05 

,06 

.09 

U94 
■  19 

SELHA 
5UTTLE 

TUSKfcCEE   3  S 
UNION  SPKlNCS 
UNIOhTOWN 

l.*2 
1.09 
1.16 
.86 
1. 10 

•  OA 

•  S2 

.09 

■  21 

■  03 

.15 
.59 
.'4 
.03 
1.09 

.11 
.01 

■  02 

■  04 

■  06 

1^19 
,39 

■  15 

.06 
.09 

■  02 

-AR«inR   LOCK   ANO  DAM 

,*0 

•  06 

■  17 

■  01 

.16 

Coastal  plain  o? 

ABBEVILLE   I  NNrt 
ALBt'KTA 

ANDALUSIA    1  NW 
ATmOKE    I  SW 
B6ATHICF    1  6 

1.79 
3,63 
1.28 
«.3'> 
.61 

.35 

.22 

T 

T 

•  02 
.74 

T 

.09 
.13 
T 

■  77 
.25 

1.35 
.02 
.53 

1.10 

U99 

■  09 

■  97 

Io9 
.99 
.23 
.36 

7 

.56 

T 

■  16 

BftANTLEY 
BREWlUN  3  SSE 
BRUNUIUCE 
CAnOtN  3  NH 
CHATUM   3  N 

1.20 
<i,94 
1.61 
1,79 
2.52 

.06  .37 
.1? 

.96 

T 

T 

.21 
.07 

T 

1.41 

l!o6 
.17 

.42 

.03 

!n6 

.60 
.24 

.20 

.01 
.05 

l.OZ 
T 

■  03 

■  95 

l!33 
.69 
.10 
.14 

.44 

■  19 

■  14 

7 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 

COTTUNTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

i.99 
.27 

3.30 
.3'* 

1.6*. 

.20 
■  06 

.09 

.23 

.34 
.77 

•  06 
3.10 
,09 

1.39 
T 

.09 
.39 

.09 

1  ■  14 
■  29 

.27 

.02 

T 

•  01 

ELBA 

ENTERPRISE   3  N* 
EUFAULA  HILOLIFE  REF 
EVERGREEN 
1               FALCU  UP£N  PONO  TOwER 

1.06 
1.67 
1.35 
5.21 

.  10 

T 

.09 

.35 

ll9B 
.06 
.10 

.6ft 

.20 

.39 
3.11 

.07 

.19 
.03 

.20 

.19 

,76 
.41 

7 

.02 

.04 

•  12 

•  06 

•  34 

FRiSCn  CITY 
1  GENEVA 
1               OEURot ANNA 
GlLBtRTOMN 
GREENVILLE 

3,03 
1.98 
1.21 

l.*o 

*..37 

■  20 

1 ,06 

•  1 5 

.11 
.17 
.99 

,17 

*34 
.39 
.11 
.69 

1  ■  29 

■  25 

T 

!o2 
.09 

.09 

!o2 

.21 
.40 
.27 
.72 
.47 

1 07 
,13 

■  20 

■  92 

T 

•  07 
1^13 

,02 

•  94 

hEadlano 
highland  home 

JACKSON 
K  INSION 
'  LUUliVILLE 

U57 
3.51 
1.92 
2.66 
.81 

T 

,46 

.73 

,02 

ill 
.39 
■  70 

I 

■  35 

■  41 

■  2? 

■  37 

■  30 

.  10 

,06 

.09 
1.10 
.31 
.09 

,27 
1,60 
•  03 
.61 
.34 

.42 

.02 

•  03 
.12 

•  25 

1  melvin 

1  NEhTuN 

UZARK  b  NNN 
PMtNlK  CITY  2  NN« 

pine  apple 

3.00 
6. 78 
1,67 
2.18 
.90 

.65 

.65 

!32 

,  10 
1 , 30 

1.39 
,09 

■  25 

■  17 

1,79 
,19 

!oi 
.96 
.10 

1.95 
2.99 

•  30 

•  19 

•  05 

'  PITTSVIF- 
1               RIVEK  FALLS 
SLUCUHB 
THUMftSVILLE 
1  TRUY 

.17 
1.19 
2.25 

.9'. 
1.85 

.17 

.0? 
.11 

•  06 

,12 

,96 

■  06 

■  4P 

T 

.40 

7 

.09 

.10 

7 

.90 
.09 
.24 

.93 

!27 
■  14 

.03 

.11 
.03 

•  09 

•  99 

1            mallace  i  E 

1  wHATlEY 

*'.93 
2.3*. 

l^O* 

1,05 
.19 

■  70 

■  05 

.  59 

•  63 

.91 
.99 

l!56 

uay  mIneite 

CUOEn 

FAIftHOPE  2  'it 
FORT  MORGAN 

GULF  Shores  p  u 

2,38 
3.39 
3.79 

,50 

.01 

•  02 

.01 

.30 

.07 
2.27 

.20 

.21 

•  02 
■  66 

T 

.01 

.29 

.09 
.49 

.29 

.20 

.23 

■  99 
.29 
.96 

7 

■  9? 

■  10 

■  05 

7 

.35 

1.49 

MOBILE   WB  AIRPORT 
1              rDbEkTSOALE   I  £ 

3.71 
l.Sl 

.02 

.38 

1.3» 
.26 

■  1<. 
.03 

•  09 

•  02 

.04 

,06 
,  14 

■  11 

■  01 

■  05 

■  36 

.  19 
.09 

.09 

.69 

.01 
■  29 

■  60 

.22 

SUPPLEMENTAL  DATA 


SUUon 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relabve   humidity  averages  - 
percent 

Numbe 

of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

$  • 

£  B 

Direction 
of 

fasteat  mile 

• 

_1 

ai 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID         6   AM       NOON       6  PM 

8 

•a 
(- 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

0 
H 

BIRMINGHAM  wB  AIRPORT 

1.2 

6.0 

29 

NU 

12 

82 

82 

'16 

53 

4 

5 

2 

0 

0 

0 

11 

83 

4.7 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

29 

0.7 

7.7 

36 

12 

82 

85 

<.8 

52 

3 

2 

3 

0 

0 

0 

8 

4.8 

MOBILE  KB  AIRPORT 

20 

U.5 

5.9 

2  7t+ 

1^ 

09 

80 

82 

47 

61 

0 

5 

4 

2 

1 

0 

12 

5.0 

MONTGOMERY  WB  AIRPORl 

27 

1.1 

5.1 

29 

N 

11 

82 

66 

te 

51 

2 

<t 

2 

1 

0 

0 

9 

78 

4.7 

Se«  refaieoce  notes  (oUowing  Slalioa  Indm. 
-  62  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Stalion 

Day  oi  Month 

• 

• 

'1 

2 

3 

6 

7 

9 

.o| 

11 

12 

13 

IS 

16  1 

IB 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30  1  31 

> 

< 

•          •  • 

NORTHERN  V41.LEV 

01 

»TMEN5  2 

MAX 

um 

fi 
90 

88 

60 

80 
99 

86 
61 

67 

62 

88 
99 

69 

99 

68 

60 

90 
69 

92 
67 

93 
69 

94 
69 

91 
69 

82 
49 

87 
94 

93 
54 

62 

•  9 

69 

89 

63 

11 

90 
67 

90 
67 

" 

?! 

91 

70 

84 

50 

80 

49 

11 

96 
64 

88, t 

61.7 

BEILE             J  N 

MAX 
MIN 

SB 

60 

80 
68 

87 

60 

68 
96 

87 

63 

86 

61 

90 
99 

90 
69 

93 
66 

94 
69 

94 
68 

92 

70 

84 

61 

87 
91 

93 
96 

94 

63 

66 

n 

90 
66 

89 
64 

11 

11 

11 

66 

11 

11 

\\ 

87 
49 

11 

96 
63 

89,6 

62,7 

0EC»TUR 

MAX 

MIN 

«S 

60 

90 
69 

62 

61 

68 

60 

90 
69 

87 

60 

86 

60 

91 
64 

91 
69 

92 
66 

99 

70 

94 

72 

91 
66 

91 
63 

88 
92 

90 
62 

60 

11 

90 
69 

91 
67 

69 

11 

Vo 

11 

5t 

79 
52 

5? 

92 
63 

89,6 

64,0 

'»IKVHI.E   1  h 

MAX 
MIN 

»<• 
J7 

90 
63 

83 
61 

86 
96 

88 

61 

86 

60 

89 
99 

88 

99 

89 

61 

91 
64 

93 
67 

99 
68 

92 
96 

83 
47 

89 
93 

94 
99 

11 

11 

90 
67 

90 
64 

11 

69 

I' 

6^ 

?! 

5! 

60 
47 

96 

66 

89,1 

61,1 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

90 
61 

66 
6« 

89 
99 

89 
98 

90 
62 

68 
99 

91 
99 

91 
99 

92 
63 

99 
66 

90 
69 

94 
69 

87 
97 

91 
92 

99 
96 

96 
62 

11 

63 

90 
63 

90 
64 

63 

11 

11 

67 

l\ 

90 
51 

69 

97 
61 

90.6 
62,1 

MUNISVIllE    WB  4P 

MAX 
MIN 

as 

62 

61 
66 

87 
63 

89 
61 

89 

69 

86 
64 

88 

63 

90 
66 

93 

66 

99 
69 

99 

70 

92 

70 

84 

61 

86 
94 

93 
99 

99 
66 

11 

90 

71 

90 
68 

n 

*l 

n 

ii 

V, 

89 
94 

11 

97 
69 

69,9 
69,4 

HAOISON 

MAX 
MIN 

90 
60 

61 
69 

66 

60 

86 
61 

67 
64 

67 
62 

87 

99 

90 
69 

91 
64 

99 
66 

99 
68 

93 
67 

82 
63 

86 
91 

94 

9B 

99 
69 

I' 

11 

88 
67 

86 
64 

11 

11 

n 

^9 

?! 

*l 

90 
91 

I' 

100 
66 

89,9 

63,6 

MQUtTON  J 

MAX 
MIN 

90 
61 

67 
69 

89 

60 

90 
99 

89 
62 

86 

60 

91 
98 

90 
61 

93 
64 

99 
69 

99 

70 

92 

70 

89 
61 

89 
92 

93 
96 

99 

63 

11 

11 

92 
68 

92 
66 

63 

n 

68' 

11 

V, 

*\ 

;j 

90 
49 

11 

96 
72 

90,6 
63,7 

MUSCLE  SMU4L5  f44 

4P 

MAX 

MIN 

69 
6) 

79 
69 

87 
60 

87 

62 

68 

64 

69 
61 

90 
60 

91 
63 

94 

67 

96 

70 

96 
72 

93 
69 

66 
61 

86 
96 

99 
99 

97 
64 

11 

91 
68 

69 
68 

66 

i\ 

?J 

Vt 

\l 

91 
94 

l\ 

100 
69 

90.1 
64.9 

NEM  H4RKET  2 

MAX 
MIN 

e; 

98 

60 
63 

6<> 
60 

87 

60 

86 

61 

69 
63 

67 
97 

88 

63 

90 
63 

92 
62 

93 
64 

90 
99 

81 
99 

86 
46 

91 
53 

93 
60 

66 

11 

86 
66 

88 

61 

" 

l\ 

11 

67 

11 

86 
49 

li 

96 
69 

87.9 

61.1 

RED  B4V 

MAX 
MW 

87 
62 

90 
66 

82 
63 

67 
62 

88 

67 

90 
69 

87 
64 

89 

66 

«0 

62 

94 

70 

99 
74 

94 

69 

91 
64 

87 

60 

92 
62 

96 

61 

66 

90 
69 

89 

67 

68 

70 

71 

'\ 

73 

?| 

SI 

82 

56 

62 

99 

70 

89.8 
69.8 

REOSTONE  4RSEN4L 

MAX 
MIN 

BB 
99 

61 
99 

69 

60 

67 
99 

89 

62 

86 
99 

86 
97 

69 
97 

91 
64 

99 

63 

94 
67 

91 
69 

82 
95 

86 
46 

92 
49 

94 

90 

66 
68 

89 

63 

68 

91 

96 
96 

88.1 

99,8 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

87 
«9 

90 
97 

61 
99 

66 
94 

87 
94 

88 
94 

69 
92 

90 
99 

89 
92 

92 
60 

93 
63 

94 

60 

90 
99 

86 
47 

91 
47 

94 
92 

92 

68 
63 

68 
64 

11 

I] 

69 

l\ 

46 

78 
44 

:i 

96 
99 

88,1 
99,9 

HATERLOO 

•          *  • 

MAX 

Mm 

91 
5! 

82 

99 

69 
99 

69 
94 

88 

96 

86 
94 

90 
94 

91 
99 

99 
96 

96 
64 

97 

63 

69 

60 

88 
91 

90 
46 

99 
51 

97 
99 

11 

v» 

93 
97 

92 

96 

It 

l\ 

92 
62 

?! 

l\ 

81 
46 

91 
44 

?? 

94 

99 

90,8 
97,0 

4RP4L4CH14N 
M0UNT4INS 

02 

4LBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

BB 
61 

86 
66 

69 
69 

66 
61 

69 
61 

84 

99 

83 
97 

86 
69 

89 
67 

89 
66 

91 
66 

86 

70 

66 
62 

84 
91 

92 
96 

92 
63 

69 
68 

69 
63 

68 
69 

69 
64 

90 
61 

90 
66 

69 

67 

91 
67 

69 
72 

80 
54 

" 

It 

88,0 
69,9 

BESSEMER  3  SS« 

MAX 
MIN 

91 
61 

90 
63 

69 
62 

90 
99 

86 

67 

89 
64 

90 
97 

92 

60 

94 
61 

96 
66 

96 
67 

96 
68 

86 
99 

91 
90 

97 
97 

99 
67 

90 
70 

93 
66 

92 
67 

90 
69 

91 
63 

6'S 

V, 

68 

?! 

?s 

80 
S3 

" 

It 

62 

91,1 
63,0 

BIRHINCH4M   <4B  4I> 

MAX 
MIN 

90 
61 

89 
69 

89 
64 

91 
61 

89 
63 

86 
99 

90 
64 

91 
6t 

93 
69 

94 
68 

94 

66 

99 
69 

86 
60 

91 
57 

96 
62 

99 
68 

89 

70 

91 
69 

92 
68 

89 

69 

91 
67 

'\ 

'\ 

'5 

?t 

?I 

82 
96 

60 

11 

90.9 
64.8 

BRIDGEPORT  2  M 

MAX 
MIN 

88 
9* 

6t 

61 

69 

60 

66 
96 

86 
98 

84 
99 

84 

96 

88 

63 

89 

69 

91 
99 

92 
61 

91 
69 

63 
96 

99 
49 

92 
96 

99 
56 

91 
66 

88 

61 

68 
65 

66 

62 

66 
59 

11 

V, 

6? 

l\ 

Vi 

81 
99 

11 

Vt 

It 

86.9 
99.6 

SUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
60 

88 
69 

89 
64 

87 
62 

87 
64 

69 
61 

87 
97 

89 
69 

90 
69 

93 
66 

94 

66 

91 
69 

83 
61 

66 
93 

90 
60 

93 
65 

86 
63 

88 
62 

69 
70 

89 
62 

90 
63 

n 

11 

6^ 

?3 

?! 

86 
96 

5! 

l\ 

M 

89.7 
61.6 

0NeaNT4 

MAX 
MIN 

89 
92 

90 
98 

67 

63 

67 
99 

86 
98 

84 

96 

86 
99 

86 

61 

89 

63 

91 
61 

94 

66 

99 

66 

92 
96 

69 
47 

89 

49 

94 
56 

95 
63 

66 
68 

90 
63 

91 
64 

89 

61 

11 

11 

" 

98 

89 
92 

11 

5o 

11 

88.1 

99.4 

S4INT  BEPN4R0 

MAX 

Mm 

B9 

99 

90 
62 

89 
63 

86 
99 

86 

62 

86 
98 

66 
97 

90 
60 

90 
61 

92 
69 

94 
66 

92 
70 

68 

62 

82 
49 

69 
94 

67 
93 

92 
96 

62 
66 

86 

66 

89 
63 

87 
63 

69 

66 

67 

71 

66 

83 
93 

49 

96 

11 

87.0 
61.9 

$4N0   MT    SUBST4  4U 

MAX 

Mm 

89 

60 

63 
69 

64 
64 

66 
99 

84 

66 

83 
97 

81 
98 

89 

66 

87 

66 

90 
63 

91 
69 

87 

62 

81 
99 

83 
90 

90 
90 

90 
64 

89 

67 

67 
63 

87 

69 

66 
64 

86 

99 

80 
90 

86,4 

62,4 

SCOTTSBORO 

MAX 

Mm 

79 
99 

82 
98 

87 
96 

86 
99 

87 
99 

85 
61 

84 
96 

86 
98 

83 
98 

86 
62 

94 
64 

94 
66 

92 
97 

84 
46 

87 
92 

92 
99 

93 
63 

85 
63 

90 
67 

90 
62 

90 

60 

11 

v, 

:i 

!? 

87 

90 

V, 

90 
61 

87,9 

99,7 

VALLEY  HE40 

•          •  • 

MAX 

Mm 

78 
92 

69 
97 

64 
96 

63 
S3 

84 

60 

82 
92 

81 
93 

74 
98 

83 
62 

80 
99 

68 
98 

90 
62 

69 
93 

80 
42 

84 

93 

88 
99 

91 
69 

80 
99 

89 
64 

86 

60 

84 

56 

11 

V, 

11 

89 
92 

ly 

w 

90 

60 

84,0 
57,1 

UPPER  PLAINS 

03 

4LICEVILLE 

MAX 

Mm 

89 

63 

69 

62 

90 
64 

92 
68 

93 

72 

91 

67 

90 
61 

92 
64 

92 
69 

96 

70 

96 
72 

96 
72 

97 
68 

94 
64 

92 
64 

96 

72 

94 

76 

93 

73 

92 
72 

91 
66 

86 

70 

90 
72 

89 

71 

86 

70 

94 

73 

?: 

69 
99 

64 

96 

93 
60 

It 

91,7 
67,8 

BANKKE40  LOCK  4N0 

04M 

MAX 

Mm 

89 

60 

91 
69 

90 
64 

90 
63 

90 
69 

90 
98 

87 
9B 

91 
96 

92 
62 

94 

69 

98 
67 

96 
63 

93 
67 

89 
97 

90 
99 

97 
64 

96 
66 

90 
69 

94 
69 

94 

66 

68 

69 

86 

69 

89 

70 

66 

70 

89 

71 

?i 

68 
96 

60 
92 

66 
94 

ll 

90.9 
61.6 

CENIREVILLf 

MAX 

Mm 

87 

60 

93 
69 

92 
69 

93 
63 

93 
62 

90 
98 

88 
99 

99 

60 

94 
60 

92 
61 

98 

67 

97 

70 

97 

60 

92 
99 

93 
60 

97 
69 

99 

70 

93 
66 

94 
68 

93 
65 

89 

67 

92 

70 

89 

70 

90 
69 

94 

70 

*l 

92 
99 

90 
90 

89 
96 

l\ 

92.9 
61,7 

CL4NT0N 

MAX 
MIN 

87 
60 

91 
64 

91 
63 

90 
63 

90 
69 

87 
96 

86 
98 

91 
61 

92 
60 

99 
66 

96 
67 

99 
69 

97 
61 

91 
99 

93 
99 

96 
66 

95 

70 

93 
68 

92 
67 

94 
63 

91 
66 

93 
71 

88 

69 

90 
66 

92 
71 

il 

93 

60 

83 
91 

90 
99 

11 

91.7 
61.9 

QOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

82 

60 

87 
63 

82 

61 

89 
60 

86 
64 

86 
59 

69 

96 

87 

60 

88 

62 

90 
68 

91 
69 

93 
67 

92 
59 

63 
92 

87 
97 

90 
62 

93 
68 

87 
65 

87 

67 

90 
65 

89 

64 

90 
67 

91 
64 

86 
69 

89 

66 

90 
60 

90 
90 

80 
48 

89 
93 

11 

88,1 
61,4 

PAYETTE 

MAX 

Mm 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

83 
95 

88 
61 

62 
61 

66 
61 

87 

61 

87 

61 

89 
96 

89 
9B 

90 
62 

92 
67 

93 
68 

93 
68 

93 
68 

69 

90 

68 

50 

90 
99 

93 
61 

67 

68 

86 

66 

89 

67 

69 
69 

89 

69 

69 
69 

87 

70 

91 

70 

90 

74 

84 

51 

79 
90 

97 

90 

88,2 

62,1 

HAHILTON  3  S 

MAX 

Mm 

69 
92 

88 

97 

83 
99 

90 
96 

90 
96 

69 
99 

87 
9) 

69 
91 

90 
99 

93 
60 

99 
64 

94 
63 

92 
98 

67 

90 

90 
91 

93 
94 

96 

60 

67 
65 

92 
69 

90 
64 

91 

61 

90 
62 

66 

69 

87 

69 

91 
66 

90 
68 

63 
47 

60 

46 

66 
47 

89,1 
97,1 

JASPER  <>  N 

MAX 

Mm 

69 

1 

89 

60 

69 
62 

69 
99 

88 
64 

89 
96 

89 

96 

89 
99 

91 
61 

99 
69 

99 

66 

99 
66 

86 
99 

91 
48 

94 
99 

96 
61 

87 

66 

91 
66 

91 
67 

91 
64 

91 
62 

86 
68 

91 
67 

92 

66 

94 

69 

66 

69 

vl 

92 
46 

99 
99 

90,7 
61,2 

Sm  n«f«r*nc«  NotM  FoUowlny  SUUon  Id<1*e 
-  6J  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

o 

01 
■4 
O 

1  1 

2  1 

3 

^1 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le  1 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29  1 

30  1  31 

> 
< 

l>R4TTVILLE 

MAX 
MIN 

9* 

60 

94 
64 

96 

60 

94 
64 

91 
68 

89 
57 

91 

61 

95 
56 

97 

62 

99 

69 

99 
66 

101 
69 

95 
62 

96 
52 

96 
97 

98 
67 

96 

70 

95 
69 

94 

65 

99 
66 

94 

66 

90 
71 

91 

70 

90 
68 

91 
78 

97 
71 

» 

91 
92 

11 

66,0 

TH0RS8V  EXP  ST4TIC1N 

MAX 
MIN 

90 
66 

90 
66 

91 
64 

90 
65 

88 

66 

69 
99 

87 

60 

91 

60 

93 
63 

99 
69 

97 
67 

96 

70 

93 
64 

92 
57 

94 

63 

92 

72 

92 

71 

92 

66 

94 
66 

91 
69 

9J 

67 

64 

70 

86 

70 

89 

70 

92 

70 

91 
71 

99 

89 
55 

61 

65 

91.1 
65,1 

TUSC4L00S4  fin  If 

MAX 
MIN 

90 
63 

90 
69 

91 
67 

93 
67 

92 

70 

90 
67 

92 
61 

92 
64 

99 
64 

97 

70 

94 
72 

97 
69 

92 
65 

92 
56 

97 
64 

94 

70 

93 
73 

92 
73 

91 

70 

67 
66 

90 
71 

85 

72 

68 
6* 

93 
71 

«3 
74 

•« 

70 

90 
55 

91.6 
67, t 

TUSCiLODSi  OLIVE"  0AM 

MAX 
MIN 

66 
62 

89 
65 

83 
67 

65 
68 

90 
68 

91 
67 

69 
63 

90 
63 

90 
64 

94 
66 

99 
69 

95 
71 

94 
65 

69 
57 

93 
59 

97 
64 

95 

70 

93 
69 

93 

72 

92 
69 

90 

67 

95 

70 

88 

68 

90 
70 

99 
71 

9* 

79 

5*7 

81 

55 

11 

11 

91.1 
69,7 

Vt«NON 

•          •  • 

MAX 
MIN 

91 

60 

90 
62 

91 
61 

92 

60 

93 
63 

89 
58 

91 
55 

91 
60 

99 
99 

95 
67 

95 
67 

94 

66 

91 
59 

93 
53 

96 
58 

97 
64 

94 
68 

94 
69 

93 
66 

92 
66 

90 
68 

91 
67 

92 

67 

96 
67 

95 
79 

86 
71 

91 
48 

» 

n 

92,4 
62,6 

EtSTERN  ViLlEY  0<i 

ANNISTON  fii  t? 

MAX 
MIN 

90 
59 

68 
64 

88 
65 

89 
62 

65 

62 

86 
56 

84 

60 

91 
69 

90 
69 

94 
64 

94 

63 

94 
64 

88 
59 

91 
51 

96 
58 

96 
65 

86 

69 

91 
67 

89 
66 

90 
66 

91 
69 

86 

69 

90 
69 

94 
68 

91 

70 

8* 

70 

80 
98 

86 
52 

91 
»9 

94 
61 

8«.« 

61,1 

CtLERA  2  SW 

MAX 
MIN 

9J 
58 

92 
65 

94 

61 

96 
62 

93 
65 

91 
63 

92 
98 

94 
62 

99 

60 

98 

64 

99 
69 

100 
70 

94 
59 

95 
51 

99 
58 

97 
75 

95 

70 

94 

65 

94 

70 

91 
62 

92 
64 

92 
70 

91 

70 

94 
67 

94 

71 

99 
74 

88 

57 

90 
47 

96 

57 

99 

61 

♦♦.8 
61,6 

CINTKE  S  SH 

MAX 
MIN 

»i 
ST 

90 
63 

86 
63 

89 
60 

90 
62 

65 
96 

66 
98 

61 
66 

89 
69 

91 
62 

95 
63 

97 
67 

94 
59 

86 
48 

90 
52 

96 
59 

96 
68 

83 

66 

90 
68 

91 
64 

92 
60 

93 
68 

66 

66 

89 

67 

94 
66 

91 

70 

86 
99 

61 
4« 

89 
59 

99 
»0 

89,7 
41.7 

CMItDERSBURO  UTR  PLANT 

MAX 
MIN 

OAOSOEN  CAS  PLANT 

MAX 
MIN 

89 
58 

88 
65 

87 
64 

88 
60 

67 
66 

64 

97 

84 
58 

90 
69 

90 
64 

93 
65 

94 

66 

94 
68 

90 
60 

90 
48 

95 
54 

96 
62 

94 

69 

90 
66 

90 
69 

89 

66 

90 
62 

85 
66 

97 
68 

92 
67 

90 
66 

65 

71 

T9 
98 

87 

50 

95 
59 

99 

60 

89,8 
62,1 

PELL  CITV  1  NNE 

MAX 
MIN 

84 
52 

OO 
57 

87 
63 

88 
61 

67 
60 

69 
94 

85 
94 

67 

60 

90 
60 

90 
64 

99 
64 

94 
66 

92 
60 

87 
49 

91 
49 

94 
59 

94 
64 

89 

67 

69 
66 

90 
61 

90 
61 

87 

69 

66 

67 

93 
67 

91 

70 

88 

J7 

80 
50 

88 

SO 

99 
57 

89,0 
99,8 

SViACAUCA  4  NE 

MAX 

Mm 

90 
56 

88 
60 

64 
58 

64 
56 

87 
58 

86 
94 

88 

56 

90 
57 

92 
62 

94 
61 

99 
62 

93 
64 

89 
97 

68 
46 

95 
56 

94 

64 

86 
68 

91 
65 

90 
65 

90 
63 

91 

60 

67 

61 

87 
66 

92 
66 

92 

67 

91 
70 

87 
6t 

88 
47 

92 
54 

96 
96 

90,0 
60,0 

TAILAOECI 

•          *  « 

MAX 

MIN 

88 

60 

67 
64 

68 
64 

88 
62 

66 

63 

64 
96 

87 

60 

90 
62 

91 
6* 

93 
65 

94 

66 

94 

67 

89 
99 

89 
50 

94 
59 

94 

66 

69 

66 

90 
66 

90 
67 

89 
64 

90 
62 

87 
69 

65 

67 

92 
66 

96 

71 

90 
79 

84 

61 

86 
S2 

91 
58 

95 
61 

89,8 

61,1 

PIEDMONT  PLAIEAU  05 

AiexANOEP  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

8) 
55 

88 
61 

88 
62 

87 
64 

89 
62 

89 
59 

89 
59 

62 
61 

69 
63 

69 
64 

92 
69 

94 
67 

93 
60 

68 
96 

90 
59 

94 
61 

93 
66 

67 
64 

89 
65 

68 
64 

90 
69 

88 
62 

86 
66 

69 

62 

90 
66 

*\ 

89 
60 

79 
54 

85 

56 

90 
60 

88,1 
61,9 

AUBURN  3  SM 

MAX 

Mm 

88 
62 

93 
63 

92 
63 

94 

65 

93 
65 

90 
96 

69 

62 

88 
58 

93 
61 

96 
61 

95 
62 

98 
64 

100 
67 

98 
60 

95 
52 

97 
60 

99 
64 

98 
68 

96 
70 

94 
68 

90 
68 

94 
66 

94 

68 

88 
66 

90 
67 

11 

6^ 

84 
S3 

90 
56 

95 
62 

91.1 
61.1 

CAMP  HILL  2  Nw 

MAX 
MIN 

8« 
53 

86 
68 

90 
67 

91 
65 

91 
62 

91 
53 

65 

61 

86 
59 

91 
60 

91 
61 

94 

62 

95 
68 

95 
58 

90 
48 

91 
56 

95 
59 

93 
62 

90 
67 

92 
66 

89 
66 

90 
70 

69 
67 

87 
67 

66 
65 

93 
69 

?! 

l\ 

83 
49 

92 
55 

94 

60 

90.1 
62,0 

HEPLIN 

MAX 
MIN 

8<> 
52 

86 
53 

86 
53 

89 
57 

69 
57 

66 
49 

92 
52 

91 
53 

92 
56 

91 
59 

98 
59 

96 
65 

95 
55 

99 
44 

93 
50 

96 
52 

95 
58 

93 
64 

97 
64 

90 
69 

90 
98 

93 

61 

91 

61 

87 
65 

92 

67 

66 

l\ 

79 
46 

91 
51 

95 
52 

91.1 
96,1 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

90 
61 

90 
62 

90 
64 

90 
65 

96 
63 

86 
56 

80 
64 

92 
61 

93 
64 

99 
67 

96 
67 

96 
67 

91 
63 

93 
55 

99 
58 

98 
63 

66 
67 

82 
66 

69 
65 

90 
66 

92 
69 

89 
66 

89 

66 

94 

66 

99 

72 

11 

68 

55 

96 
97 

96 
62 

91,6 
61,7 

MAPTIN  DAN 

MAX 
MIN 

90 
60 

89 
62 

90 
59 

88 
67 

86 
69 

84 
57 

100 
71 

91 
99 

90 
63 

92 

66 

94 

66 

96 

70 

101 
62 

90 
55 

96 
59 

110 
65 

90 
68 

94 
68 

68 

67 

90 
72 

99 

70 

87 

67 

89 

69 

94 

67 

94 
66 

68 

66 

52 

59 

60 

98.0 
64.9 

OPEL IKA 

MAX 

MIN 

68 
50 

92 
56 

90 
60 

90 
65 

90 
66 

68 
53 

65 
54 

89 
63 

92 
63 

91 
62 

95 
62 

96 
65 

96 
60 

90 
51 

95 
51 

99 

95 
68 

92 
68 

92 
68 

86 
69 

90 
69 

90 
67 

86 
66 

89 
64 

92 
67 

86 

50 

89 

90 

94 

60 

91.0 
61.4 

BOCKFOBD  2  NNW 

MAX 
MIN 

85 
59 

90 
62 

89 
61 

90 
63 

91 
61 

67 
53 

66 
60 

91 
58 

89 
61 

92 
66 

93 
64 

94 
64 

93 
59 

68 
52 

90 
55 

94 
69 

93 
66 

91 
64 

91 
63 

91 
61 

91 
62 

92 
69 

86 
66 

89 

65 

92 
66 

ii 

91 

61 
49 

90 
55 

91 
98 

90.0 
61.1 

ROCK  MILLS 

•          •  • 

MAX 
MIN 

87 
50 

92 
57 

91 
60 

92 
60 

91 
60 

86 
52 

67 
52 

79 
69 

92 
62 

92 
62 

97 
62 

97 
62 

98 
57 

93 
47 

96 
47 

97 
55 

66 
62 

92 
65 

93 
64 

89 

69 

92 
6« 

91 
63 

90 
68 

68 
67 

93 
66 

Vz 

66 

84 

50 

90 
SO 

97 
94 

90.6 
99.9 

P«AIBIE  06 

DAVTON 

MAX 
MIN 

61 

6(> 

92 
65 

92 

70 

92 
65 

92 
65 

92 
62 

88 
61 

92 
63 

95 
66 

96 
71 

97 
71 

97 
67 

97 
65 

94 
61 

96 
64 

99 
72 

95 

70 

95 

70 

94 

70 

93 
68 

90 
70 

92 

70 

67 

70 

90 
70 

94 

72 

94 
74 

94 

60 

85 
55 

90 
63 

98 

70 

92,8 
66,8 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

86 
63 

92 
64 

92 
66 

92 
66 

90 
67 

90 
66 

88 

60 

90 

6(1 

95 

62 

95 
66 

96 
71 

98 

70 

95 
64 

92 
60 

92 
61 

97 
64 

93 

71 

92 
69 

93 
69 

95 
68 

69 
68 

90 
69 

68 
69 

91 
69 

94 

71 

95 

72 

94 

64 

84 
54 

92 
55 

97 
61 

«2.1 
69.4 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

e« 

63 

90 
65 

88 

66 

90 
67 

90 
68 

90 
62 

67 

60 

68 
63 

90 
65 

93 

70 

95 
72 

94 

69 

92 
66 

69 

60 

90 
63 

95 

67 

93 
72 

91 
69 

91 
71 

88 
66 

87 
69 

68 

71 

66 
69 

68 

71 

93 

72 

91 
76 

86 

59 

80 
55 

90 
58 

9, 

66 

89.8 
66.1 

GREENseoPO 

MAX 
MIN 

93 
66 

94 
67 

94 
68 

93 
69 

93 
69 

94 
64 

93 
61 

99 
63 

96 
67 

97 
71 

97 
72 

96 
69 

93 
66 

94 
62 

98 
68 

96 
69 

97 
71 

96 
69 

97 
70 

93 
72 

86 
66 

69 

66 

90 
70 

95 

71 

94 
7» 

94 

79 

92 
59 

92 
56 

95 
65 

98 

71 

94  . 3 
67,6 

HAVNEVILLE 

MAX 
MIN 

86 
62 

90 
59 

91 
64 

92 
65 

92 
67 

87 
58 

86 
59 

89 
62 

92 
65 

95 

66 

96 
68 

98 

70 

96 
65 

94 
57 

94 

63 

95 

66 

95 

71 

93 

70 

92 
67 

92 
66 

99 

69 

92 

62 

89 
68 

92 
69 

91 

70 

98 

69 

99 
67 

86 
91 

91 
53 

95 
63 

92,1 
44.6 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

93 
62 

92 
65 

91 
65 

91 
66 

90 
69 

87 
61 

92 
61 

92 
61 

99 
64 

96 
68 

98 
69 

97 
68 

93 
63 

95 
98 

97 
62 

97 
74 

94 

70 

96 
78 

93 
69 

90 
61 

92 
70 

68 

70 

91 
69 

99 
71 

96 

70 

97 
74 

87 

60 

91 
94 

97 
67 

98 
68 

91.6 
66.2 

MINTER  3  NW 

MAX 

Mm 

87 
61 

93 
63 

90 
64 

92 
65 

94 
69 

91 
62 

69 

60 

90 
61 

91 
69 

93 
66 

94 

70 

95 
68 

95 
62 

93 
61 

95 
64 

97 
69 

95 

70 

95 
67 

95 
66 

99 
69 

94 

66 

93 
69 

91 
66 

91 
69 

95 
71 

83 

53 

92 
54 

98 
64 

♦2.9 
69.0 

MONTCQHERY   HB  AP 

MAX 

Mm 

92 
64 

92 
66 

92 
67 

92 
69 

90 
67 

68 
62 

90 
66 

94 
65 

96 
69 

9S 
70 

94 

70 

97 
73 

93 
66 

93 

60 

95 
64 

94 

70 

93 

72 

92 
71 

91 
69 

93 
70 

93 
72 

88 

72 

90 
70 

99 

71 

97 
79 

90 
56 

94 

60 

96 
67 

92.8 
67.6 

SELMA 

MAX 

1  Mm 

94 
64 

94 
67 

94 

69 

95 
69 

94 
71 

94 
65 

94 
66 

94 
68 

9  ? 
70 

98 
71 

99 
74 

98 
74 

94 
68 

96 
62 

98 
59 

97 
76 

96 

75 

96 
73 

99 

72 

93 
69 

94 

72 

93 

72 

91 

TO 

96 
72 

95 
74 

90 
98 

97 
64 

98 

69 

99.0 
69.1 

See  Hefeieocfl  Notes  Following  Slatioo  Index 
-  64  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Stdlion 

Day  oi  Month 

• 

<« 
• 

g 

10  1 

17 
17  1 

19 

19  1 

20  1 

21 

22  j 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

> 
< 

rUJKECEE  3  S 

MAX 

Mm 

91 
58 

90 
66 

93 
65 

93 

67 

93 
68 

92 
68 

90 
64 

91 

70 

93 
68 

99 

69 

98 
69 

97 
69 

99 
64 

95 
58 

95 

63 

99 
67 

98 

69 

91 
69 

92 
67 

93 
68 

94 
6B 

89 

71 

99 
68 

94 

69 

91 

71 

9t 

71 

92 
67 

•* 

91 

91 

97 

91 

66 

91.1 

66,1 

UNION  SPRINGS 

•          •  • 

MAX 
MIN 

B7 
66 

93 
66 

90 
66 

91 
68 

92 
71 

88 

60 

87 

61 

92 
61 

9t 
69 

94 

69 

95 
70 

96 

71 

99 
67 

92 
61 

94 

65 

97 
67 

99 

73 

93 
69 

99 
68 

91 

68 

91 
68 

96 

70 

92 
72 

89 

70 

96 

72 

99 

74 

98 
69 

89 
96 

90 
60 

97 
67 

92. T 
67.1 

CO*ST«t.  PLAIN  07 

iNOiLUSU  1  NW 

MAX 

Mm 

»l 

62 

92 
61 

90 
64 

92 
64 

92 

67 

91 
99 

« 

"5 

l\ 

ll 

97 
64 

95 

56 

98 

59 

97 
69 

Ti 

96 
69 

I? 

96 

67 

94 

68 

92 
68 

96 

67 

98 

70 

9I 

ll 

»! 

93,9 
63.9 

ATMOPE   1  Sti 

MAX 

Mm 

91 
63 

91 
63 

91 
66 

92 
68 

92 
68 

92 
61 

66 

68 

It 

68 

93 
69 

94 
63 

99 
67 

99 
69 

ll 

94 

69 

69 

93 
69 

6^ 

89 

69 

90 
70 

91 

70 

n 

70 

ll 

68 

92.4 
67.0 

BEATRICE   1  E 

MAX 

Mm 

B9 
61 

90 
63 

90 
60 

92 
60 

90 
63 

68 

60 

11 

6? 

It 

It 

It 

97 
63 

96 
65 

99 

70 

97 
69 

ll 

99 
68 

It 

99 
66 

ll 

93 

70 

ll 

99 

72 

99 
69 

T 

To 

It 

ll 

92.9 

69,0 

eXANTlET 

MAX 

MM 

91 

60 

94 
99 

92 

63 

93 
63 

93 
64 

92 
93 

11 

It 

11 

11 

To 

96 
63 

93 
55 

99 

61 

97 
64 

ll 

97 
66 

ll 

94 
66 

" 

91 
66 

It 

94 

66 

96 

67 

Ti 

ll 

" 

Ti 

ll 

94.2 
61.1 

BPEhTON  3  SSE 

MAX 

Mm 

91$ 
60 

94 
59 

94 

63 

94 
62 

92 
63 

91 
59 

99 

l\ 

65 

69 

11 

ll 

97 
64 

99 
56 

99 
69 

97 
66 

100 

66 

96 
68 

I' 

94 

69 

ll 

BS 

70 

It 

99 
68 

96 
68 

T, 

To 

ll 

It 

It 

99.1 
64.0 

CAHDEN  9  NM 

MAX 
MIN 

93 
60 

92 
63 

93 
63 

94 
64 

93 
64 

90 
97 

11 

lo 

" 

11 

ll 

96 
62 

96 
98 

99 
66 

97 
71 

ll 

95 
66 

" 

91 
65 

ll 

92 
97 

It 

99 

70 

96 

70 

Ts 

Ti 

ll 

ll 

67 

94.9 
64.2 

CHATOH  3  N 

MAX 

Mm 

93 
63 

93 
61 

94 

65 

93 
67 

92 
68 

89 
62 

9? 

62 

« 

11 

" 

ll 

99 
66 

96 
63 

96 
69 

99 
68 

ll 

99 
67 

67 

89 
67 

To 

88 

69 

69 

93 

70 

98 

71 

Ti 

ll 

ll 

64 

70 

93.9 
66.  1 

ClAVTON 

MAX 
MIN 

Bt 
67 

86 
67 

89 

67 

89 
69 

89 

70 

89 

60 

l\ 

67 

69 

11 

Ti 

94 

69 

91 
69 

91 
66 

92 

67 

n 

92 
69 

To 

90 
70 

T 

90 

70 

ll 

89 

71 

91 
72 

" 

To 

60 

69 

89.1 

68.1 

DOTHAN  FAA  AIPPOPT 

MAX 

Mm 

90 
69 

BB 

69 

90 
68 

90 
69 

89 
68 

82 
62 

11 

69 

V2 

" 

91 

70 

93 
68 

94 
69 

91 
71 

n 

90 
71 

n 

91 
72 

Ti 

89 

72 

To 

89 
71 

90 
71 

7! 

ll 

ll 

ll 

" 

90.7 
69.8 

ENTEPPPISE  3  NW 

MAX 

Mm 

91 
66 

91 
67 

90 

70 

88 

61 

11 

11 

11 

ll 

n 

96 
66 

92 
63 

96 
67 

96 
69 

96 
68 

To 

91 
69 

To 

92 

68 

ll 

92 

70 

91 

71 

;\ 

T 

" 

ll 

67 

92.0 
67.8 

EUFAULA  UUOIIPE  PEF 

MAX 

Mm 

86 

60 

91 
63 

91 
64 

93 
64 

92 

67 

68 

55 

11 

" 

v> 

It 

It 

ll 

98 
62 

94 
53 

99 
53 

99 

69 

ll 

94 

68 

I' 

95 
62 

I' 

99 

68 

:? 

90 
68 

92 
69 

T. 

T2 

ll 

It 

It 

92.8 
63.1 

EVCRCREEN 

MAX 

Mm 

9; 

64 

94 
65 

92 
68 

94 

71 

94 

72 

93 
64 

11 

66 

69 

To 

Vi 

n 

99 
69 

96 
67 

99 
68 

100 
71 

Tz 

97 
70 

It 

93 
68 

To 

90 
71 

93 

71 

94 

71 

ll 

It 

It 

67 

94.1 
68.7 

PRISCO  CITY 

MAX 

Mm 

91 
63 

94 
63 

93 
65 

93 
68 

99 
6B 

93 

62 

n 

11 

V, 

Vo 

ll 

99 
67 

96 
65 

98 
66 

100 
69 

ll 

97 

66 

ll 

93 

67 

ll 

92 

70 

ll 

92 

70 

93 
72 

ll 

ll 

To 

It 

91.8 
66.6 

CENEVA 

MAX 

Mm 

89 
69 

92 
66 

93 
67 

92 
67 

93 
68 

90 
5S 

" 

11 

11 

69 

To 

98 
67 

96 
60 

97 
62 

97 
68 

69 

97 
69 

69 

93 
69 

ll 

94 
69 

68 

92 

70 

99 
69 

97 

70 

It 

" 

Tt 

91.4 
66.7 

SIISERTOWN 

MAX 

Mm 

92 
61 

91 
61 

96 
63 

92 
65 

92 
64 

91 
59 

11 

64 

I* 

69 

ll 

92 
69 

99 
98 

96 
64 

93 
68 

ll 

94 
66 

6^ 

94 

68 

ll 

94 
95 

93 
69 

95 

70 

7*7 

90 
60 

5! 

99 

67 

93.1 
61,9 

CREENVIILE 

MAX 

Mm 

88 

62 

92 
63 

90 
65 

91 
66 

90 
6S 

88 

60 

11 

11 

66 

6? 

It 

68 

94 
67 

92 
62 

92 
62 

94 

69 

69 

92 
68 

68 

91 
66 

67 

90 
68 

ll 

90 
67 

91 

70 

'! 

65 

It 

ll 

l\ 

90.8 
69,4 

HEADLAND 

MAX 

Mm 

90 
69 

92 
67 

92 
68 

93 
68 

92 
70 

90 
59 

It 

" 

?! 

n 

ll 

?2 

97 
68 

94 
61 

97 
65 

96 
69 

To 

95 

70 

T 

92 
70 

To 

92 
70 

ll 

92 
69 

94 

73 

It 

62 

It 

92.9 
68.0 

HtSHLANO  HOME 

MAX 

Mm 

87 
62 

91 
69 

90 
65 

93 
6B 

94 

68 

90 
58 

11 

l\ 

6? 

It 

69 

93 
66 

92 
61 

94 
63 

96 
69 

Vo 

94 

68 

ll 

93 
67 

ll 

92 
69 

69 

89 
69 

92 
72 

ll 

It 

91.6 
66,4 

OtARK  6  NNH 

MAX 

Mm 

91 
63 

90 
63 

92 
69 

92 
65 

89 

67 

86 
98 

11 

11 

11 

ll 

'7' 

95 
67 

97 
61 

97 
66 

96 
68 

ll 

94 

66 

It 

94 

67 

It 

89 
66 

ll 

91 

70 

95 
69 

To 

n 

59 

ll 

It 

91.2 

69.7 

PMENIX  CITY  2  NNK 

MAX 

Mm 

84 

63 

90 
67 

83 

68 

90 
68 

91 
69 

94 
62 

11 

11 

11 

11 

Vo 

96 
68 

91 
61 

93 
65 

96 
68 

n 

90 
68 

To 

90 
71 

T 

94 

70 

ll 

88 
68 

92 
69 

T 

To 

It 

ll 

T 

91.0 
67.9 

PITTSVIEW 

MAX 

Mm 

87 
39 

92 

60 

91 
64 

93 
64 

92 
69 

88 

93 

99 

99 

61 

64 

63 

65 

98 
61 

92 

52 

97 
94 

99 
98 

94 

69 

67 

93 
68 

67 

96 
67 

ll 

93 
67 

99 
69 

n 

72 

St 

33 

I 

91.2 
62,1 

thoma;,ville 

MAX 

Mm 

86 
69 

91 
66 

91 
67 

91 
67 

91 
69 

90 
64 

99 
68 

92 
65 

94 

67 

97 
71 

93 
69 

89 
68 

89 

70 

89 

70 

91 
73 

91,7 
67,6 

TROY 

MAX 

Mm 

91 
66 

89 
65 

91 
67 

90 
69 

B7 
69 

B9 
63 

i: 

93 

:i 

99 

96 

93 
67 

95 

67 

96 
68 

96 

70 

94 

94 

67 

90 

91 
68 

To 

88 

70 

ll 

92 

71 

94 

76 

9. 

ll 

ll 

99 

96 

91,8 
67, t 

MHATLEY 

•          •  • 

MAX 

Mm 

9A 

59 

95 
60 

95 
61 

96 
60 

99 
64 

92 
62 

11 

11 

62 

ll 

99 
62 

98 
65 

99 
62 

97 
67 

ll 

95 
65 

65 

94 

67 

ll 

94 
67 

ll 

93 
66 

94 
69 

T 

90 
52 

u 

ll 

94,9 
63.2 

ouiF  oe 

BAY  HINETTE 

MAX 

Mm 

93 
66 

91 
67 

91 

70 

92 
71 

93 

70 

94 
69 

i\ 

90 

90 
71 

95 
73 

95 
74 

99 

70 

94 

70 

97 
69 

96 
71 

93 
72 

99 

71 

93 
70 

93 
69 

69 

n 

?! 

92 

70 

n 

93 
71 

Ti 

It 

92 
64 

99 

68 

Ti 

92.6 
69.8 

COOEN 

MAX 

Mm 

90 
64 

B9 
63 

94 

65 

99 

67 

92 
66 

91 
69 

11 

90 
72 

92 
79 

91 

70 

94 
68 

94 
67 

93 
69 

91 

70 

90 
70 

90 
70 

91 
70 

92 
68 

ll 

Ti 

92 
80 

90 
60 

92 
69 

T 

91.2 
69.2 

PAlRHOPt  2  NE 

MAX 

Mm 

90 
66 

88 
65 

91 
67 

93 
72 

92 
71 

86 
64 

n 

'I 

•  9 

72 

90 
74 

90 
74 

94 
71 

92 
70 

93 
67 

92 
71 

90 
71 

92 

71 

91 

70 

91 
68 

ll 

?! 

T, 

91 
79 

Ti 

88 

62 

92 
66 

n 

90.4 
69.9 

PORT  HORCAN 

MAX 

Mm 

B6 
69 

87 

78 

90 
78 

90 
77 

89 

77 

88 

65 

90 
79 

92 
BO 

91 
80 

92 
76 

92 
79 

89 

78 

90 
75 

90 
76 

90 
78 

90 
76 

91 
76 

92 
81 

89 
75 

91 
74 

90.1 
76.1 

MOBILE  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

9* 

70 

94 
68 

98 

71 

96 
79 

99 
73 

91 

70 

93 
73 

96 
76 

95 

76 

98 

72 

96 

73 

97 
71 

99 

73 

99 
79 

94 
74 

96 
74 

95 

73 

94 

79 

91 
67 

99 

72 

94.0 
72.4 

ROBERTSOAlE   I  6 

MAX 

Mm 

95 
62 

93 
63 

91 
65 

99 
69 

97 
69 

96 
62 

92 
69 

91 
69 

95 
71 

96 
68 

98 
69 

98 
65 

98 
67 

99 
68 

99 
67 

95 
66 

96 
66 

93 

70 

91 

70 

94 
59 

94 

99 

94,4 

66,9 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE 


Day 

Oi  Month 

Statton 

i2  °i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

2S 

29 

30 

31 

*      •  • 

flEOMONT  PLATEIU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

■  24 

.30 

.32 

.31 

.34 

.25 

.04 

.24 

.26 

.91 

.32 

•  23 

.29 

•  23 

•  20 

.19 

.11 

.27 

•  09 

.21 

.23 

.22 

•  29 

•  29 

.20 

7*108 

WIND 

* 

54 

43 

93 

X5 

16 

X5 

X  J 

32 

46 

14 

8 

11 

21 

• 

8 

14 

26 

12 

T 

13 

11 

29 

20 

X2 

10 

» 

611 

•        •  « 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.17 

.30 

.23 

.29 

.30 

.39 

.31 

.30 

.31 

.23 

.26 

.29 

.31 

.29 

.34 

.26 

•  26 

.29 

.17 

.18 

.16 

.14 

.11 

.18 

.39 

.29 

•  12 

.31 

.26 

.17 

7^91 

HIND 

17 

28 

23 

20 

40 

60 

37 

14 

36 

u 

30 

51 

49 

23 

26 

23 

24 

30 

11 

62 

21 

13 

38 

7 

99 

72 

116 

62 

20 

47 

1066 

MAX 

96 

103 

I0<^ 

103 

99 

97 

96 

99 

99 

103 

101 

97 

102 

99 

101 

102 

103 

101 

99 

97 

96 

93 

93 

101 

101 

101 

99 

99 

98 

101 

99,3 

HIN 

67 

70 

72 

73 

73 

69 

68 

68 

7X 

72 

7^ 

72 

72 

70 

69 

72 

75 

79 

74 

72 

72 

79 

74 

79 

76 

75 

69 

64 

61 

7X 

71»9 

•       •  • 

GULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.2> 

.27 

.21 

.27 

.27 

.35 

.25 

.19 

.2* 

.19 

.26 

•  21 

.37 

.29 

.21 

.16 

•  23 

.26 

.29 

.27 

.16 

.08 

.16 

.16 

.26 

.20 

•  31 

.29 

.29 

.29 

7,11 

WIND 

20 

21 

2« 

3« 

23 

32 

29 

47 

24 

28 

37 

39 

91 

21 

18 

19 

20 

22 

28 

31 

12 

10 

10 

10 

21 

57 

46 

24 

24 

IT 

T»9 

MAX 

92 

98 

9) 

97 

98 

99 

98 

92 

99 

100 

99 

100 

99 

100 

99 

99 

101 

lol 

100 

99 

90 

90 

98 

100 

101 

101 

97 

97 

102 

91 

9T.4 

HIN 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

65 

72 

72 

79 

76 

72 

70 

70 

71 

72 

71 

72 

71 

70 

73 

73 

74 

79 

79 

76 

71 

69 

69 

71 

71,1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  ..abama 

JUNE  1968 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

S  i 

ii 

Average 

Minimum 

« 

i 
> 
< 

Departure 

From  Normal 

J 

o 

X 

o 
o 

S 

0 

a 

X 

a 

& 
a 

No.  of  Doyi 

Totol 

Departure 
From  Normal 

a 

s 

6 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Q.  "c 

S  i 

W  0 

0  c 

S  0 

e 

0 

a 

.10  or  More 

e 

0 

S 

o 

1.00  or  More 

S  < 

s  > 

j 
£ 

OCTOBER  1967 

GREENSBOHO 

79,9 

*9,9 

64,9 

-  2,8 

89 

7, 

38 

28, 

71 

0 

0 

0 

0 

*,  38 

1,92 

3.02 

30 

,0 

0 

5 

2 

1 

.       .  » 

NOVEMBER  1967 

ALEXANDER  CITY   6  NE 

M 

4,46 

,0 

0 

GREENSBORO 

68,7 

*l.l 

54,9 

-  1.2 

80 

13 

30 

8, 

29* 

0 

0 

9 

0 

4.13 

.87 

1.48 

22 

.0 

0 

4 

2 

«       «  • 

DECEMBER  1967 

DAYTON 

62,1 

*2,7 

S2,4 

60 

20 

23 

30* 

'•02 

0 

0 

9 

0 

11,60 

2.13 

19 

,0 

0 

12 

9 

5 

GREENSBORO 

63,5 

40,3 

SI, 9 

2.1 

76 

22* 

2* 

30* 

420 

0 

0 

11 

0 

2.21 

19 

.0 

0 

•       *  • 

MARCH  1966 

FAYETTE 

67, 5M 

36. 7M 

52. IM 

83 

20 

20 

<i 

398 

0 

0 

15 

0 

6.56 

PITTSVIEW 

68, 9M 

37, 8M 

53. iM 

86 

21 

20 

5 

368 

0 

0 

12 

0 

,0 

0 

TUSKEGEE  3  S 

70,1 

39,9 

55.0 

-  2,0 

85 

20 

20 

5 

311 

0 

0 

7 

0 

5.10 

-  .74 

2.02 

11 

T 

0 

4 

4 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


0CT06ES  1967 
GREENSBORC 


N0VFM5ER  1967 

ALEXANDER  CITY   6  NE 

GREENSBORO 

LAY  DAM 


DECEMBER  1967 

L^AyTON 
GREEN5B0R0 
LAV  DA- 


JANUARY  1966 
LAY  DAM 


MARCH  1966 

FAYETTE 
LAY  DAM 
PITTSVIE- 
TUS<tE6EE  3  S 


Day  of  Month 


4      5      6      7      8      9      10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22    23     24     25    26     27    28     29     30  31 


2.20 
1.01  .76 
1.80  .37 


11.60 
5,99 


.55  .10 


.38  .07 


.65     .70  .02 


.71  •  2,50 
.10  .39 


.66  2.02  1.52 


.OU  ,06 


1.26      .01    2.00     .93      ,<e      >1S     .30  .10 


1,23  1.46 
1.6'> 
.64  .«>5 


.05     .Ifc  .23 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^^^^i  jjta 


SlaHon 

Da;  Of  Month 

cage 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

«         «  • 

0CTO6ER  1967 

(iREE^SBORO 

«          •  • 

MAX 

MIN 

81 

66 
49 

6* 

55 

87 
55 

67 
55 

69 
55 

89 
55 

65 
54 

65 
54 

79 
44 

75 
41 

77 
46 

64 
48 

68 
55 

84 
66 

63 
56 

76 
51 

69 
49 

Tb 
36 

76 
41 

63 
46 

80 
50 

81 
56 

79 
59 

72 
60 

72 
39 

74 
48 

74 
36 

75 
46 

76 
50 

70 
46 

79.9 
49.9 

NOVEMBER  1967 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

GREENSBORO 

«          •  ft 

MAX 
MIN 

62 
*3 

61 
41 

69 
31 

56 
30 

55 
32 

63 
32 

65 
30 

65 
30 

69 
31 

72 
37 

76 
42 

79 
51 

80 
45 

76 
50 

65 
38 

64 
32 

70 
36 

72 
43 

66 
31 

62 
35 

61 
46 

76 
54 

76 
46 

72 
52 

66 
46 

66 
49 

72 
49 

50 

73 
48 

75 
60 

66.7 
41.1 

DECEMBER  1967 

DAYTON 

MAX 
MIN 

70 
36 

69 
46 

65 
41 

46 

27 

59 
33 

65 
40 

76 
53 

65 
56 

70 
60 

73 
60 

72 
57 

63 
40 

65 
42 

70 
55 

72 
60 

60 
39 

58 
43 

75 
57 

76 
63 

60 
66 

71 
61 

77 
41 

52 
25 

46 
23 

52 
33 

65 
32 

50 
26 

45 

27 

37 
25 

37 
23 

49 
32 

62.1 
42.7 

GREENSBORO 

*          *  * 

MAX 
MIN 

69 

67 
42 

62 
27 

63 
29 

64 
32 

62 
33 

63 
40 

60 
41 

62 
40 

61 
41 

70 
44 

63 
43 

74 
46 

68 
53 

70 
52 

72 
52 

70 
50 

74 

62 

77 
65 

78 
64 

76 
60 

76 
36 

70 
25 

55 
24 

57 
34 

56 
32 

46 
30 

43 
29 

40 
25 

46 
24 

49 
27 

63.5 
40.3 

MARCH  1966 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

*6 
22 

63 
29 

54 
30 

57 

20 

62 
21 

65 
40 

66 

30 

73 
31 

78 
46 

76 
49 

67 
49 

63 
54 

58 
30 

56 

25 

35 

69 

52 

70 
32 

75 
39 

62 
40 

83 
47 

76 
54 

64 

29 

41 

25 

55 
22 

67 

25 

76 
30 

77 
36 

78 
47 

79 

52 

80 
69 

67.5 
36.7 

PITTSVIEH 

MAX 
MIN 

50 
25 

49 
27 

66 
45 

56 
21 

60 
20 

64 
44 

66 
26 

67 
29 

72 
42 

75 
58 

78 
48 

70 
65 

72 
37 

53 
23 

56 
26 

71 
41 

72 
31 

77 
35 

82 
40 

86 
44 

80 
54 

74 
33 

45 
26 

57 
27 

70 
30 

76 
36 

76 
44 

79 
50 

80 
51 

82 
65 

66.9 
37.8 

TUSKE6EE  3  S 

MAX 
MIN 

*6 
26 

63 
34 

60 
35 

59 
21 

60 

20 

65 
39 

65 
26 

72 
38 

74 
46 

76 
60 

74 

52 

69 
63 

63 
39 

69 
39 

69 
52 

71 
40 

77 
39 

71 

40 

77 
39 

66 
46 

60 
49 

72 
35 

59 

30 

56 
25 

69 
26 

75 
33 

76 
41 

78 
46 

82 
53 

80 
61 

78 
49 

70.1 
39.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SlaUon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  ft 

MARCH  1966 
FAYETTE 

TUSKEGEE  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

Q 

DIVISION 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

EXEVATION 

OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ei 

1 

Pi 
i 

< 

IsPDCTAL 

* 

85  15 

465 

TA 

JOHN  S  RICHOURG 

AOCI SON 

og6J 

03 

■INSTON 

2 

3*  13 

87  11 

795 

PROF*  PALMER  GOOSEY 

01*0 

HILCOX 

T* 

SIDNEY  J.  maROY.  sr. 

Ai.BERTvlLL£  2  SE 

ai4« 

02 

MARSHALL 

12 

3*  1* 

86  10 

1140 

5P 

5P 

H 

ALA.  COMMUNITY  NETWORk 

ALEXANOEA   C 1 T V   6  HL 

05 

TALLAPOOSA 

11 

85  52 

9P 

9P 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

AL  ICCVlLLt 

03 

13 

33  07 

88  07 

140 

7A 

7A 

HRs<  Cherry  j.  hernoon 

ANDALU6IA    1  NM 

02S2 

COVINGTON 

6 

31  19 

B6  30 

260 

8A 

JAMES  p.  GILLIS 

0212 

0* 

CALhOON 

7 

33  35 

85  M 

599 

FED.  AVIATION  A&ENCT 

ARLEr  1  S 

03}B 

03 

2 

3*  0* 

87  13 

500 

7A 

MRS*  W3f)A  R.  DAVIS 

ASHLANO 

03*9 

03 

CLAY 

11 

33  15 

85  50 

1080 

TA 

GEORGE  M.  BURNS 

0* 

7 

33  51 

86  20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINDALL 

A  THE  Is'' 2  *  " 

039) 

01 

LIMESTONE 

12 

3*  *a 

86  59 

720 

9A 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

ATHORE  1  »M 

OAOT 

ESCAMBIA 

4P 

«P 

HUGH  H.  WIGGINS 

AkIBJRN  }  Sa 

0422 

05 

LEE 

11 

32  3* 

85  Jl 

730 

0A 

BA 

H 

MRS.  MARTHA  1.  MOORE 

AUTAUOAVlLLE   }  N 

1 

32  28 

86  *1 

200 

J.  6.  NtlGHBORS 

aANKHEAO  LOC^  AMO  DAN 

03 

Tu:>CALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7A 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAY  HINCTTC 

0SB3 

01 

8AL0MIN 

9 

30  53 

87  *T 

268 

TP 

TP 

GROVE R  H.  WOODWARD 

AEATRICC  1  E 

06I« 

07 

1 

8T  12 

178 

MARY  L.  BAVLES 

BELLE  MINA  i  N 

L 1 ME STONE 

12 

3*  *2 

06  53 

600 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

03 

FAYETTE 

2 

33  *0 

•  7  36 

*52 

: 

HISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  3  SSM 

02 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

999 

6P 

JAMES  E*  MC  CRAVV 

0023 

03 

AUTAUGA 

1 

32  99 

a6  *2 

*20 

6A 

JOHN  R«  Thomas 

BIRMINGHAM  MB  AP 

JEFFERSON 

MIC 

MIO 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

B0A2 

02 

MARSHALL 

2 

3*  13 

06  10 

1070 

7A 

Robert  l.  wheeles 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

06  16 

27* 

aA 

8A 

R.  E*  HENDERSON 

BRE<<TON  1  SSE 

10B« 

07 

91  0* 

87  03 

89 

6A 

MRS,  CLARA  T.  PEAVY 

BRlOOEPORT  2  M 

12 

3*  56 

85  *5 

660 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOK HOOO 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

07  17 

TA 

MRS*  WILLIE  M.  STVRON 

BRUNO  1 DQt 

07 

J'  "l 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

0* 

7 

93  05 

86  *6 

9*0 

9P 

9P 

PIERCE  A.  GARRETT 

1 

92  02 

07  20 

229 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  MILL  2  NH 

i  32* 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  90 

680 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  MILL 

1377 

WALKER 

07  32 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  i  SH 

1512 

0* 

CHEROKEE 

7 

3*  06 

05  *5 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CtNTREVlLLt 

03 

92  57 

07  08 

224 

7A 

7A 

HUEY  C0L8URN 

CHATOM  i  N 

ISfrb 

WASHINGTON 

13 

31  30 

00  15 

285 

5P 

5P 

GRADY  C.  YOUNG 

Cmildersburo  mTR  Plant 

0* 

39  17 

06  20 

418 

9P 

CITY  WATER  Plant 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

91  92 

07  31 

189 

TA 

TOLLIfc  L.  HASKEW 

03 

7 

92  51 

06  38 

580 

7A 

TA 

MARION  w*  EASTERLING 

Clayton 

1721 

BARBOUR 

) 

91  53 

85  28 

596 

aA 

8A 

MRS  ELI2ABETH  M  WESTON 

1 

30  23 

88  19 

12 

5P 

5P 

AGNES  C>  CHRISTENSEN 

coffee  springs  2  NH 

1607 

07 

GENEVA 

5 

31  11 

05  56 

250 

HEnRY  f>  kellev 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

ia«9 

02 

DE  KALB 

3*  15 

85  52 

79* 

B.  H.  APPLETON 

COLJMBIA 

HOUSTON 

05  07 

as 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

19A0 

03 

WALKER 

2 

39  *6 

07  11 

39* 

TA 

MRS.  C*  GRESHAH 

cottonton 

197* 

07 

* 

32  09 

as  0* 

217 

TA 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

32  26 

08  23 

219 

REUBEN  P.  HARRIS 

oaceville 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

85  49 

760 

TA 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADCVILLE  2 

212* 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

T30 

RUFUS  P.  PLESS 

06 

MARENGO 

32  21 

07  39 

229 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

01 

MORGAN 

12 

3*  35 

86  58 

980 

0A 

ROSS   A.  HAWKINS 

DELTA 

2235 

CLAY 

MRS  VERNA  3.  LANDERS 

oemopolis  lock  ano  OAH 

22*3 

06 

MARENGO 

IJ 

32  31 

87  50 

100 

6A 

4A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTMAN  FAA  AIRPORT 

HOUSTON 

5 

91  19 

85  27 

371 

MID 

MIC 

FED*  AVIATION  AGENCY 

OOIMAN  •  SE 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

91  10 

85  21 

308 

: 

PAUL  6.  SMITH 

DOUBLE  SPRINGS 

23S6 

03 

87  2* 

800 

TA 

TA 

MITCHELL  DRAKE 

Elba 

2577 

07 

COFFEE 

10 

91  25 

195 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELROD 

2632 

Tuscaloosa 

13 

93  15 

87  48 

252 

7A 

MRS*  BELLE  BERRY 

enterprise:  3  Nw 

2675 

07 

! 

31  20 

85  53 

*09 

TA 

7A 

T.  HARRIS  MOATS 

EUFAULA  HILDLIFC  REF 

07 

sarbour 

85  06 

215 

EUFAULA  NATL  WDLIFE  REF 

EVERGREEN 

2T5( 

01 

CONECUH 

( 

31  26 

86  56 

216 

MILLER  T*  SELLERS 

FAIRHQPE  2  NE 

2Bn 

BALDWIN 

it 

9P 

JAMES  E.   BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOxER 

2*92 

07 

COVINGTON 

9 

31  06 

06  33 

292 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE  1  N 

01 

MORGAN 

12 

3*  22 

06  5* 

630 

TA 

EDGSERT  M.  HARDIN 

28S3 

03 

FAYETTE 

13 

33  *I 

07  *9 

969 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

Florence 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

3*  «0 

87  41 

57a 

5P 

5P 

HENRY  G.  RICHARDS 

fORT  DEPOSIT 

302* 

06 

LOWNDES 

6 

31  59 

86  35 

903 

: 

INACTIVE  9/16/60 

FORT  MORGAN 

3035 

oa 

9 

30  1* 

88  01 

10 

6f 

:  H 

DOROTHY  £*  MAULDIN 

FORT  PAYNE 

02 

DE  KALB 

T 

3*  27 

as  *3 

99* 

0A 

: 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

07 

MONROE 

a 

31  2ft 

87  2* 

410 

8A 

8A 

MRS*  NELIA  MCkENZIE 

GAosoEN  GAS  Plant 

315* 

0* 

7 

3*  01 

86  00 

565 

*P 

OA 

SO.  NATURAL  GAS  CO* 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

TA 

TA 

HACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3100 

02 

; 

3*  01 

86  *5 

500 

MRS*  G.  MC  KEN2IE 

GENEVA 

3255 

071 

GENEVA 

31  02 

85  51 

107 

7A 

TA 

REBECCA  CAMPBELL 

CEORGIANNA 

3271 

OT 

SUTLER 

31  3S 

289 

TA 

T.  E*  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

07' 

CHOCTAW 

31  59 

128 

6P 

6( 

ALTON  G.  LAND 

GORGAS 

3*39 

03 

2 

33  39 

87  13 

3001 

ALABAMA  POWER  CO* 

GREENSBORO 

3511 

06 

HALE 

2 

32  *2 

87  36 

220 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

3519 

OT 

BUTLER 

31  50 

86  3a 

7A 

7/ 

FLORENCE  B.  DECKER 

GULF  SHORES  P  0 

oa 

9 

30  17 

07  41 

8 

TA 

GILBERT  w.  hElCHER 

guntersville 

J57i 

02 

MARSHALL 

12 

3*  20 

86  19 

978 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

gunteRSville  tva 

357B 

0^ 

MARSHALL 

12 

3*  22 

86  17 

609 

TVA-765 

HALETVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

910 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WJBB 

HAMILTON  i  S 

36*5 

o: 

MARION 

13 

918 

7A 

TA 

EDDIE  L*  PEARCE 

HAYNEVILLE 

37*5 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  36 

100 

BA 

MISS  ANNE  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

o: 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

MEfLIN 

3774 

05 

CLEBURNE 

11 

33  99 

as  36 

090 

BA 

8A 

CITY  OF  MEFLIN 

HIGHLAND  MOHE 

3ai6 

07 

CRENSHAW 

( 

91  57 

86  19 

59* 

TA 

Charles  r.  PORTER 

HIGHTOHER 

05 

CLEBURNE 

33  32 

85  2* 

1175 

THOMAS   J.  MART 

01 

FRANKL IN 

3*  20 

87  96 

8*5 

7A 

HUNTSVILLE  «B  AP 

*06* 

01 

MADISON 

12 

3*  *2 

86  35 

600 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

*193 

CLARKE 

13 

91  91 

87  99 

210 

7A 

T.  H*  GAILLARO.  JR* 

JACKSONVILLE  2  SH 

*209 

0' 

CALHOUN 

7 

99  *a 

89  46 

690 

TA 

MRS*  ELLA  M.  AVERS 

JASPER  «  N 

*226 

WALKER 

2 

93  5* 

87  16 

529 

6P 

6P 

JAMES  A*  BRITAIN 

JOftDAN  DAH 

*306 

ELMORE 

7 

86  19 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

AINSTON 

**31 

0' 

COFFEE 

10 

31  1* 

86  11 

270 

TA 

FREO  H*  MOOO 

LAFAYETTE 

*502 

05 

CHAMBERS 

* 

32  5* 

85  2* 

830 

5P 

CLARENCE  H*  FINCHER 

LAY  DAM 

*603 

CHILTON 

7 

32  58 

86  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

*6|9 

02 

JEFFERSON 

3 

93  33 

86  '33 

636 

TA 

MRS*  MARY  K.  LEE 

STATION 

3E 
O 

COUNTY 

AGE  I 

U 

KOU^ 

OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 

] 

OBSERVER 

DRAIN 

< 

Ilong 

1 

PRECIP. 

i 
& 

SPECIAL 

o2 

CHE  ROUE 

94  11 

989 

RUFuS   H.  SCkELL 

LIVINGSTON 

88  11 

1*0 

TP 

M 

LOUISVILLE 

4604 

07 

SARBOUO 

31  *a 

*70 

1 

JOmN  B.  ARD 

MAO 1  SON 

4976. 

01 

KADI  SON 

12 

9*  42 

86  *5 

500 

5P 

JOHN  0  STONER 

MAGELLA 

02 

JEFFERSON 

33  30 

B6  91 

69* 

ALABAMA   POWER  CO. 

MARION  6  NE 

iila 

06 

PERRY 

92  41 

87  16 

NATIONAL    riSM  MAIGHtRr 

MARION  JUNCTION  1  ENC 

oe 

\ 

32  2T 

07  13 

202 

R.    L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

ot 

DALLAS 

32  28 

87  13 

6P 

•uewRN  UNIVtRSl lY 

MARTIN  DAM 

5l*Ul  09 

11 

32  40 

85  55 

6P 

ALABAMA  POwER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

51  72 

MONTGOMERY 

" 

32  15 

86  01 

190 

C.    PAUL  GOWAN 

MELVIN 

539* 

07 

CHOCTAW 

31  56 

88  27 

390i 

tRNESi  H.  LAND 

MERT2  PONDV 1 LLE  tOWER 

5382 

32  55 

0T  20 

too 

u.S*  FOREST  SERVICE 

BULLOCK 

32  04 

89  il 

AtPXeO  S.  AOAMS 

MILSTEAD 

nil 

06 

MACON 

as  9* 

C  H 

jame:  h.  walker 

MINTER  9  NW 

5449 

06 

DALLAS 

'! 

32  06 

87  03 

9T( 

HENRY  J.  YATES 

MITCHELL  DAM 

5*69 

CHILTON 

12  48 

390 

6J 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5*78 

01 

MOBILE 

30  *1 

88  15 

211 

MIO 

MIO 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

MONTEvALLO 

9937 

04 

SHELBY 

33  06 

86  52 

*A2 

7A 

M*  P.  JETER'  JR* 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

06 

MONTGOMERY 

86  24 

19* 

HID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

01 

LAWRENCE 

.1|  ',1 55 

87  17 

660 

IVA-381 

HOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12  9*  29 

87  18 

649 

6P 

ftp 

JOHN  M.  KELLY 

HUSClE  SHOALS  FAA  AP 

01 

12'  3*  *5 

87  37 

596 

MIO 

NEW  BROCKTON 

58*2 

07 

COFFEE 

31  24 

^  M 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

13 

34  55 

a6  2T 

72! 

5P 

5P 

H*  WAYNE  MC  FARLEN 

NEWTON 

5879 

07 

DALE 

31  20 

220 

Gladys  g  brown 

ONEONTA 

02 

BLOUNT 

33  57 

86  29 

870 

TA 

lonnie  R*  norris 

OPELIKA 

6129 

05 

LEE 

Ij 

32  38 

89  23 

790 

TA 

TA 

RADIO  STATION  WJMO 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

32  18 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

02ARK  6  NNW 

62ia 

DALE 

91  91 

as  41 

4T( 

5P 

CHARLES  M.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

622« 

02 

12 

86  20 

c 

PAlMEBOALE  2  W 

Oi 

JEFFERSON 

86  41 

791 

TA 

GEORGE  T.  POSEY  - 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

0* 

ST  Clair 

99  36 

86  16 

7A 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

32  36 

90( 

5A 

MRS   EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

31  35 

87  16 

199 

c 

MRS*  HINTA  EODINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

Russell 

92  30 

89  01 

970 

BA 

PHENll  CITY  HATER  HAS 

PICKENSVILLE 

PICKEHS 

33  13 

aa  16 

169 

MRS   MARY   A.  HEDRICK 

PINE  APPLE 

wilcox 

31  53 

87  00 

230 

MRS.  Eva  r.  ray 

PINE  HILL 

07 

WiLCOX 

31  59 

•  7  36 

110 

CLOSED  4/30/68 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

86  04 

506 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PlTTSVtEW 

RUSSELL 

32  U 

85  10 

980 

TA 

7i 

SAM  P.  RUSSELL 

PLANTERSVILlE  2  SSE 

6500 

03 

86  54 

290 

THOMAS  E*  FISCHER 

PRaT  TVILLE 

AUTAUGA 

32  28 

86  28 

290 

6f 

CONIlHENlAL  MOSS  MROER 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

32  12 

8A 

INACTIVE  12/91/64 

RED  BAY 

6009 

01 

FRANKLIN 

12 

34  26 

88  08 

680 

TA 

MRS   AUI IE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MAO 1  SON 

12 

34  35 

06  16 

579 

MIO 

BEDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

03 

PICKENS 

19 

39  23 

22a 

RAIFORO  C.  MCCOOL 

RIVEP  FALLS 

07 

COVINGTON 

31  22 

06  32 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

91  22 

19< 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERT SDALE  1  E 

6988 

BALDWIN 

30  32 

87  40 

155 

7A| 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

COOSA 

32  5* 

86  1* 

670 

TA 

TA 

CHARLES  W*  HCEWEN 

7029 

09 

FRANKLIN 

93  09 

85  18 

749 

*>*i 

6A 

JOHN    T*  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7191 

01 

94  31 

87  ** 

TA 

RADIO  STATION  HwwR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

3*  12 

002 

11 

SI.  BERNARD  COLLEGE 

SANL>  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

3*  17 

05  50 

1195 

60 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYHE 

7282 

02 

JEFFERSON 

53  *3 

06  98 

30* 

MRS.  M.  w*  PRIOMORE 

5COTTS80RO 

JACKSON 

3*  41 

86  03 

615 

7A 

7A 

RADIO  STATION  hCRI 

SELMA 

T366 

DALLAS 

32  25 

87  00 

9P 

ROBERT  J*  CHANDLER 

SLOCOMB 

T576 

GENEVA 

31  07 

05  36 

241 

7A 

J   T  KIAKLANO 

suttle 

7963 

PERRY 

32  32 

87  11 

1*5 

7A 

J.   F.   SUTTlE.  jr. 

SYLACAUGA  *  NE 

7999 

0' 

TALLADEGA 

33  12 

86  12 

490 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

0024 

04 

TALLADEGA 

33  27 

86  06 

565 

6( 

6P 

C.  D.  WEAVER 

tmomasville 

8170 

1; 

87  *4 

T*l 

TMORSBY  I 

0204 

o; 

CHILTON 

32  5* 

2oi 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

CHILTON 

32  53 

86  42 

600 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

tnuRlow  dam 

ELMORE 

11 

32  92 

85  5* 

200 

ALABAMA  PowlR  CO* 

TONEY 

8259 

oi 

MADISON 

IJ 

34  54 

750 

c 

TVA-506 

TROY 

8323 

o: 

PIKE 

10 

31  49 

980 

6P 

6A 

:  M 

Thomas  j.  dillard 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8300 

TUSCALOOSA 

33  1* 

87  37 

170 

HID 

MIO 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0385 

03 

TUSCALOOSA 

33  19 

87  35 

192 

7A 

:  H 

CURPS  OF  ENGINEERS 

TU5KE0EE  9  S 

8*03 

06 

MACON 

11 

92  29 

85  59 

420 

»P 

RADIO  STATION  wABI 

8438 

06 

BULLOCK 

32  oa 

85  *3 

455 

SA 

8A 

ELLIS  B.  MEINSLER 

UNIONTOHN 

84*6{ 

06 

PERRY 

92  26 

87  91 

269 

7A 

JEPTHA  S*  BRAN YON 

VALLEY  HEAD 

8*69 

02 

DE  KALB 

3*  3* 

as  97 

7A 

C  •  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8917 

LAMAR 

13 

33  *5 

88  07 

19( 

5( 

C  H 

MRS*  LEILA  H.  WHEELER 

WADLEY 

0! 

33  08 

ALABAMA   POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

205 

TA 

MRS.  ESSIE  M.  ChAvERS 

WALNUT  GROVE 

86*e 

ETOWAH 

3*  0* 

86  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR 

02 

JEFFERSON 

33  49 

86  *9 

CHARLES  A.  SMARlTl 

WARRIOR  LOCK  ANO  DAM 

8673 

06 

GREENE 

32  47 

87  90 

110 

ftJ 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

86061 

01 

3*  59 

88  0* 

498 

9P 

5P 

RICHARD  D*  HlGGINS 

WEST  6L0CTON 

8809 

BIBB 

87  OT 

500 

MRS  ELIZA  J*  BEAROEN 

WETUMPKA 

aas^ 

01 

ELMORE 

52  33 

86  13 

190 

7J 

MARION  M.  SANFORD 

WMATLEY 

07 

CLARKE 

1: 

3]  39 

8T  43 

170 

51 

MRS*  VELMA  G.  COLEMAN 

HINFIELO  2  SW 

03 

FAYETTE 

13 

99  55 

*68 

H 

W*  W.  COtNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

910J 

09 

ELMORE 

11 

32  3* 

85  5* 

339 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

I 

1         CLOSED  STATION 

j  PINE  MILL 

6680 

OT 

WILCOX 

91  59 

BT  36 

110 

CLOSED  4/30/60 

I    [>RAINAGE  CODE: 


iVHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  8-ESCAMBtA  9-CULF 


DATE 

JULV  1969 
OeCEMBER  1965 
NOVEWEN  1967 
FEBRUARY  1968 


TABLES 

ALL  TABLES 

ALL  TABLES 

OAILY  PRECIPITATION 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


FEBRUAAY   1968  CLIMATOLOGICAL  DATA 


FEBRUARY   1968  DAILY  PREC IPIT AT I0« 

FEBRUARY    1968  SNOWFALL  t  SNOW  ON  GP 


DIVISION 
UPPER  PLAINS  09 
COASTAL  PLAIN  07 
COASTAL  PLAIN  07 
NOATHERN  VALLEY  01 

NORTHERN  VALLEY  01 


NORTHERN  VALLEY  01 


NORTHERN  VALLEY  01 


STATION 
DANCY  4  N 
SEALE 

ENTERPRISE  9  I 
DIVISION 

06CATUR 


OeCATUR 
OeCATIM 


CORRECTION 

STATION  CLOSED  JULV  12.  1965 
STATION  CLOSED  DECEMBER  9,  1965 
TOTAL  V  9.04 


TOTAL  PRECIPITATION  1,34,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -3.00, 
GREATEST  OAV  OF  PRECIPITATION  HISSING.  NIMBER  OF  OATS 
WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE  HISSING.   .50  OR  MORE 
HISSING 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
JUNE  1968 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes'  table,   "Dally  Precipitation"   table,    "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,    are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .     Sax  and  mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,    and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through   1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402. 
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PRATTVILLE 

91,8 

68.3 

80.1 

-  ,8 

100 

1 

63 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

6.91 

1.07 

1.62 

17 

.0 

0 

11 

7 

I 

IH0RS8Y  EXP  STATION 

89,9 

67.6 

78.8 

97 

29 

61 

31 

0 

21 

0 

0 

0 

1.62 

.48 

8 

5 

( 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

89,2 

69.5 

79.4 

99 

27* 

62 

10 

0 

18 

0 

0 

0 

5.35 

2.20 

29 

.0 

0 

6 

3 

2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

91.1 

68.6 

79.9 

-  1,8 

99 

2 

63 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

?.69 

1.13 

30 

.0 

0 

7 

2 

2 

VERNON 

91,2 

65.6 

78.4 

99 

1 

96 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

8.91 

1.68 

29 

.0 

0 

12 

a 

3 

DIVISION 

78.4 

-  2,3 

9,89 

.76 

.0 

•       *  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  F44  4P 

88.9 

68.3 

78.6 

97 

26 

69 

13» 

0 

16 

c 

G 

fl 

5.26 

1.83 

8 

.0 

e 

1 

CALER4  2  SW 

92,3 

66.9 

79.6 

104 

1 

60 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

2.86 

_ 

2.41 

.92 

9 

.0 

0 

0 

CENTRE   5  SW 

90,1 

67,2 

78.7 

100 

2 

63 

7» 

0 

20 

0 

0 

0 

9.78 

3.88 

10 

Q 

5 

CHILOERSeuRG  hTR  PL4NT 

90,2 

67.4 

78.8 

98 

2« 

63 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

3,66 

1,05 

29 

!c 

t 

1 

64DSDEN  G4S  PL4NT 

88,8 

66.6 

77.7 

-  2,3 

99 

1 

61 

1 3 

0 

18 

0 

0 

0 

^.23 

2,58 

10 

.0 

0 

3 

PELL  CITY   I  NNE 

87,7 

69.3 

76.9 

98 

2 

60 

I 

0 

12 

c 

0 

0 

4,29 

1.26 

10 

.c 

( 

1 

SYL4C4UC4   4  NE 

89,8 

63.8 

76,8 

98 

1 

58 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

5.11 

2.21 

29 

.c 

< 

I 

T4LL4DE04 

88,9 

66.9 

77,9 

-  2,8 

96 

1 

63 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

4.06 

.73 

1.84 

29 

11 

DIVISION 

T8,0 

-  2,0 

5.16 

.32 

.c 

•        *  • 

PIEDMONT   PL4TE4U  05 

4LEX4N0ER  CITY  6  NE 

M 

M 

M 

10.14 

6.80 

10 

.( 

t 

9 

i 

4SHL4ND 

87,1 

64.8 

76.0 

99 

2 

59 

9 

0 

10 

0 

0 

0 

5.99 

1.60 

30 

.c 

( 

4UBURN  3  SW 

91,6 

67.2 

79.4 

-  .9 

100 

2 

64 

30 

0 

21 

0 

0 

e 

4.99 

•  Ti 

2.50 

4 

.( 

( 

a 

1 

C4MP   HILL    2  NW 

89.1 

66.0 

77.6 

97 

2 

62 

30* 

n 

18 

0 

0 

0 

5.76 

1.94 

12 

.( 

( 

11 

3 

MEFLIN 

89.9 

61.8 

76,7 

98 

2 

99 

8* 

0 

IB 

0 

0 

0 

4.92 

1.93 

12 

.( 

e 

9 

! 

1 

L4F4YETTE 

90,4 

66.2 

78.3 

100 

1 

63 

30* 

0 

20 

0 

0 

0 

9.26 

1.23 

12 

.0 

( 

9 

4 

2 

M4RTIN  DAM 

90, 2H 

67.9 

79.1" 

97 

28 

63 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

3.88 

1.37 

1.15 

10 

.0 

c 

a 

4 

0PELIK4 

90,9 

69.9 

78.2 

98 

3« 

60 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

4.16 

1.18 

4 

,0 

0 

7 

3 

I 

ROCKFORO  2  NNW 

89, 3M 

66. 4M 

77. 9M 

99 

2 

61 

30 

0 

0 

0 

0 

9.41 

2.00 

22 

,0 

( 

7 

4 

I 

ROCK  HILLS 

90.2 

69.6 

77.9 

100 

2 

99 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

6.14 

1.78 

9 

,0 

0 

1^ 

9 

2 

DIVISION 

77.9 

-  2,2 

9.96 

.25 

.0 

See  Reference  Notee  Following  SUtlon  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ConUnued  JULY  1968 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

si 

^  k 

o« 

•       *  « 

PRAIRIE  06 

0 A V  T  QN 

91.3 

69.9 

flO.6 

103 

2 

66 

13 

n 

23 

0 

0 

0 

8.16 

2.81 

10 

.0 

0 

8 

3 

3 

OEML'POLIS   lock   ANO  OfiH 

90.9 

68.3 

79.6 

98 

2* 

65 

30  + 

0 

22 

0 

0 

0 

3.98 

-   1  .09 

.82 

4 

.  c 

0 

9 

4 

0 

vHi 'iti^VI  LLC 

88.9 

68.9 

78.9 

97 

1 

63 

10+ 

0 

14 

0 

0 

0 

4.58 

1.28 

3 

.0 

0 

8 

9 

I 

OREENSBORO 

90 . 9 

69  .  * 

80.2 

-  1,7 

98 

1 

66 

10+ 

0 

22 

Q 

5.96 

.  83 

1.43 

18 

.0 

( 

1 1 

3 

HAYNEVILLf 

90  .OM 

68  ,  8M 

79  •  4M 

67 

31  + 

^ 

0 

0 

0 

8  .09 

1 .82 

4 

,0 

0 

< 

3 

LIVINGSTON 

MARION   JUNCTION  2  NE 

91,0 

68.2 

79.6 

98 

I 

62 

7 

0 

22 

6.40 

1.82 

3 

,0 

0 

9 

3 

1 

MINTEB   3  NW 

90.1 

67.7 

78.9 

98 

z* 

62 

20 

0 

20 

f 

4  ,  84 

1.62 

5 

.0 

0 

8 

1 

2 

MONTGflHEKY  MB   AP  R 

70.9 

*^ 

'? 

69 

23 

4,96 

-  .44 

1.41 

8 

.0 

0 

( 

! 

1 

SELMA 

9? .  7 

71.0 

81.9 

,  1 

99 

2  8  + 

68 

?n 

0 

24 

Q 

4  ,  5S 

.62 

2.00 

9 

.0 

0 

^ 

] 

2 

IU5KECEE  3  S 

91.2 

69.1 

80.2 

-  ,5 

9  8 

67 

18  + 

0 

21 

0 

0 

0 

1,07 

-  4,32 

.  57 

8 

.  0 

c 

3 

1 

0 

92, <t 

69.5 

81.0 

.2 

100 

3 

67 

18  + 

0 

25 

0 

Q 

Q 

2,28 

-  4,04 

.49 

18 

.0 

0 

a 

a 

0 

DIVISION 

80 .  1 

—   1 , 

4,99 

-      ,  4fl 

.0 

«         4'  « 

C01STAL   PLAIN  07 

AND/vLUSIA   1  NW 

93.7 

66.8 

80.3 

101 

2 

6<i 

24  + 

0 

28 

0 

Q 

0 

2,16 

.79 

9 

.0 

0 

7 

1 

0 

ATMORF    I  SW 

BEATRICE    I  F 

92.1 

65.9 

79.0 

98 

31  + 

61 

19 

0 

24 

.  0 

0 

BRANTLEY 

92.8 

66.8 

79.8 

29+ 

62 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

4,20 

-  1,74 

.  78 

16 

.  0 

0 

10 

! 

0 

8REWTUN  3  SSE 

92.6 

66.1 

79 .  * 

-  1,2 

98 

2  5 

0 

24 

0 

0 

9 

6,73 

-  1,06 

1.51 

21 

.  0 

0 

10 

! 

3 

CAHOEN   3  NW 

91,8 

66.6 

79.2 

99 

1 

65 

30  + 

0 

2  4 

7,18 

1.93 

3 

.0 

0 

11 

6 

3 

CHATO'4   3  N 

92.3 

^ft 'o 

98 

2  8 

63 

1 0 

0 

0 

c 

3,83 

1 . 08 

* 

.0 

0 

1 

3 

1 

CLAYTIJN 

2 

?  a 

^ 

\  ^ 

0 

6.82 

■  72 

1.80 

5 

.0 

c 

t 

9 

2 

OOIHAN   FiA  AIRPORT 

89*7 

71  *6 

80*7 

98 

2  8 

70 

18  + 

0 

IS 

0 

0 

0 

2.16 

-  3.94 

.  50 

1 1 

.0 

0 

7 

1 

0 

ENIERPRISE   3  Nh 

89. 9M 

69. OM 

79. 5M 

0 

20 

0 

0 

n 

4,29 

1.67 

5 

.0 

0 

10 

2 

1 

EU^AULA  WILOLIf^E  REF 

92.2 

68.1 

80.2 

100 

2 

65 

18 

0 

22 

0 

4,29 

.80 

3 

.0 

0 

10 

3 

0 

EVERGREEN 

29+ 

25  + 

0 

23 

0 

0 

6,67 

2.60 

18 

.  0 

0 

s 

3 

2 

FR I SC"  CITY 

91, 7M 

48, 8M 

S0.3M 

98 

2 

66 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

7,27 

1.07 

1.56 

9 

.  0 

0 

9 

i 

4 

GENEVA 

91.8 

69.3 

80.6 

97 

29+ 

66 

14  + 

0 

24 

0 

0 

0 

4,33 

-  2.03 

2.15 

22 

.  0 

0 

4 

3 

1 

0IL9ERT0WN 

90,9 

68.2 

79.6 

96 

28  + 

62 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

7,15 

2.05 

13 

.0 

0 

8 

* 

3 

CREENV I LLE 

RQ 

_ 

- 

■a  n 
"  3,0 

29+ 

0 

19 

0 

0 

0 

4  ,44 

-  2.37 

1.11 

10 

.0 

0 

6 

3 

2 

HEADL  AND 

91*8 

70  0 

art  0 

97 

12  + 

0 

23 

0 

0 

0 

5,50 

1 . 50 

6 

,0 

0 

B 

4 

2 

highlano  home 

91,3 

68  ■  5 

79  9 

1  0 

1 U  i 

2 

66 

30 

22 

0 

0 

B 

5,00 

-  1,47 

1 . 72 

22 

,0 

0 

6 

4 

1 

OZARK  6  NNK 

91,1 

66.5 

78.8 

-  2,2 

99 

1 

64 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

4,17 

-  2.19 

1.26 

9 

,0 

0 

11 

2 

I 

PHEMX   CITY  2  NNW 

90,6 

69.5 

80.1 

99 

2 

63 

IB 

0 

20 

° 

^ 

5,19 

1.80 

24 

,0 

0 

8 

3 

2 

PITTSVIEw 

91. 7M 

67.8 

79, BM 

101 

28 

65 

13  + 

0 

14 

0 

3,61 

1.00 

S 

•  0 

e 

8 

3 

1 

THOMASVILLE 

90,3 

69.7 

80,0 

95 

29t 

67 

19  + 

0 

22 

0 

0 

0 

4,52 

1.24 

23 

.  0 

8 

9 

9 

1 

IROf 

90.  1 

69,1 

79,6 

-  1,0 

97 

2* 

67 

18  + 

0 

19 

0 

0 

0 

4.75 

-  1.65 

1.98 

29 

.  0 

0 

8 

A 

1 

i^rtATLEY 

93.3 

65.1 

79,2 

100 

10 

61 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

6.27 

2.05 

18 

.0 

0 

7 

* 

3 

DIVISION 

79,8 

-  1.2 

5,02 

-  i.ei 

.0 

»       *  » 

GULF  08 

9AV  HINEITE 

90,* 

70.9 

80,7 

97 

30+ 

66 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

4,21 

2.37 

9 

.0 

0 

5 

9 

I 

CODTN 

90.9 

70,8 

80,9 

96 

28 

67 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

2,96 

1.64 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

FAIRMUPE   ?  NE 

90,  1 

71.7 

80,9 

95 

28 

68 

10 

0 

IB 

0 

0 

0 

6,95 

-  1.94 

2.81 

e 

.0 

0 

10 

4 

1 

FORT  MORGAN 

90.2 

75.6 

82,9 

95 

28 

69 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

2,21 

1.26 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOBILE   WB  AIRPORT 

92.4 

72.9 

82,7 

,1 

100 

28 

67 

30 

f) 

28 

0 

0 

0 

3,08 

-  6.59 

1.10 

22 

.0 

0 

5 

1 

RDBERTSOALE   1  E 

93,1 

68. « 

80,8 

98 

29+ 

66 

30  + 

0 

26 

0 

0 

0 

1  ,64 

-  8,18 

.41 

19 

.0 

0 

6 

0 

DIVISION 

81.6 

,2 

3,51 

-  5.42 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CALERA  2  SW 

104 

DATE 

01 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

51 

DATE 

06  + 

6REATFST   TOTAL  PRECIPITATION 
MAGELLA 

14.71 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
FLORENCE 

.71 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

6.80 

DATE 

10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  74  - 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN  VALLEY  0 

ATHENS  2 

BELLE  NINA   2  N 

DECATUR 

FALKVILlE    1  N 

FLORENCE 

HOOCES 

HUNTSVILLE    HB  AP 
HAOISON 
MQULTON  2 

muscle  shoals  faa  ap 
nEm  market  2 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
H&TERLOO 


.01     .12  .01 


Day  o(  Month 
13  I  14  I  15 


.33 
.90 
.03 


16  I  17  I  : 


.Tl  .01  .01 
.03  .13 


1.2J  .29 
1.20 
1.0« 
.««  2.20  .7» 


28     29  30 


.23     .20  .on 


AL9CKTVII.LE  2  SE 
BfSSEnED  3  SSh 
BIRMI>4CHAH  HB  AP 
BOIZ 

BHIDCEPORT  2  u 

COLLINSVULE 
FORT  PAYNE 
CAPDEN  CITV 
GUNTEKSVILLE 
LEEOS 

MACELLA 
ONEQNTA 

PAuHEIDALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SANO  HT  SUBSTA  AU 

SATRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
MARRiaft 


6.69 
10,02 
B.96 
4.A6 
7.67 

l«.7l 


1.32 
1.06 
3.<.4 


.07 

T 

1.20 


.04  2.29  9.21 


1.2". 

1.60 
.3B     .12  T 

.90  .10 


.20     .«3  .12 


1.36 
.»«  .09 
.OB     T  .62 
.92 


.29 

1,01 
.56     .17  .60 


.<B  1.39 
.2* 

.06  .03 
.77 

1.16 

.0<i 

.66  T 


.32   1.13  .03 


7  2.00 
1.29 
.27  1.99 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARlEY   3  S 
AUTAUCAVIlLE    3  N 
8ANHNEA0  LOCK   AND  DAN 
BILLINGSLEY  I  SE 

BROOKMOOO 
CARBON  HILL 
CINTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

OOUBLE  SPRINGS 

ELROO 

FAYETTE 

GQRCAS 

HAlEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  A  N 
LAY  DAH 

MIRT2  PONOVULf  TOIIER 
NtTCHElL  OAN 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THORSBY  EKP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  OAN 
VIRNON 

lieST  BLOCTON 
■INFIELD  2  SH 


B.7» 
6.23 
7.27 
9. 29 


a.9B 

7.99 
6.76 
B.29 
3.79 

7.26 
9.AB 
6.91 
7.A1 


.12  1.39 

.13  1.2B 
.BB 

.19  1.91 


2.1A  1.90 
.03 

1 

.12 

.69 

.AA  .OA 
.91  .68 


.20  2.90 
.31  2.13 
.09  1.12 


1.A9  1.99 


.AB 


.A9 


.69  1.30 

.3A  1.09 

.31  i.oa  1 

.10  2 

.7A  1.60 


1.99 
.a9 
.12 


1.72 
.A3 
1.09 


.19 

T 

.AO 


.89     ,02  .02 


.AA  ,7A 

T  ,16 
.AS 
.29  .09 

.90  .02 


.37  .01 

.99  .13 
.16  .06 


.lA 
.20  .61 
.09  ,09 

.  U 


,62  ,A6 
.A2  ,»7 


,60 

,11 
.22 


EASTERN  VALLEY 


OA 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  A  N 
CALERA  2  SN 
CENTRE   9  SH 

CHU0ERS6URG  KTR  PLANT 

ClOSOCN  OAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SH 
IIESBURG 
KONTEVALIO 
PELL  CITY  1  NNE 


SYLACAUGA 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


NE 


,39     ,68  ,*9 

2,  AO  ,20 
,37 

3,  BB  1,33 


2,98  ,09 

,96  T 
2,97  1,AA 


,12 

,06 


,22  .10 
.*7 

1.09 
.09  1.09  .16 

.20 

T         .27  .27 

.29  2.30 

.10  .30 

.39  .69 


RICOHONT  PLATEAU  09 

tlEXANOER  CITV  6  NE 

ASHLANO 

AUBURN  3  SH 

CANP  HILL   2  NN 

DAOEVILLE 

DILTA 

HEFLIN 
HIGHTOKER 
JORDAN  DAH 
LAFAYETTE 

HARTIN  DAH 
ORELIKA 

ROCKFORO  2  NNH 
ROCK  MILLS 
THURLOM  DAM 

mOLEY 
HITUMPKA 

YATES  HYORO  PLANT 


10. J« 
9.99 
A. 59 
9.76 
6.53 

6.33 
A. 52 
A. §9 
A. 98 

9.26 

3. 98 

A, 16 
9,A1 
6,1A 
8.31 


2.90  .A3 
.19     .39  ,16 
,71  ,07 


1,1«  .37 

.03 

3  .98  .22 
3.02 


6.80  .06 

.70  .23 

.09  .09 

.18  T  1.9A 
1.67  1.22  .lA 


.21   1.931  ,07 


,60  ,69  1,19  ,03 

.09  .28     T  T 

.07  .A6  ,30 

T  1,78     .03  ,08 

.92  ,28  l.oa  .2A 


,36     ,36  ,1A 


1,61 
2,9A 


,9* 
.67 
1.22 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


E-i 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7  1  8  1  9 

10 

lU  1 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  j 

20  j 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1  26 

27 

28  1  29  1 

30 

31 

0EMQP0LI5  LOCK  AND  DAM 

.03 

.02 

.  3 1 

.24 

GAINESVILLE 

a!  SB 

T 

l!26 

T 

.06 

.90 

.  14 

T 

!oi 

Ibs 

.56 

.03 

!97 

.09 

ll9 

•  09 

•  06 

CHEENSBORO 

3.9B 

.92 

1.09 

1.33 

.15 

.22 

,01 

.13 

.38 

T 

.03 

1.43 

.01 

.99 

.01 

.26 

,10 

HAYNEVILLE 

a,o« 

.78 

.02 

1.B2 

1.42 

,31 

.98 

.93 

.22 

1.80 

.03 

T 

.10 

,08 

LIVINGSTON 

HARION  6  NE 

•  9A 

2.0* 

2.09 

.03 

.02 

.04 

.11 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5!37 

.82 

.66 

1.96 

.24 

,36 

.22 

.03 

!04 

MARION  JUNCTION  2  NE 

6. AO 

.A8 

1.62 

1.3B 

1.29 

.31 

T 

,96 

.12 

.06 

.05 

.09 

.09 

T 

.  12 

,21  .04 

MATHEHS    1  SSH 

2.6B 

.41 

.09 

,70 

.19 

.40 

.92 

,A1 

MILSTEAO 

■•.72 

1.21 

.09 

.21 

,93 

.16 

.09 

.15 

.29 

.72 

.37 

.05 

.20 

,63 

MINTER  3  NH 

1.19 

,43 

!o' 

MONTGOMERY  HB  AP  R 

«!9e 

T 

.82 

.99 

'f 

T 

1.41 

T 

,  19 

.22 

.01 

,67 

T 

T 

.90 

,14 

ORRVILLE 

«.B0 

.22 

1.22 

.02 

,70 

.98 

.09 

.07 

.01 

.33 

.  19 

.05 

,44 

•  92 

PERRVVILLE 

6.22 

.91 

1.3A 

1,61 

.47 

.21 

.84 

.04 

T 

T 

.29 

,51 

PINE  LEVEL 

3. IS 

.16 

.lA 

.04 

,  94 

.79 

.03 

.71 

.21 

,99 

SELMA 

«.9« 

.29 

l.AO 

.13 

2,00 

.17 

T 

.04 

.02 

T 

.  13 

T 

.07 

.13 

.10 

,11 

SUTTLE 

9.81 

1.99 

.97 

'ill 

.69 

.36 

,09 

lUSKEGEE   3  S 

1.07 

.39 

.97 

.04 

UNION  SPRINGS 

2.2B 

.26 

.19 

.07 

.15 

,44 

.01 

.02 

.02 

.16 

.49 

.32 

.03 

.02 

.10 

UNIONTQMN 

».7« 

1.79 

.19 

.22 

.30 

,40 

.  16 

.62 

.90 

T 

T 

T 

MARRIOR  LOCK  AND  OAH 

3.21 

.10 

.01 

.10 

.19 

.63 

.9* 

,91 

,10 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   I  NNH 

3.89 

.10 

.24 

.  08 

■ 

46 

1.07 

,14 

•  16 

ALBERTA 

3,99 

.  16 

.62 

,  3 1 

1.64 

!o9 

.14 

!33 

T 

T 

.37 

,07 

ANOALUSIA  1  NW 

2.16 

T 

.09 

.10 

.  79 

,10 

.41 

.17 

.22 

.23 

.09 

T 

ATMORE   I  SM 

BEATRICE   I  E 

_ 

.AA 

.42 

1.00 

BRANTLEY 

A .  20 

.08 

.  90 

.  12 

.15 

.99 

.02 

BREHTON  3  SSE 

6.73 

.08 

I'.Ol 

1.06 

isi 

08 

.  74 

!24 

.04 

.03 

.20 

1.91 

.42 

,85 

,14 

BRUNOIOGE 

9.03 

T 

.09 

.65 

.36 

T 

T 

.06 

.16 

.41 

.02 

.29 

.19 

.02 

1.94 

.14 

.07 

.43 

,62 

T 

CAMDEN  3  NM 

7. 18 

1.90 

1.93 

.  17 

.01 

1.46 

.09 

T 

.06 

.01 

,19 

T 

.27 

.20 

T 

T 

.19 

.01 

,19  ,69 

,23 

CHATOM  3  N 

3.63 

T 

1.08 

.03 

.44 

T 

.43 

.96 

.46 

.03 

.63 

.17 

CLAIBORNE 

.03 

2.72 

.16 

,28 

.32 

1.16 

.39 

,64 

CLAYTON 

6.82 

.39 

1.30 

1.60 

.96 

.05 

138 

.67 

.99 

,16 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

7.79 

.39 

.92 

1.89 

.28 

.  17 

.  10 

.10 

,20 

,70 

.30 

.69 

,10 

.19 

2.02 

.20 

.10 

COTTONTON 

A. 10 

.67 

.06 

.10 

.70 

,49 

.17 

.29 

.13 

.28 

.14 

.10 

1,01 

ODTHAN  FAA  AIRPORT 

2.16 

.09 

.16 

T 

,06 

.19 

.22 

,19 

.50 

.35 

T 

T 

,38 

.09 

.09 

,02 

ELBA 

7.09 

1 .00 

.29 

.  90 

.03 

.03 

02 

.  13 

,33 

.10 

.20 

,12 

.06 

.  10 

.40 

.  06 

2.20 

,06 

ENTERPRISE  3  NW 

A.  29 

.  17 

.20 

.03 

1  .67 

,16 

!27 

.24 

.06 

.03 

.29 

.04 

.21 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

4.29 

.80 

.75 

.  12 

,26 

44 

,75 

.02 

.27 

.22 

.03 

,01 

.49 

.04 

.13 

EVERGREEN 

6.67 

.07 

.02 

f 

,29 

T 

.24 

.12 

1,60 

.04 

2.60 

.41 

.20 

.66 

,02 

FALCO  OPEN  PONO  TOMER 

FRISCO  CITY 

7.27 

.22 

' 

.26 

1.05 

.04 

,09 

1.08 

1 . 92 

.06 

.36 

.07 

,11 

GENEVA 

A. 33 

T 

.89 

,01 

46 

01 

.07 

.06 

.60 

.02 

,08 

2.19 

T 

GEORGIANNA 

3.00 

.24 

.  03 

,  76 

.09 

,93 

,19 

,22 

.01 

.  16 

.07 

.  16 

,37 

,19 

CILBERTOWN 

7.19 

1.36 

T 

2.00 

,16 

2,09 

.40 

.39 

,60 

,23 

GREENVILLE 

A.AA 

.3A 

.30 

.02 

.75 

1.11 

,09 

,06 

,02 

1.09 

.19 

.06 

.26 

,19 

HEADLAND 

9 . 90 

.  90 

.  90 

1.90 

,29 

03 

43 

1,32 

.  30 

.23 

•  OA 

HIGHLAND  HOME 

9.00 

.01 

.04 

,49 

.01 

.71 

,66 

,10 

.04 

1.72 

.02 

.17 

.13 

JACKSON 

6.96 

.06 

.OA 

1.91 

'o5 

T 

,40 

1,90 

,64 

.64 

.62 

.04 

.29 

,19 

.08 

.09 

,07 

KINSION 

3.79 

.03 

1.26 

.24 

.32 

.13 

.69 

.03 

.43 

.03 

.04 

.09 

.06 

.AO 

LOUISVILLE 

A. 30 

1.00 

.10 

.  12 

,02 

.04 

.79 

.17 

.03 

,03 

.03 

.62 

.73 

.46 

9.39 

2.40 

2 .  A7 

,46 

NEMTUN 

3.27 

.44 

.32 

,01 

.34 

.04 

.  13 

.90 

.33 

T 

.03 

OZARK  6  NNH 

A. 17 

.07 

.20 

,16 

!22 

l!26 

.74 

.22 

.10 

.29 

.30 

,46 

.13 

PHENIX  CITY  2  NNM 

5.19 

T 

.39 

.20 

.23 

.19 

.09 

1.20 

,29 

1.80 

.88 

PINE  APPLE 

3.66 

1.45 

.22 

.33 

.20 

.31 

.29 

.90 

.40 

P I TTSV I  EM 

3>61 

.02 

.  10 

1 .00 

,02 

.  10 

09 

.  02 

.29 

.02 

.61 

.03 

.20 

.09 

.01 

,09 

.93 

RIVER  FALLS 

1.97 

.07 

.05 

'  1  9 

.07 

.40 

.37 

,  10 

.  19 

T 

.05 

.46 

SLOCOMB 

3. BO 

.19 

1.10 

.98 

,60 

.06 

.02 

1.04 

.19 

THOMASVILLE 

A. 92 

.A3 

.22 

.11 

.08 

.19 

.27 

T 

.98 

1.24 

.94 

•  46 

TROY 

A. 79 

.36 

.09 

•  16 

.13 

.56 

.08 

.19 

,04 

.03 

.  94 

.  99 

1.96 

MALLACE  2  E 

3.61 

.40 

.92 

.29 

T 

1.09 

.89 

.10 

MHATLEY 

6.27 

.39 

1.06 

.98 

1.27 

2.09 

.40 

,14 

GULF  06 

BAY  NINETTE 

A. 21 

.91 

.01 

2.37 

.12 

.09 

.07 

.67 

.06 

.02 

,27 

CQOEN 

2.96 

.41 

1.64 

.24 

,09 

,94 

.04 

FAIRMOPE  2  NE 

6.99 

.AS 

.22 

.02 

2.81 

.34 

.92 

.06 

.29 

.46 

.90 

,48 

.84 

FORT  MORGAN 

2.21 

.19 

1.26 

.10 

.10 

,60 

GULF  SHORES  P  0 

A. 33 

T 

.90 

.09 

1.19 

1.70 

T 

,09 

.46 

MOBILE  MB  AIRPORT 

3.08 

.09 

.A9 

.01 

.06 

.61 

.01 

.36 

.01 

1.10 

.16 

T 

ROBERTSOALE   1  E 

1.6A 

.OA 

.26 

.21 

.11 

.17 

,09 

.06 

.41 

•  26 

.05 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m,p,h. 

) 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  vnth  precipitation 

SUtion 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

« 
• 

> 
< 

1  . 

Direction 
of 

fastest  mile 

jg 
_1 

t^ 

al 

CENTRAL  ilANDARO  TIME 
MIO         t>   AM       NOON       6  PM 

s 

« 

.0I-.09 

10-49 

50-99 

100-1.99 

M  3 

Total 

Percent  of 
possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  8\ 

BIRHIN&HAM  HB  AIRPORT 

3 

1.3 

5.9 

31 

N 

12 

86 

87 

61 

68 

6 

6 

3 

I 

1 

21 

62 

6.9 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORI 

12 

1.3 

6.1 

3U++ 

32 

28 

87 

91 

62 

69 

6 

4 

6 

2 

0 

0 

18 

6.8 

MOBILti  WB  AIRPORT 

13 

0.9 

5.6 

20t+ 

27 

29 

85 

88 

56 

65 

1 

5 

3 

1 

1 

0 

11 

6.3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

28 

0.8 

4.9 

22 

NE 

21 

88 

90 

61 

67 

6 

2 

3 

4 

1 

0 

16 

68 

6.3 

See  Refereocs  NoIm  Following  SIbUoq  Indttx 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  Of        1967»I968   ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*        «  * 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

I   IN  ON  GO 

L.  % 
1 

m 

BELLE  MINA  2  N 

I   IN  ON  GD 

3  n 

£  I  U 

y  t  ^ 

*  t  3 

X 

'  ■  w 

11.8 

DECATUR 

C  Kin  u  F  A  1  1 

1   IN  ON  CO 

7  CI 

I 

L.  ft 

3 

*  .  0 

3 

a  ft 
3  ■  0 

I 

12.0 
B 

FALKVILLE   I  N 

C  Kl  n  W  C  A  1  1 

1  IN  ON  GD 

2  1 0 

I 

2.5 

1 

m 

- 

FLORENCE 

CkinuF  At  1 
I   IN  ON  CO 

Off 

J  •  3 

22  •  6 

HODGES 

c kin u E  A 1  1 
X   IN  ON  GO 

3 

L.  ft 

4 1  0 

1 

m 

WUNTSVILLE  WB  AP 

c  M  n  U  F  A  1  1 

1   I'M  ON  GD 

*  •  ** 

2  •  7 

Z  ■  1 

X 

I  0  a  9 

5 

MADISON 

1   IN  ON  GD 

J 

y  ^ 

7  4 

f  •  3 

I 

1  Q 

I 

6 

HDULTON  2 

I   IN  ON  GO 

4  n 
H  t  u 

3 

L.  ft 

4 

£  1  D 

1 

10.1 
B 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

1   IN  ON  GD 

0  ,  u 

3 

4  0 

'9 

1 

^  ft 

3  •  y 
2 

1  0  •  3 

U 

NEW  MARKET  2 

C  Kin  u  E  A  1  1 

1   IN  ON  CO 

1  n 
1 

■a  ft 
3 

?  ft 

&  t  y 
X 

1  •  u 

1 

7  A 

6 

RED  BAV 

I   IN  ON  GD 

5  a  U 

3  .  ? 

3 

I  fl  6 

7  .  U 

19 1 3 

REDSTONE  ARSENAL 

C  Kl  n  u  F  A  1  1 

I   IN  ON  CO 

- 

5 

<: .  u 
1 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CO 

3.5 

2.5 

3 

1.3 

I 

'•.5 

11.8 

WATERLOO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

6.5 

3.5 

9.0 

23,5 

*        *  * 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

c  ki  n  Lu  c  A  t  1 
1    IN   ON  CD 

3 

4  % 

I 

'2 

6 

BESSEMER  3  SSw 

c  ki  n  uj  c  A  1  1 
1   IN  ON  GO 

J 

y 

I  ft 

I I  y 

X 

I  n 

I I  y 
I 

J 

?  ft 

2 

BIRMINGHAM  WB  AP 

c  ki  n  u.'  c  A 1  1 
3NUi^  r  AL  L 

I   IN  ON  GD 

J 

1  ft 

1 

7 

y 

1  7 

1 

80AZ 

c kinu c  A 1  1 
jNU wr  ALL 

X   IN  ON  GO 

2 

4 

I 

1  ft 

i  •  y 

3 

BRIDGEPORT  2  W 

I   IN  ON  GD 

COLLINSVILLE 

C  Ki  n  U  C  A  1  1 

I    IN   ON  CD 

2 

^  ft 

1 

4 .  ? 

3 

FORT  PAYNE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

1.0 

1 

3.6 

2 

.1 

♦.7 

3 

GARDEN  CITY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.0 
3 

2.0 

9.0 

3 

CUNTERSVILLE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

T 

■ 

3.7 

1 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OP  196  7'.19fc8 


Station 


JULY 


OCT 


NOV 


DEC 


MAR  APR 


MAY 


LEEDS 

MACEILA 

ONEQNTA 

PALMEROAtE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORQ 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR 

*  10  ♦ 

UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 

ARLEY  3  S 

AUTAU&AVtLLE   3  N 

BANKHE^O  LOCK  AND  DAM 

BILLINGSLEY   1  SE 

BRDOKWOOD 

CARBON  HILL 

CENTREVILLE 

CLANTON 

CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELRQO 

FAYETTE 

CQRCAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON   3  S 


SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
i   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 


l.O 


2.5 

2 

.6 
1 


1.* 

2 


3.5 

3 


3.1 


'>.0 
3 


5.<» 
2.2 


3.7 


2.0 


1.0 

T 

*.0 


1.5 

2 


1.3 

1 


3.5 

2 

<*.5 
1 

2.0 

1 

4.5 


1.5 


6,8 
1 

1.0 

1 


5.0 

1 


2.5 


1.0 

1 

1.0 

1 

1.0 

1 

3.0 


2.0 

1 


4.0 

1 


1.1 

1 


.1 


1.0 

1 

1.0 

1 

2.0 


1.1 


3.5 


1.2 


3.0 


2.0 

1 

4.0 


4.0 

1 


1.1 


3.0 

3 

4.9 

I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  78  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

JASPER  4  N 

SNOWFALL 
\   IN  ON  GO 

T 

1 1 0 

1 

2.0 

3.0 
1 

Q  f  U 

2 

LAY  0AM 

c  kinu  F  A 1  1 
I   IN  ON  CD 

« 

- 

- 

HFRT7    PnNDVILLP  THUPQ 

SNDWF  AL 1 
I   IN  ON  GO 

'l 

K 

I 

MITCHELL  DAM 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

P ICKPNSV I LLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

I  >  0 

1 

1 . 0 

5.0 

8.0 

I 

PL ANTERS V  I L L E    ?  SSF 

SNnwF  AL 1 
1   IN  ON  CD 

I 

2.0 

2 

1  0 
1 

3.4 

4 

PRATTUTI  LF 

^tsinu  F  AL  1 
I   IN  ON  GO 

T 

- 

ffl 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

it 

THORSBY  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

1 1 3 

1  ■  3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

1 . 7 

T 

I  •  7 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

,  3 

VERNON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

- 

3,6 

2.0 

1 

m 

WEST  BLOCTON 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

1.0 

I 

1.0 

1 

WINFIELD  2  SW 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

l.O 
1 

1.2 

4.0 

I 

6.2 

2 

4>         «  * 

AMNfCTniSi    F&A  AP 

c  u  n  im'  c  A  L  1 
I   IN  ON  GO 

1 ,0 

I 

T 

T 

1 .0 
1 

c unw  F  A  L 1 
I   IN  ON  GO 

I   IN  ON  CD 

tfcNlKt     3  5" 

1    IN  ON  GO 

i,,Z 

<t 

3.0 

1 

T 

7.2 

5 

c MnwF  A  L I 
1   IN  ON  CD 

c  kjn  W  F  A  1  t 

1    IN  ON  CD 

T 

T 

T 

ft  A  n  c  n  c  N 

cjun  wF  A  L  1 
I   IN  ON  00 

2,b 
1 

4.0 

1 

T 

c  Kin  W  F  A  L  1 

I    lU  ON  GO 

,  5 

I 

<i.O 
1 

4.S 

2 

lArvcnKJuTi  1  c    ">    c  u 
JAvlsdU'^VlLLC    £  3" 

C  kJ  n  U  F  A  1  1 
1    IN   ON  GO 

3.0 

2 

3  •  5 

2 

T 

6.9 

4 

LEESBURC 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

2.0 

2.0 

4,0 

MONTEVALLU 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CO 

1.0 

1 

1.0 

1 

PELl  CITY   I  NNE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

\,i 
2 

1.9 

2 

ALABAMA 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


Station 


JULY       AUG       SEPT       OCT  NOV 


SEASON  DF  1967»19fe6 


FEB       MAR  APR 


MAY  JUNE 


SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GRUVE 

*         *  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP  HILL  2  m 

DADEVILLE 

DELTA 

HEFLIN 

HICHTQWER 

JORDAN  DAM 

LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 

OPELIKA 

ROCKFQRD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLQV*  DAM 
WADLEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDKn  PLANT 


PRAIRIE 


CUBA 


DAYTON 


06 


OEMQPQLIS  LOCK  AND  DAM 


SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 


SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1,   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I   IN  [IN  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
X   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 


.3 

l.O 


2.0 


1.3 

2 


2.4 

3 


2.0 

.8 


1.5 

I 

1.3 
4.5 


2.0 
1 


.3 


2.4 
2 


2.4 

1 


4.3 

I 


,9 


2.0 
1.0 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF  1967"196e 


Station 

jtn.Y 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JXWE 

TOTAL 

1   IN  ON  CD 

- 

- 

- 

r.AlNFSVILLP 

CKjn  Mi  F  A  (  1 
1    IN  ON  CD 

J 

*  •  5 

2 

^  ■  u 

1 

3 

c  kinui  p  A  i  1 
1  IM  ON  GD 

9  n 
£  t  0 

2  1  3 

*  •  5 

UAVNFWil  1  F 

^ Kiny  P  A  1  1 
I   IN  ON  GO 

Z  1  9 

1  lUIMT.  <\Tn(M 
L  i  *  ilNU^  1  U<^ 

X    IN  HN  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MART  HN    1  N 

\    IN  ON  CO 

- 

- 

- 

- 

- 

MAR  I  ON  6  NE 

C  kiflM  PALI 
I   IN  DN  CD 

- 

- 

• 

5  ND W  P  A  L 1 
1    IN   ON  GD 

.  2 

^  5 

I 

.  7 
1 

5  N  n  W  P  A  L  1 
I    IN  ON  CD 

T 

2-7 

]    IN  ON  CD 

X 

X 

Mil  S  T  F  A  n 

C Mpwp  A 1  1 

1    IN  ON  GO 

CMfiu  p  A 1  1 
I   IN  ON  GD 

5  t  U 

1 

1 

MnNTfinMFRV    yR  AD 

C  Kl  ri  mI  C  A  1  1 

I    IN   ON  CD 

J 

T 

J 

X 

PR  R  V/  T  1  L  F 
U^f^V  I  LUC 

c  Kj  n  'aj  P  A 1  1 
1    iU  UN  CD 

■ 

PCRRVUII 1 P 
rcfSAT  V  I  LUC 

J  I**  I  f  '1  r  M  ^  t 

1    IN  ON  GD 

1 

2,3 

1 

,  2 

3.2 
2 

p 1 NF    1  F  U  F 1 

I   IN  ON  GO 

S  E  L  M  A 

CKjn  w  P  AL  1 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

X 

X 

Cl  iTT  1  P 

c » J  n  w  P  A 1  1 
3  IM  u  w  r  '*  1 1, 

1    IN   ON  CO 

TiiCKFr.FP  ^ 

c Kinu p  A  1  1 
1    IN  ON  CO 

X 

T 

T 

X 

X 

c  Kinw  P  A  1  1 
I    IN  ON  GO 

UNIONTOWN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

3.5 

2 

T 

3.5 

2 

WARRIOR  LUCK  ANQ  0AM 

SNQwF&LL 
1   IN  ON  GD 

*         *  * 

rnACTAi    o\  A  T  \i  m 

AOntVlLtt     I  nlrJw 

C  Kl  n  uJ  P  A  1  1 

I   IN  ON  GD 

T 

1 1 3 

1 

1 . 5 

1 

ALBERTA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

T 

ANCALUSIA    1  Mb 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

ATMQRE    I  Sw 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

.2 

.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF       1967»1968   ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

B t ATR  1 1  fc    i  t 

c  kt  n  ui  c  A  1  1 
1   IN  ON  GO 

- 

3i0 

1 

- 

B  D  A  MT 1  C  V 

1   IN  ON  GD 

1 1 0 

1 

1(0 

1 

fiocuTnM   1  cce 

C  M  n  U  C  A  1  1 

1    IN  ON  GD 

2(0 

1 

2(0 

I 

BQitKintncc 
BRUND I Ubc 

c  kl  n  i.i  e  A  I  1 

SNQWr  Al,  L 
I   IN  ON  GD 

T 

1(2 

1 

(2 

1(4 

1 

CA"UtN   3  i^W 

c  iLi  n  M  c  A  1  1 
SNUWr ALU 

I   IN  ON  GD 

( 3 

3(3 
1 

T 

3(6 

1 

C  r1  A  1  Un    3  N 

c  km  I.I  c  A  1  1 
9NUW  P  AU  L 

\   IN  ON  GD 

T 

2(0 

1 

T 

2(0 

1 

f*i  AfdnDkiC 

C  L  A  i  ouKNc 

C  kl  M  >.'  C  A  1  1 

5  NU n  r  A  U  U 

1   IN  ON  CD 

2(0 

1 

2(0 

1 

^1   A  V  T  n  M 

c  km  1  1  c  A  1  1 
5  NUW  r  ALL 

1    IN  ON  CD 

2(3 

1 

2(3 

1 

wUrrcc   af^KilNua   c  INW 

C  kl  n  ij  c  A  1  1 

5  NU  w  r  A  U  L 
I   IN  ON  GO 

T 

T 

T 

C  U  T  T  UN  1  tJi' 

c  km  1  1  c  A  1  1 

SNDWr AL  t 
I   IN  ON  CD 

nnTUAM     CAA  ATDDnDT 
OU 1 nAN    PAA  AIKrUKT 

C  Kl  f  1  I.I  C  A  1  1 

5NU Wr  AL  L 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

ELBA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

CMTCDDDTCC     ^  Mi.1 

C  kl  n  I  :  C  A  1  1 

SNUwrAtL 
I   IN  ON  GD 

T 

1,(0 
1 

1(0 

1 

tUt^AULA   WJLQLIrE  REF 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CO 

(2 

(2 

t  V  CRwKC  t N 

c    n  i.f  c  A  1  1 
I   IN  ON  GO 

1(0 

1 

1(0 

1 

raUtu  UrtN  rUiNU  TuWcR 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

- 

- 

- 

m 

" 

- 

m 

- 

C  kl  n  I.I  C  A  1  1 

SNUWr AL  L 
I   IN  ON  GD 

T 

2.0 

1 

T 

2(0 

1 

^  C  KJ  C  Vi  A 

be    C  V  A 

C  kl  n  I.I  C  A  1  1 

SNUWr  AL  L 
I   IN  ON  CD 

T 

T 

rcnor  t  auua 
be UKO  X  ANNA 

c  kl    1  1  c  A  1  1 

aNUWrALL 
1   IN  ON  GO 

T 

2.0 

2 

T 

2(0 

2 

uiLucKfUMN 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

T 

3(S 

I 

(5 

4(0 

1 

wKC  C    V  1  U  t*  c 

Ckiil'.lCAl  1 

oNijwrALL 
1   IN  ON  GD 

T 

«(0 

2 

4.0 

2 

AUL ANU 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

c  kl  n  1.1  c  A  1  1 

SNuWrALL 
I   IN  ON  GD 

T 

2(4 

2 

(2 

2(6 

2 

1 A  r   c  n  M 

c  kl  n  ..1  c  A  1  1 

dNUn r  AL  L 
1    IN  ON  CD 

3,0 

3(0 

k  T     C  T  n  Kj 

C  Al  n  I.I  C  A  1  1 

SNuWrALL 
1   IN  UN  GD 

LOUISVlLLe 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1(0 
1 

(5 

1.5 

I 

MELVIN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1 

?  1  u 

MILLERS  FERRV 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

w 

•* 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NEWTON 

SNO'/JFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

T 

T 

OZARK  b  NNM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

T 

T 

PHENIX  CITY  2  NNM 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

T 

T 

PINE  APPLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

- 

7.0 

- 

PINE  HILL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

1.0 

I 

m 

m 
m 

PJTTSVIEW 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

RIVER  FALLS 

SNOnFALL 
I    IN  ON  CD 

SLOCOMB 

SNQwFALL 
i    IN  ON  CD 

SNOM  HILL 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

m 

- 

THOMASVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

T 

3.9 

.9 

« 

TROY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CP 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

WALLACE  2  E 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

WHATLEY 

SNQWFALL 
I   IN  ON  CO 

9.0 

1 

T 

9,0 

I 

*         »  * 

GULF 

08 

BAY  MINETTE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

.9 

T 

.9 

COOEN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

FA  I RHQPE   2  NE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

T 

T 

PORT  MORGAN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

GULF  SHORES  P  0 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

MOBILE   we  AIRPORT 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 

T 

1.2 

T 

1.2 

ROBERTSOALE  1  F 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEDVIPERATURES  'l'^-^a 


Slation 

Day  of  Month 

0 

a 
S 

0 

1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1  8  9 

10 

"I 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         •  » 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

Mm 

96 
66 

97 
71 

93 
66 

82 
97 

69 
59 

69 
6* 

62 

69 

68 

77 
66 

82 
66 

90 
69 

87 

67 

68 
69 

93 
66 

94 

67 

93 
66 

93 
66 

92 
65 

92 
69 

92 
69 

93 
69 

91 
67 

91 

70 

99 

70 

99 

70 

99 
66 

63 
67 

86 

66 

89,8 
66,3 

BELLE  HINA  2  N 

MAX 
MIN 

96 
66 

91 
72 

66 

66 

69 
98 

87 

57 

69 
64 

62 

66 

66 

81 
66 

89 
64 

88 
64 

87 
67 

91 
64 

90 
67 

93 
66 

69 
67 

92 
66 

92 
65 

69 

69 

92 
69 

92 
70 

91 
68 

91 

70 

91 
69 

69 

99 

70 

60 
66 

86 

67 

91 
69 

89, 1 
66,4 

DECATUR 

MAX 

Mm 

9B 

63 

9T 
61 

91 
69 

79 

60 

89 

60 

89 

69 

89 

65 

86 

71 

68 

76 
66 

84 
66 

89 
66 

89 
66 

90 
67 

92 
67 

90 
67 

93 
69 

90 
67 

92 
68 

92 
69 

90 

70 

91 

71 

91 
68 

91 

71 

92 

70 

94 
71 

96 

70 

82 
66 

86 

70 

69,4 
67,4 

FALKVtLLE  1  N 

MAX 

Mm 

96 
6S 

100 
69 

92 
69 

78 
99 

69 

94 

69 
58 

89 

60 

69 
64 

74 
68 

74 

69 

82 
64 

68 
64 

91 
65 

90 
66 

92 
66 

90 
64 

94 

67 

87 
64 

90 
66 

91 
66 

86 

67 

91 
69 

90 
67 

92 
69 

91 
69 

" 

?! 

99 

71 

92 
67 

65 
68 

87 

70 

89.1 
65.6 

FLORENCE 

MAX 

Mm 

96 

68 

96 
66 

85 

62 

66 
54 

90 
99 

90 
60 

66 
68 

63 

67 

69 
67 

92 
65 

93 
69 

90 
69 

91 
69 

96 
66 

96 
64 

96 
67 

91 
69 

92 
69 

91 
66 

94 
67 

93 
69 

92 
66 

93 
68 

96 

67 

11 

97 
70 

90 

70 

90 
69 

92 
72 

92.2 
65,9 

HUNTSVILLe  KB  AP 

MAX 

Mm 

97 
71 

91 
73 

79 
67 

89 

63 

87 
60 

86 

67 

67 
66 

76 

71 

77 
69 

89 
68 

67 
67 

89 
67 

69 

67 

92 
68 

90 
69 

91 
69 

67 

70 

91 
68 

91 
68 

87 
70 

90 

70 

90 
72 

90 
70 

91 
71 

92 

71 

n 

94 

73 

81 

70 

66 

70 

91 

72 

86,4 

69.1 

HADISON 

MAX 

Mm 

98 
68 

9* 

70 

79 
66 

84 

60 

86 

98 

89 

69 

91 
64 

70 

69 

82 
66 

90 
65 

90 
69 

68 
65 

92 
66 

94 
67 

94 
67 

91 
67 

91 
66 

92 
67 

89 
69 

90 

70 

92 

70 

91 
66 

91 
69 

91 
69 

n 

;» 

91 

71 

79 
69 

86 

67 

92 
69 

69,9 
67,1 

HOULTDN  2 

MAX 

Mm 

99 
66 

92 

70 

82 
67 

67 
96 

90 
96 

89 

61 

85 

61 

89 
69 

66 

89 
66 

92 
67 

90 
64 

88 
67 

90 
66 

91 
68 

99 
69 

93 

70 

93 
67 

91 
66 

69 
68 

91 
69 

90 

70 

91 
61 

92 

71 

92 
69 

n 

it 

91 
71 

66 

70 

66 
68 

92 
70 

89,9 
67,0 

HUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

Mm 

100 
71 

99 

72 

89 

67 

67 
61 

91 
61 

90 
6* 

92 
64 

72 

70 

69 
66 

92 

70 

92 
68 

90 
69 

91 
69 

99 

70 

99 
66 

97 

71 

92 
69 

90 
69 

91 
70 

92 
72 

93 

72 

92 

71 

91 
72 

91 

72 

il 

97 
79 

84 

72 

90 
66 

99 

71 

91,6 
69,4 

NEM  MARKET  2 

MAX 

Mm 

98 
66 

99 
67 

80 

67 

66 
99 

68 
61 

61 

84 

67 

66 

80 
65 

87 
64 

89 
66 

67 
64 

89 
66 

92 
66 

91 
66 

89 
69 

92 
66 

89 
66 

91 
67 

91 
67 

91 

70 

91 
65 

90 
67 

91 
67 

69 

66 

89 
68 

86 

67 

90 
68 

68,7 
66,1 

RED  BAV 

MAX 

Mm 

98 

73 

99 
66 

91 
62 

82 
98 

89 

61 

89 
62 

65 
69 

69 

62 

82 
67 

85 
61 

67 
67 

90 
66 

91 
65 

69 
67 

65 
69 

90 
66 

96 
66 

99 
69 

68 
68 

92 
61 

90 
70 

92 

70 

92 
69 

92 
69 

91 

71 

72 

73 

98 

74 

92 
71 

66 
69 

88 

69 

90.4 
67.2 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

97 
66 

91 

70 

77 
63 

84 

97 

86 
96 

88 

61 

66 
61 

78 
6* 

77 
66 

81 
66 

65 
69 

90 
66 

67 
66 

90 
69 

89 
66 

92 
66 

89 

67 

92 
66 

91 
66 

86 
64 

91 
69 

89 
66 

90 
66 

91 
69 

90 
68 

91 
70 

82 
68 

86 
69 

90 

70 

68,0 
66.0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

97 
9S 

96 

62 

89 

64 

83 
51 

69 

92 

67 
91 

99 

97 

63 

62 
62 

67 
99 

69 
99 

90 
99 

69 

60 

69 
60 

91 
97 

93 
57 

90 
63 

67 

63 

89 
63 

92 
62 

90 
62 

86 

69 

87 
69 

90 
63 

90 
63 

11 

94 
68 

92 
64 

69 

64 

89 

62 

86.9 
60.9 

WATERLOO 

*          •  • 

MAX 

Mm 

100 
6<> 

99 
63 

87 
99 

87 
56 

90 
57 

68 

91 

91 
91 

61 

63 

92 
61 

92 

60 

89 
60 

90 
58 

90 
61 

95 
61 

95 

60 

96 
61 

92 
61 

93 
62 

94 

60 

94 
61 

91 

63 

91 
62 

92 
62 

92 
62 

94 
61 

11 

94 
64 

91 
69 

64 

60 

90 
62 

91,8 
60,6 

APPALACHIAN 
nOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

96 

68 

96 
69 

81 

67 

63 
99 

»i 

62 

61 
6* 

86 

69 

80 
66 

69 
64 

79 
64 

66 
69 

64 
66 

86 

63 

68 
69 

68 

66 

89 

66 

69 

69 

91 
66 

87 
61 

86 
69 

90 
67 

90 
66 

90 
69 

89 
66 

90 
69 

90 

70 

91 

70 

91 
70 

88 
65 

69 
66 

69 
69 

86,8 
69,9 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

Mm 

97 
6<i 

93 

70 

86 

70 

67 
64 

67 

63 

67 
66 

91 
61 

69 

62 

63 
69 

67 
66 

90 
69 

69 

66 

90 
68 

90 
68 

69 
66 

68 

70 

92 
66 

90 
65 

91 
69 

91 
69 

90 

70 

91 
67 

91 

70 

94 
69 

94 

70 

99 

70 

94 

71 

91 
67 

90 
66 

9; 

70 

69,6 
67,9 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

Mm 

99 
68 

9* 
79 

81 
66 

90 
64 

88 

66 

69 
69 

94 
69 

60 
70 

72 
69 

82 
67 

87 
68 

90 
66 

69 
67 

69 
67 

69 
69 

69 
66 

66 

70 

92 
67 

68 
67 

68 

69 

90 
70 

88 

70 

90 
70 

90 
70 

91 
70 

92 

70 

91 

70 

99 

71 

69 
66 

89 

70 

92 
72 

68,9 
68,6 

BRIOCEPORT  2  N 

MAX 

Mm 

97 
63 

96 
69 

79 
67 

83 
99 

89 

99 

68 

61 

61 

61 

66 

80 
66 

84 
66 

91 
67 

89 
65 

91 
64 

92 
65 

93 
65 

91 
66 

92 
65 

90 
65 

92 
66 

91 

67 

94 
69 

94 
61 

99 
69 

99 
66 

95 
66 

96 
66 

93 
70 

84 
69 

89 

69 

92 
68 

90.1 
69.1 

OUNTERSVULE 

MAX 

Mm 

96 

70 

94 

70 

69 
67 

89 

63 

85 

65 

89 
69 

70 

8  9 
69 

66 

78 

61 

89 

62 

90 
67 

86 
65 

90 

66 

90 
68 

91 
67 

67 
68 

91 

70 

94 

70 

93 

70 

99 
68 

93 

70 

92 
69 

93 
69 

91 

67 

95 

70 

96 

71 

94 
72 

87 

67 

68 
69 

92 

70 

89.8 
67.9 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

99 
65 

98 

70 

92 

70 

79 
62 

84 
62 

69 
61 

62 

61 

67 

71 
63 

78 
64 

64 
64 

69 
65 

67 
65 

90 
65 

67 
66 

88 
64 

68 

63 

91 
67 

68 
65 

69 
66 

91 
68 

91 
69 

91 
69 

92 
68 

92 

70 

93 

70 

95 

70 

92 
68 

66 

68 

68 
66 

87.7 
69.8 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

99 
69 

97 
69 

89 

67 

70 
99 

69 
66 

79 
66 

82 
64 

85 
63 

86 
64 

66 
66 

64 
66 

67 
67 

62 
66 

68 
66 

66 
66 

67 
67 

67 

67 
64 

69 
66 

67 

67 

90 

63 

90 
69 

91 
79 

90 
67 

90 
67 

64 
69 

86.0 
66.1 

SAND  HT  SUBSTA  AU 

MAX 

Mm 

95 
65 

92 
69 

88 

68 

62 
64 

63 
63 

64 
66 

85 
64 

82 

66 

74 
64 

79 
64 

69 
69 

66 
69 

84 
63 

86 
65 

86 
64 

89 

66 

86 
64 

86 
69 

67 

67 

86 
69 

86 

67 

87 
69 

61 

69 

68 

68 

69 

67 

90 
69 

90 
71 

90 
71 

83 
62 

89 
66 

69 

69 

86.0 
66.1 

SCOTTSBORD 

MAX 

Mm 

95 
65 

96 
69 

90 
69 

77 
97 

66 
58 

68 

61 

90 
62 

86 

67 

79 
68 

SO 
66 

84 
66 

88 

69 

90 
69 

88 

66 

89 
68 

89 
68 

91 
65 

92 
66 

93 
67 

90 
67 

90 
68 

99 
69 

91 
65 

92 
66 

91 
67 

91 

69 

94 
68 

94 

70 

93 
68 

80 
68 

66 

69 

89.0 
66,1 

VALLEY  HEAD 

*          *  • 

MAX 

Mm 

93 
60 

92 
64 

92 
69 

70 
56 

80 
96 

80 
61 

84 

61 

84 

62 

79 

61 

84 

64 

79 
63 

82 
64 

86 
63 

84 
62 

88 
64 

87 
64 

86 
62 

86 
63 

68 
64 

67 
69 

66 
69 

67 
66 

68 

61 

67 
69 

68 
65 

86 
66 

90 
67 

89 

67 

69 
66 

61 
66 

83 
67 

89,1 
63,9 

UPPER  PLAINS 

09 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

96 

72 

96 
73 

99 
73 

86 
69 

86 

64 

90 
70 

86 

72 

71 

70 

77 
62 

83 
66 

87 
67 

90 
69 

87 
68 

88 

70 

69 
69 

91 

70 

92 
69 

90 
69 

90 
70 

92 

72 

92 

72 

66 
68 

90 
72 

91 
74 

9! 
72 

99 
71 

99 
73 

95 

72 

91 

70 

67 

71 

90.1 
70.1 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

97 
66 

99 
67 

68 

70 

79 
64 

86 

67 

68 
66 

87 

60 

89 

67 

76 
68 

76 

66 

62 
67 

66 
69 

88 
69 

85 
69 

69 
68 

90 
67 

90 

70 

68 
68 

89 

70 

89 
66 

92 
66 

92 
69 

90 

70 

90 
69 

69 

68 

93 
68 

94 
65 

99 

71 

94 
68 

90 
67 

69 
68 

86.7 
67.1 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

96 
65 

99 

70 

99 
69 

66 
66 

90 
66 

87 
69 

87 
69 

91 
70 

76 
69 

79 
66 

84 
67 

89 
66 

90 
67 

90 
69 

91 
69 

93 
67 

92 
68 

92 
67 

93 
66 

91 
67 

92 
69 

93 
66 

93 
68 

93 
68 

92 
69 

94 

69 

95 

70 

96 
69 

96 
68 

94 

69 

92 
69 

90.8 
67,4 

CLANTDN 

MAX 

Mm 

96 
66 

99 
71 

96 

70 

69 

70 

66 
69 

82 

70 

84 

66 

89 

70 

79 
69 

71 
68 

84 
66 

83 
68 

90 
67 

87 
69 

88 
66 

91 
67 

92 
69 

69 
69 

90 
67 

89 
69 

91 
66 

93 

70 

90 
68 

90 
69 

91 
69 

94 
68 

97 

70 

97 
70 

96 
70 

94 
64 

93 
66 

69,9 
68,1 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

99 
66 

96 

66 

92 
66 

79 
96 

65 

57 

87 
96 

84 
63 

87 
69 

73 
67 

71 
64 

80 
69 

88 
62 

87 
62 

87 
69 

67 
67 

89 
64 

90 
69 

88 
62 

90 
64 

88 

66 

67 
67 

89 
69 

88 
67 

68 

69 

68 
69 

91 
69 

92 
69 

92 
69 

91 
65 

64 

66 

85 
69 

67,0 
65,2 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

HALEVVILLE 

MAX 

Mm 

94 
67 

99 
67 

90 
69 

76 
96 

64 

58 

67 
61 

8* 

62 

86 
62 

73 
67 

76 
69 

63 
69 

90 
63 

90 
63 

89 
67 

69 
67 

89 
66 

91 
66 

69 

67 

86 

67 

89 

67 

87 
69 

90 
70 

88 

70 

69 

70 

89 
69 

91 
69 

92 
67 

93 

71 

93 

70 

86 

70 

65 

70 

87.6 
66,4 

HAMILTON  3  S 

Mm 

97 
62 

96 
64 

91 
67 

79 
94 

85 
54 

68 
55 

66 
60 

89 

61 

76 
67 

80 
62 

84 
64 

91 
62 

90 
63 

88 
69 

86 
66 

93 
62 

91 

63 

92 
63 

89 
64 

89 
66 

91 
69 

91 
69 

89 

66 

69 
67 

88 

66 

91 
66 

92 
66 

92 
66 

92 
66 

86 
68 

87 
67 

88.6 
63.6 

JASPER  4  N 

MAX 

Mm 

101 
63 

92 

70 

80 
69 

89 

59 

90 
59 

65 
64 

91 
61 

89 

68 

-2 
69 

80     SB  SB 
64      66  64 
S««  Releienc*  ^ 

89     87  89 
64     69  67 
otftft  Following  Stat 

90  69 
ti'd 

92 
66 

90 
67 

88 
67 

92 
66 

88 
68 

68 

66 

91 
68 

93 
66 

94 
69 

94 

67 

94 

70 

87 

69 

86 

69 

91 
66 

88.7 
69.9 

-  84  - 


DAILY  TEMPERATURES 


SUUon 

Day  of  Month 

• 

a 
m 
• 

'  1 

^1 

3 

4  1 

s  1 

6 

7  1 

«l 

9 

10  1 

n  1 

12 

"1 

IS 

16  1 

"1 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

PRATTVILLE 

MAX 

^DN 

100 
63 

99 
68 

93 
70 

87 

70 

86 

71 

87 

71 

91 

67 

87 

70 

60 

70 

67 
69 

84 

67 

90 
69 

90 
69 

92 

69 

96 
67 

94 

67 

93 

67 

91 
66 

92 

67 

92 

67 

11 

91 
6* 

93 

68 

96 
66 

91 
61 

97 

70 

97 

70 

94 

70 

«6 

69 

99 

66 

61,1 

TM0RS8Y  EXP  STSnoN 

MAX 
MIN 

96 

Tl 

96 

70 

88 

68 

86 
66 

92 
68 

81 

68 

90 
66 

89 

70 

74 

70 

84 

69 

63 
66 

84 

67 

86 

67 

90 
68 

90 
68 

91 
66 

90 
64 

88 
64 

90 
66 

99 

67 

l\ 

91 
66 

«2 

67 

96 

70 

99 

73 

99 

74 

97 
68 

91 

63 

96 
61 

19,9 

67,6 

TUSC4L00SA  F4S  AP 

MAX 

Mm 

99 

70 

90 
72 

79 
69 

88 
65 

90 
64 

88 

70 

89 
68 

77 
70 

77 
67 

62 

62 

67 
69 

90 
67 

87 
69 

88 

70 

89 

70 

91 
66 

90 
72 

90 
69 

90 
69 

92 

70 

90 
66 

91 

71 

91 
76 

99 

72 

99 

73 

90 
71 

67 
69 

93 

71 

69.2 
69,9 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

97 
68 

99 

70 

91 

70 

80 
6« 

89 

65 

91 

67 

99 
68 

92 
69 

77 
69 

77 
63 

64 

69 

69 

67 

91 
67 

90 
68 

91 
69 

92 
68 

94 

70 

92 
68 

94 
68 

91 

70 

90 
66 

92 

70 

91 

71 

99 

71 

n 

96 

71 

«) 

68 

91 

67 

90 

70 

91.1 
68,6 

VERNON 

•          •  • 

MAX 

Mm 

99 
60 

9« 
69 

81 

70 

84 

98 

91 
96 

88 

62 

92 
63 

79 
6S 

82 
68 

84 

61 

91 
69 

93 
69 

90 
65 

88 

66 

94 

67 

95 
63 

98 

68 

91 
66 

94 

66 

95 
68 

:? 

91 

6T 

91 

69 

99 

67 

99 
69 

:? 

99 
66 

67 

61 

90 
70 

93 
67 

91.1 
69,6 

EASTERN  VALLEV  OA 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

96 
66 

95 
7J 

80 

69 

85 

67 

81 
67 

86 
69 

88 

69 

79 
67 

73 
68 

80 
66 

84 
69 

89 
68 

87 
69 

90 
69 

91 
68 

90 
67 

86 

68 

92 
68 

93 
66 

92 

70 

98 
69 

91 

67 

89 

67 

93 

69 

69 

97 

70 

96 

70 

n 

91 
69 

88.9 
68,1 

CALERA  2  SM 

MAX 

Mm 

10* 
68 

100 
66 

92 
68 

91 
66 

89 

68 

90 
67 

99 
69 

90 
67 

64 
66 

84 

67 

88 
66 

90 
69 

90 
70 

91 

70 

91 
68 

92 
66 

92 

70 

93 
64 

94 
64 

91 

70 

99 
66 

99 

70 

90 
67 

92 
68 

6? 

66 

n 

64 

11 

99 

63 

92,1 
66,9 

CENTRE   5  SM 

MAX 

Mm 

98 
6<> 

100 
69 

98 

70 

76 
63 

88 

69 

89 
66 

89 
69 

90 
68 

68 
69 

77 
64 

80 
66 

69 

66 

90 
64 

86 
69 

91 
68 

92 
69 

92 

67 

90 
68 

93 
68 

91 
68 

99 
66 

94 

68 

90 
69 

91 

67 

11 

l\ 

il 

11 

66 

69 

90,1 
67,2 

CMIIOERSBURC  bTR  PLANT 

MAX 

Mm 

98 
6« 

98 

70 

93 
70 

86 
66 

86 
66 

89 

67 

90 
63 

87 
68 

79 
66 

81 
67 

84 

66 

89 
69 

86 
68 

89 
69 

89 
66 

90 
66 

90 
68 

92 
65 

92 
69 

90 

70 

92 
66 

92 
69 

91 
66 

93 

67 

11 

l\ 

l\ 

l\ 

n 

93 
68 

90,1 
67,4 

GADSDEN  CAS  PLANT 

MAX 

Mm 

99 
6'> 

97 
68 

92 
71 

8<> 

63 

82 
65 

86 

70 

90 
67 

78 

67 

70 
66 

79 
67 

81 
62 

87 
62 

90 
61 

68 
65 

88 
64 

88 
63 

91 
65 

91 
68 

91 
66 

91 
67 

91 
6t 

92 

69 

91 
66 

91 

68 

70 

71 

67 

67 

70 

99 
69 

86,6 

66,6 

nil  CUV  1  NNE 

MAX 

Mm 

96 
60 

98 
6'> 

99 
68 

80 
63 

88 

63 

8> 

66 

89 
61 

91 
62 

76 
66 

69 
63 

81 
66 

84 
64 

88 
64 

87 
66 

89 
69 

66 
64 

89 

67 

88 

67 

89 
66 

88 

66 

6* 

67 

90 
66 

90 
69 

90 
69 

88 

67 

67,7 
69,1 

SVIACAUCA  «  NE 

MAX 

Mm 

98 

62 

95 
65 

89 

67 

87 
64 

87 

69 

84 

66 

88 
98 

83 

66 

76 
64 

83 
66 

84 
64 

90 
66 

68 
64 

90 
65 

92 
62 

92 
62 

90 
64 

93 
62 

90 
63 

69 

67 

94 

63 

90 

61 

90 
64 

91 
64 

V, 

11 

« 

93 
64 

89,8 
63,8 

TALLADEGA 

«          «  • 

MAX 

Mm 

96 
65 

99 

70 

83 
68 

89 
69 

80 
66 

81 

67 

88 

63 

89 
69 

76 
69 

81 
66 

82 
66 

89 
66 

86 
69 

88 
66 

89 
69 

90 
64 

86 

67 

90 
64 

89 

69 

90 
68 

92 

67 

90 
69 

90 
66 

92 

67 

11 

:j 

v, 

n 

90 
66 

91 
68 

86,9 

66,9 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

Mm 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

93 
6<> 

95 
62 

93 
67 

89 

66 

84 
66 

81 

61 

81 
64 

86 

66 

76 
99 

74 
64 

82 
69 

82 
65 

85 
64 

84 

65 

88 

64 

90 
64 

86 
66 

85 

63 

11 

M 

66 

66 

89 
66 

89 

66 

88 

66 

68 

67 

90 
66 

69 

66 

90 
61 

91 
66 

67,1 
64,8 

AUSURN  3  SN 

MAX 

Mm 

97 
65 

100 
67 

98 
67 

97 
68 

84 

6S 

89 
68 

84 

67 

90 
69 

83 
68 

79 
68 

87 

67 

67 
68 

69 

66 

89 

66 

90 
68 

99 

67 

92 
66 

89 

66 

93 
66 

93 
67 

91 
66 

90 
68 

96 
66 

11 

I* 

n 

69 

J* 

96 
66 

91,6 
67,1 

CAKP  MILL  2  NW 

MAX 

Mm 

95 
63 

97 

67 

96 
66 

86 
66 

82 

68 

8) 
66 

8S 
63 

88 

66 

61 
68 

77 
66 

83 
69 

64 

66 

88 
64 

87 
68 

89 
69 

93 
68 

91 
68 

90 
62 

65 

90 
69 

92 
66 

90 
69 

91 
69 

90 
67 

11 

It 

70 

66 

I2 

90 
69 

69,1 
66,0 

HEFLIN 

MAX 

Mm 

95 
59 

98 

66 

9J 
69 

82 
62 

84 
64 

82 
64 

82 
63 

88 

59 

61 
61 

62 

66 

89 
69 

85 
64 

88 

61 

86 
63 

89 
63 

91 
65 

91 
64 

91 
65 

11 

91 
64 

92 

61 

93 

69 

89 

66 

91 
64 

l\ 

11 

11 

69 

11 

92 
64 

69,9 
63,6 

LAFAVETTE 

MAX 

Mm 

100 
66 

98 

67 

89 

68 

84 
66 

84 

67 

81 

69 

90 
64 

89 

69 

77 
69 

87 
66 

84 

66 

85 
68 

89 

68 

89 

67 

94 
69 

93 
65 

90 
68 

91 
63 

11 

66 

92 
67 

90 
66 

90 
69 

92 
66 

94 

68 

11 

l\ 

69 

11 

63 

94 

66 

90.6 
66,1 

MARTIN  DAM 

MAX 

MIN 

66 

69 

68 

67 

70 

88 

70 

90 

70 

87 
69 

80 
69 

82 
68 

86 
67 

90 
69 

89 

67 

88 

70 

90 
68 

90 
68 

88 
68 

91 
66 

11 

i' 

91 
68 

91 
69 

90 
68 

92 

67 

94 

66 

67 

70 

70 

69 

61 

99 

67 

90, t 
67,9 

Q7ELIKA 

MAX 

Mm 

96 
63 

98 

62 

98 
62 

95 
69 

82 

67 

89 
68 

84 

67 

89 
69 

60 

67 

76 
67 

86 

67 

89 
68 

89 
68 

89 
67 

91 
68 

92 
67 

92 
67 

91 
66 

91 

67 

92 
69 

90 
66 

69 

60 

94 

67 

94 

63 

90,9 
69.9 

ROCKFDPD  2  NNH 

MAX 

Mm 

96 
6S 

99 
67 

96 
68 

89 
68 

86 

67 

84 

67 

89 
69 

91 
66 

78 
67 

76 
67 

89 
69 

63 
68 

91 
65 

87 

67 

89 

67 

91 
64 

91 
66 

87 

63 

11 

91 

67 

90 
66 

89 
66 

90 
68 

11 

It 

It 

l\ 

91 
67 

69,9 
66,4 

ROCK  MILLS 

•          •  « 

MAX 

Mm 

98 
99 

100 
69 

97 
68 

88 

67 

81 
68 

84 

67 

8* 

68 

90 
64 

61 
66 

78 
66 

84 
67 

87 
66 

85 

65 

86 
65 

89 
69 

96 
65 

93 
66 

90 
65 

li 

90 
66 

91 
67 

99 

67 

91 
6* 

90 
64 

91 

66 

11 

It 

93 
63 

90.2 
69,6 

PRAIRIE  06 

BAVTON 

MAX 

Mm 

98 

76 

103 
69 

99 

68 

98 
68 

88 

69 

87 

70 

88 

69 

90 
71 

67 

70 

77 
67 

82 
68 

90 

70 

91 
66 

86 

70 

91 

70 

93 
66 

69 

67 

92 
68 

91 
69 

90 
67 

90 
68 

92 

77 

90 
67 

91 

69 

90 

70 

94 

72 

99 

72 

96 

72 

99 

72 

99 

72 

99 

72 

91,1 
69,8 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

98 
69 

98 

70 

96 

70 

86 
68 

88 

67 

89 

67 

88 

69 

86 

70 

60 

71 

78 
66 

83 
69 

88 
67 

90 
67 

90 
67 

91 
68 

92 
69 

91 
68 

93 
67 

92 
66 

92 
66 

92 
69 

91 

70 

94 

67 

91 

67 

91 
69 

93 

71 

99 
71 

96 

71 

99 
69 

99 
69 

94 

68 

90,9 
66,1 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

97 
70 

96 
72 

92 

70 

80 
64 

85 
61 

88 
69 

87 
68 

86 

70 

76 
69 

82 
63 

62 
66 

88 
68 

89 
67 

88 

69 

89 

70 

93 
68 

90 
69 

90 
69 

90 
68 

89 

69 

69 

70 

90 
71 

90 
69 

88 

70 

69 

71 

91 
73 

9t 
71 

91 
74 

96 

70 

91 
69 

69 

70 

86,9 

68,9 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

98 

71 

9A 
69 

8A 

70 

•  9 
66 

87 
69 

87 
68 

89 

69 

63 
69 

76 
68 

84 

66 

90 
70 

88 

70 

90 
68 

92 
71 

92 
71 

92 
69 

92 
69 

91 
67 

91 
68 

91 
70 

94 

70 

93 

71 

91 
69 

92 

70 

93 

71 

96 

72 

97 

72 

97 
71 

99 

67 

99 
68 

99 

71 

90,9 
69,4 

HAVNEVILLE 

MAX 

Mm 

100 
68 

96 
68 

91 
69 

89 

70 

84 

72 

89 
69 

89 

72 

78 

70 

66 
69 

84 
68 

85 
68 

89 
67 

88 
68 

90 
69 

93 
67 

92 
67 

91 
67 

69 

68 

90 
66 

92 
69 

90 
68 

91 
69 

91 

70 

99 

71 

99 

70 

99 

70 

93 

67 

92 
67 

90,0 
66,6 

LIVINGSTON 

MAX 

MDi 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

Mm 

98 
69 

99 
67 

99 
69 

68 

67 

88 

69 

86 

6» 

8f 

62 

69 
66 

76 
68 

83 

66 

66 
68 

90 
68 

69 

66 

91 
69 

93 
68 

92 
68 

92 
68 

92 
68 

90 
69 

92 
68 

91 
6t 

92 

70 

91 
69 

93 
66 

96 

70 

96 

70 

96 

70 

99 

70 

11 

11 

99 

70 

91.0 
66,1 

MINTER  3  NW 

MAX 

Mm 

98 
68 

98 
68 

99 
66 

89 

67 

89 

68 

86 
6* 

89 

70 

90 

70 

81 

70 

83 
67 

81 

67 

66 
68 

89 

66 

67 
66 

90 
69 

92 
67 

90 
67 

90 
67 

90 
68 

91 
62 

8t 

69 

93 
66 

90 
67 

90 
67 

91 

67 

9t 
68 

99 

72 

99 

72 

94 

66 

90,1 
67,7 

MONTGOMERY  UB  AP 

MAX 

Mm 

99 

70 

96 

70 

90 
70 

87 

70 

87 

7J 

86 

72 

90 
70 

79 
72 

83 

72 

69 

72 

89 

71 

91 
70 

89 

70 

90 
71 

94 

71 

92 

70 

92 

70 

91 
69 

92 

70 

91 
70 

91 

71 

91 

71 

90 
71 

92 

70 

91 

71 

99 

72 

96 

71 

96 
74 

99 

71 

90,6 
70,9 

SELMA 

MAX 

Mm 

99 
7A 

98 

70 

95 

70 

89 

69 

90 
72 

87 

71 

91 
68 

89 
74 

62 

71 

84 

69 

88 

69 

89 

71 

91 
69 

92 

71 

95 

72 

94 

71 

94 

70 

93 
69 

92 

70 

93 
68 

94 

71 

94 

71 

96 

72 

93 

71 

96 

71 

99 
71 

99 

74 

99 
74 

96 

74 

92,7 

71,0 

Sm  R*l«r«DC«  NotM  Followlno  SuUoo  IdJm 


-  85  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CoDlinued     JULY  H68 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2  1 

3 

7  1   8  1  9 

10 
10  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  j 

17  j 

18 

19 

19  1 

20  j 

21 

22  j 

23  j 

24 

25  j 

26  j 

27 

28  j 

29  1 

30  1 

31 

TUSKEGEE  3  S 

MAX 

96 

97 

99 

67 

67 

69 

92 

88 

78 

79 

66 

87 

68 

92 

95 

94 

94 

92 

91 

93 

99 

89 

92 

94 

93 

92 

96 

96 

97 

99 

93 

91 

2 

Mm 

68 

67 

70 

67 

66 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

66 

69 

69 

68 

69 

67 

67 

69 

69 

70 

71 

70 

71 

72 

69 

68 

70 

71 

66 

69 

69 

1 

UNION  SPRINGS 

MAX 

98 

98 

100 

98 

84 

90 

63 

90 

62 

79 

63 

69 

90 

90 

91 

99 

99 

94 

91 

92 

94 

99 

94 

91 

96 

97 

98 

96 

96 

99 

99 

92 

4 

«           *  « 

MDJ 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

70 

70 

68 

69 

67 

67 

66 

70 

66 

68 

67 

66 

69 

71 

70 

70 

69 

71 

71 

74 

79 

70 

72 

71 

69 

9 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDAtUS I  A   1  NW 

MAX 

99 

101 

loe 

97 

96 

94 

92 

93 

91 

89 

67 

90 

90 

87 

92 

95 

94 

92 

90 

92 

93 

93 

99 

99 

99 

92 

96 

98 

97 

96 

97 

93 

7 

Mm 

66 

66 

69 

69 

72 

67 

67 

70 

70 

69 

66 

65 

69 

65 

67 

65 

66 

67 

66 

64 

67 

67 

67 

64 

69 

66 

69 

66 

65 

68 

67 

66 

8 

ATHORE   1  SH 

MAX 

Mm 

BEATRICE  1  E 

MAX 

98 

97 

96 

94 

97 

86 

86 

90 

88 

86 

88 

91 

90 

88 

92 

90 

91 

93 

94 

95 

93 

90 

91 

94 

90 

88 

93 

98 

92 

99 

98 

92 

1 

Mm 

68 

67 

68 

63 

67 

67 

66 

70 

72 

68 

68 

66 

62 

63 

66 

67 

68 

63 

61 

69 

67 

62 

68 

68 

69 

66 

62 

69 

63 

63 

66 

69 

9 

BRANTLEY 

MAX 

96 

99 

97 

90 

87 

86 

89 

92 

84 

64 

85 

69 

92 

90 

99 

95 

99 

94 

86 

92 

99 

99 

92 

94 

96 

99 

96 

96 

99 

96 

99 

92 

8 

Mm 

62 

67 

68 

68 

71 

69 

67 

69 

69 

68 

66 

69 

66 

68 

70 

66 

66 

67 

66 

66 

66 

67 

66 

69 

66 

66 

66 

67 

66 

64 

69 

66 

6 

BREHTDN  3  SSE 

MAX 

96 

9« 

89 

66 

89 

67 

90 

91 

67 

64 

92 

93 

91 

99 

95 

99 

99 

88 

95 

99 

92 

91 

91 

94 

99 

96 

96 

98 

98 

96 

97 

92 

6 

Mm 

66 

65 

69 

68 

66 

69 

67 

69 

69 

66 

66 

66 

66 

67 

69 

69 

69 

68 

65 

64 

69 

69 

66 

69 

63 

65 

67 

68 

69 

69 

67 

66 

1 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

99 

96 

89 

67 

67 

87 

90 

86 

80 

82 

90 

92 

90 

93 

94 

92 

93 

91 

94 

93 

93 

92 

92 

92 

99 

98 

97 

97 

99 

95 

96 

91 

8 

Mm 

69 

69 

69 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

65 

66 

69 

65 

66 

67 

69 

66 

69 

66 

67 

67 

68 

66 

69 

67 

67 

68 

71 

66 

69 

69 

66 

6 

CMATOM  3  N 

MAX 

96 

95 

92 

88 

90 

89 

89 

86 

88 

85 

93 

92 

90 

94 

95 

99 

93 

69 

92 

90 

90 

91 

90 

92 

94 

96 

9T 

98 

9T 

96 

97 

92 

3 

Mm 

70 

70 

67 

66 

64 

66 

70 

69 

68 

63 

70 

66 

66 

68 

66 

68 

68 

66 

69 

69 

70 

70 

69 

67 

68 

70 

71 

72 

69 

68 

71 

68 

4 

CLAYTON 

MAX 

92 

96 

99 

69 

60 

64 

63 

68 

63 

78 

63 

66 

66 

67 

69 

91 

90 

89 

88 

86 

86 

89 

86 

67 

69 

90 

93 

93 

94 

92 

93 

68 

4 

Mm 

71 

70 

70 

69 

69 

66 

66 

70 

68 

68 

69 

6S 

68 

67 

71 

68 

69 

68 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

73 

69 

69 

72 

69 

4 

dothan  faa  airport 

MAX 

95 

94 

87 

63 

84 

86 

68 

89 

83 

83 

88 

87 

85 

89 

91 

89 

90 

89 

87 

92 

92 

88 

90 

90 

93 

96 

97 

98 

96 

99 

95 

89 

7 

Mm 

73 

72 

71 

71 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

73 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

72 

71 

73 

74 

76 

72 

71 

72 

73 

71 

6 

ENTERPRISE   3  NH 

MAX 

96 

97 

96 

91 

64 

87 

83 

88 

65 

64 

84 

67 

90 

65 

90 

93 

93 

92 

87 

89 

91 

94 

90 

93 

93 

99 

89 

9 

Mm 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

68 

68 

68 

69 

67 

70 

66 

69 

66 

69 

69 

70 

66 

69 

69 

70 

71 

69 

0 

EUFAULA   rilLOLIFE  REP 

I4AX 

97 

100 

98 

95 

88 

89 

86 

90 

86 

79 

B6 

87 

88 

88 

90 

94 

94 

91 

91 

92 

93 

94 

92 

93 

99 

96 

97 

99 

98 

97 

96 

92 

2 

Mm 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

66 

70 

69 

68 

70 

67 

66 

67 

68 

67 

67 

65 

66 

68 

69 

67 

69 

67 

66 

66 

69 

70 

66 

67 

74 

68 

1 

EVERGREEN 

MAX 

97 

97 

96 

91 

87 

89 

86 

94 

68 

89 

85 

91 

92 

S8 

93 

96 

99 

95 

88 

93 

92 

93 

94 

93 

94 

96 

96 

96 

97 

96 

92 

6 

Mm 

72 

70 

72 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

69 

71 

74 

71 

70 

72 

70 

4 

FRISCO  CITY 

MAX 

95 

98 

99 

92 

67 

90 

89 

91 

92 

85 

83 

89 

92 

89 

93 

99 

93 

93 

89 

92 

91 

90 

91 

91 

90 

93 

99 

97 

96 

99 

91 

7 

Mm 

72 

68 

68 

68 

68 

66 

69 

70 

69 

66 

68 

69 

67 

69 

68 

67 

69 

67 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

67 

70 

71 

72 

68 

71 

68 

8 

GENEVA 

MAX 

95 

95 

96 

92 

89 

86 

89 

90 

87 

84 

84 

90 

92 

91 

92 

99 

95 

99 

88 

90 

94 

94 

90 

92 

93 

99 

96 

97 

97 

96 

96 

91 

6 

Mm 

66 

69 

70 

72 

71 

72 

69 

70 

71 

68 

68 

68 

69 

66 

69 

68 

68 

69 

70 

67 

70 

69 

70 

70 

68 

70 

72 

71 

68 

69 

71 

69 

3 

C I  LBERTQHN 

96 

99 

87 

87 

90 

89 

69 

91 

90 

89 

92 

93 

93 

92 

91 

90 

89 

89 

90 

89 

91 

93 

99 

96 

96 

93 

94 

94 

Mm 

69 

70 

68 

70 

62 

69 

67 

69 

72 

66 

69 

66 

65 

70 

68 

67 

68 

67 

70 

67 

69 

70 

68 

67 

68 

70 

70 

70 

69 

67 

69 

68 

2 

GREENV I LLE 

9*1 

96 

94 

91 

63 

64 

82 

63 

81 

62 

62 

64 

69 

63 

90 

94 

95 

86 

90 

91 

92 

94 

90 

89 

91 

93 

99 

96 

96 

94 

93 

89 

6 

Mm 

68 

69 

68 

66 

67 

68 

68 

69 

68 

67 

67 

69 

65 

65 

63 

66 

69 

69 

67 

67 

68 

68 

67 

66 

67 

66 

70 

71 

67 

65 

66 

67 

1 

HEADLAND 

96 

97 

97 

92 

84 

82 

86 

90 

6  5 

84 

86 

90 

90 

66 

93 

99 

99 

93 

88 

91 

94 

90 

99 

93 

94 

96 

96 

97 

97 

97 

97 

91 

8 

Mm 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

69 

69 

71 

68 

67 

67 

70 

68 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

71 

71 

73 

73 

68 

70 

72 

70 

0 

HIGHLAND  HOME 

97 

101 

97 

96 

88 

86 

66 

91 

79 

84 

87 

83 

69 

88 

90 

93 

94 

92 

90 

92 

93 

99 

90 

90 

91 

94 

99 

95 

99 

93 

93 

91 

1 

Mm 

70 

69 

68 

68 

69 

70 

68 

69 

69 

69 

67 

67 

67 

68 

70 

68 

66 

67 

68 

68 

69 

69 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

69 

66 

67 

68 

9 

OZARK  6  NNW 

99 

97 

89 

83 

89 

89 

91 

69 

63 

64 

87 

90 

86 

91 

93 

93 

93 

87 

89 

91 

92 

90 

91 

92 

93 

99 

97 

97 

99 

97 

97 

91 

1 

Mm 

69 

67 

66 

69 

67 

67 

69 

66 

67 

64 

66 

69 

65 

63 

66 

66 

66 

69 

66 

66 

68 

69 

66 

66 

66 

66 

70 

70 

66 

67 

68 

66 

9 

PHENIX  CITY  2  NNH 

96 

99 

96 

99 

84 

84 

86 

91 

69 

78 

89 

89 

87 

89 

91 

94 

92 

87 

93 

90 

91 

91 

91 

89 

91 

93 

99 

99 

96 

92 

93 

90 

6 

Mm 

70 

71 

70 

68 

68 

69 

69 

71 

70 

69 

69 

69 

67 

68 

70 

69 

70 

63 

69 

70 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

73 

73 

69 

68 

70 

69 

9 

PITTSVIEW 

MAX 

97 

99 

96 

95 

86 

89 

63 

68 

62 

60 

87 

88 

89 

90 

93 

91 

93 

97 

100 

101 

100 

95 

96 

91 

7 

Mm 

65 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

71 

68 

70 

68 

65 

66 

67 

67 

67 

67 

66 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

c4 

67 

69 

69 

67 

69 

67 

6 

THOMASVILLE 

MAX 

95 

94 

90 

91 

86 

86 

84 

90 

87 

83 

83 

91 

92 

90 

92 

92 

90 

90 

90 

93 

94 

90 

88 

88 

88 

93 

93 

93 

95 

94 

91 

90 

> 

Mm 

73 

69 

68 

69 

70 

70 

69 

70 

71 

67 

67 

69 

67 

70 

71 

66 

69 

67 

67 

70 

71 

72 

69 

70 

70 

72 

73 

73 

70 

69 

70 

69 

7 

TROY 

MAX 

97 

97 

91 

82 

89 

84 

89 

82 

82 

84 

84 

89 

86 

90 

94 

94 

91 

87 

92 

92 

93 

90 

87 

92 

93 

99 

96 

96 

92 

93 

93 

90 

1 

Mm 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

67 

67 

67 

68 

70 

68 

67 

67 

66 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

72 

72 

69 

68 

71 

69 

1 

HM AT  L  E Y 

94 

91 

89 

92 

94 

94 

99 

97 

99 

100 

98 

96 

95 

99 

97 

99 

93 

91 

89 

91 

90 

87 

89 

93 

92 

94 

93 

96 

89 

99 

94 

93 

3 

*      *  ' 

Mm 

65 

63 

64 

62 

64 

69 

69 

64 

65 

68 

66 

68 

66 

67 

68 

67 

64 

63 

62 

67 

68 

67 

61 

68 

63 

64 

69 

66 

63 

69 

64 

69 

1 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

92 

92 

68 

86 

90 

86 

91 

8^ 

84 

83 

90 

86 

90 

92 

93 

90 

92 

83 

90 

87 

90 

68 

68 

69 

94 

96 

97 

96 

97 

97 

99 

90 

4 

Mm 

73 

70 

72 

70 

71 

70 

73 

71 

69 

66 

70 

71 

71 

72 

70 

71 

71 

72 

71 

78 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

73 

74 

72 

69 

72 

70 

9 

COOEN 

9<. 

92 

91 

69 

92 

91 

92 

91 

67 

89 

90 

67 

89 

91 

93 

91 

87 

69 

91 

90 

91 

87 

90 

91 

92 

93 

94 

96 

99 

94 

94 

90 

Mm 

71 

72 

72 

72 

66 

70 

69 

71 

71 

68 

70 

70 

70 

72 

69 

71 

71 

71 

72 

71 

79 

70 

70 

71 

69 

66 

70 

76 

74 

67 

73 

70 

6 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

94 

92 

68 

67 

91 

89 

9 1 

84 

90 

88 

90 

92 

93 

90 

67 

86 

89 

89 

90 

66 

69 

91 

92 

92 

93 

99 

94 

93 

94 

Mm 

71 

70 

72 

71 

70 

71 

72 

69 

70 

68 

79 

73 

74 

72 

70 

71 

70 

72 

70 

74 

73 

72 

70 

71 

70 

70 

73 

79 

74 

70 

72 

71 

7 

PORT  nORCAN 

MAX 

92 

90 

88 

68 

90 

69 

90 

90 

87 

83 

91 

86 

99 

90 

90 

91 

90 

89 

90 

91 

92 

67 

90 

91 

92 

93 

94 

99 

93 

92 

93 

90 

t 

Mm 

78 

73 

79 

77 

73 

79 

70 

70 

71 

74 

77 

76 

76 

77 

77 

77 

78 

77 

77 

78 

78 

73 

7T 

77 

76 

76 

80 

BO 

72 

69 

80 

79 

6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

97 

9« 

92 

88 

92 

91 

93 

90 

86 

66 

91 

90 

91 

95 

94 

93 

91 

90 

93 

90 

91 

90 

90 

92 

92 

96 

99 

100 

96 

96 

96 

92 

4 

Mm 

75 

74 

72 

73 

71 

72 

74 

72 

72 

70 

72 

72 

74 

75 

72 

74 

73 

75 

73 

73 

79 

79 

72 

73 

71 

72 

74 

76 

69 

67 

76 

72 

9 

ROBERTSOALE   1  E 

MAX 

93 

98 

96 

68 

90 

92 

94 

99 

91 

87 

89 

92 

92 

95 

95 

99 

93 

92 

90 

92 

93 

92 

91 

92 

92 

99 

97 

96 

98 

97 

97 

93 

1 

Mm 

66 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

67 

69 

70 

70 

68 

67 

69 

67 

68 

67 

67 

69 

66 

68 

68 

67 

66 

67 

72 

72 

66 

69 

66 

4 

See  Reieieace  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF       1967>1968  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

•        ♦  ♦ 

NORTHERN  VALCEY  01 

ATHENS  2 

2 

0 

5J 

620 

861 

847 

488 

160 

44 

0 

BELLE  MINA  2  N 

0 

0 

42 

181 

524 

530 

808 

808 

442 

114 

37 

0 

3486 

DECATUR 

0 

32 

209 

494 

548 

833 

836 

490 

141 

41 

0 

2904 

FALKVJLLE   1  N 

3 

0 

S2 

244 

560 

557 

833 

863 

493 

157 

57 

1 

3620 

FLORENCE 

0 

0 

33 

145 

469 

528 

800 

797 

409 

120 

29 

0 

3330 

HUNTSVIlLE   W8  AP 

0 

0 

42 

179 

553 

586 

829 

876 

445 

148 

35 

0 

3693 

3070 

MAD  I  SO'** 

0 

0 

4S 

174 

521 

510 

794 

828 

432 

137 

40 

0 

3481 

3143 

MOULTON  2 

0 

0 

39 

174 

500 

521 

780 

818 

439 

125 

32 

0 

3428 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

0 

0 

39 

179 

530 

575 

826 

835 

452 

136 

32 

0 

3604 

NEW  MARKET  2 

2 

0 

68 

221 

584 

534 

857 

868 

460 

165 

61 

0 

3620 

RED  BAY 

0 

1 

36 

162 

470 

540 

802 

804 

461 

117 

32 

0 

3425 

REDSTONE  ARSENAL 

1 

0 

50 

218 

574 

580 

828 

892 

541 

270 

56 

0 

4010 

RUSSELLVILLE  2 

7 

4 

54 

278 

633 

614 

905 

979 

560 

200 

95 

7 

4336 

WATERLOO 

•         •  * 

I 

I 

51 

220 

565 

628 

892 

891 

509 

178 

67 

4004 

APPALACH I  AN 

MOUNTAINS  02 

AtBERTVILLE  2  SE 

S 

1 

50 

212 

551 

528 

768 

814 

416 

128 

38 

0 

3511 

3220 

BESSEMER  3  SSM 

0 

0 

43 

161 

483 

471 

706 

T41 

399 

79 

33 

0 

3116 

BIRMINGHAM  HB  AP 

0 

0 

41 

162 

492 

510 

690 

755 

387 

108 

30 

0 

3175 

2551 

BRIDGEPORT  2  W 

2 

0 

45 

202 

574 

564 

809 

823 

434 

161 

61 

0 

3675 

CUNTERSVILLE 

0 

0 

23 

127 

498 

467 

767 

758 

373 

95 

28 

0 

3136 

ONEONTA 

s 

0 

45 

226 

542 

530 

631 

815 

502 

164 

59 

I 

3720 

SAINT  BERNARD 

3 

0 

39 

223 

551 

563 

843 

816 

464 

139 

43 

1 

3665 

3211 

SAND  MT  SUSSTA  AU 

I 

0 

54 

200 

544 

524 

805 

825 

432 

141 

51 

0 

3577 

SCOTTSBQRO 

573 

558 

841 

827 

464 

173 

78 

0 

3096 

VALLEY  HEAD 

«        *  * 

12 

1 

81 

311 

658 

646 

931 

963 

60T 

260 

128 

10 

4606 

3349 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

0 

0 

23 

162 

463 

416 

733 

716 

448 

49 

19 

0 

3029 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

0 

0 

34 

173 

456 

496 

750 

733 

458 

120 

33 

0 

3253 

CENTREVILLE 

0 

0 

36 

167 

443 

469 

712 

718 

422 

81 

27 

0 

3075 

2448 

CLANTON 

0 

0 

35 

172 

434 

472 

716 

716 

408 

89 

23 

0 

3065 

2541 

DOUBLE  SPRINGS 

3 

3 

46 

231 

549 

571 

838 

831 

510 

145 

57 

1 

3785 

FAYETTE 

0 

39 

153 

461 

460 

738 

718 

398 

101 

35 

HALEYVILLE 

3 

1 

40 

211 

556 

577 

854 

840 

547 

169 

54 

0 

3852 

HAMILTON  3  S 

2 

3 

47 

251 

576 

572 

844 

854 

561 

189 

78 

2 

3979 

JASPER  <t  N 

0 

0 

39 

226 

543 

529 

774 

769 

437 

111 

40 

0 

3466 

PRATTVILLE 

0 

0 

26 

115 

371 

405 

634 

674 

363 

63 

13 

0 

2664 

2228 

THORSBY  EXP  STATION 

0 

0 

27 

107 

383 

399 

661 

691 

357 

73 

17 

0 

2715 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

0 

0 

38 

144 

437 

447 

685 

717 

401 

80 

15 

0 

2964 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0 

0 

31 

154 

454 

466 

742 

728 

436 

72 

17 

0 

3100 

2467 

VERNON 

*         *  * 

0 

0 

26 

136 

503 

484 

723 

746 

399 

84 

36 

0 

3157 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNJSTON  FAA  AP 

0 

0 

46 

166 

478 

481 

746 

770 

384 

111 

26 

0 

3210 

CALERA  2  SW 

0 

0 

37 

130 

464 

474 

709 

703 

416 

75 

26 

0 

3034 

CENTRE  5  SW 

I 

0 

42 

184 

556 

531 

815 

783 

446 

130 

41 

0 

3529 

CHlLOERSflURO  XTR  PLANT 

0 

0 

35 

151 

459 

448 

680 

708 

376 

79 

29 

0 

2965 

GADSDEN  CAS  PLANT 

0 

0 

36 

530 

518 

786 

768 

421 

113 

28 

0 

2893 

PELL  CITY  I  NNE 

2 

0 

35 

246 

553 

553 

810 

791 

504 

167 

57 

0 

3718 

SYLACAUGA  4  Nt 

0 

0 

44 

1T8 

502 

486 

728 

764 

439 

104 

29 

0 

3274 

TALLADEGA 

0 

0 

31 

146 

4  54 

460 

706 

722 

357 

83 

29 

0 

2988 

2542 

*         *  * 

PIEDMONT  PLATEAU  OJ 

ALEXANDER  CITY   6  NE 

3 

0 

747 

375 

145 

ASHLAND 

I 

0 

56 

220 

502 

506 

790 

771 

434 

4  1 

0 

3466 

AUBURN   3  SW 

0 

0 

42 

150 

391 

417 

679 

670 

365 

81 

21 

0 

2816 

2264 

CAMP  HILL   2  NH 

* 

0 

55 

199 

AVI 

h  f  1 

756 

7^1 

433 

44 

A 

V 

^114 
J  J  i  ** 

heflin 

I 

0 

64 

261 

575 

588 

824 

793 

506 

176 

55 

2 

3845 

LAFAYETTE 

0 

0 

30 

128 

405 

328 

94 

23 

0 

MARTIN  DAM 

0 

391 

618 

601 

54 

5 

0 

OPELIKA 

0 

0 

37 

157 

423 

448 

7U 

706 

393 

104 

42 

0 

3021 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued   SEASON  OF       1967«1968  tUBtMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

ROCKFORD  2  NNW 

1 

0 

<)2 

167 

43? 

486 

771 

717 

394 

96 

31 

0 

3142 

ROCK  MILLS 

•         *  « 

0 

0 

46 

218 

525 

542 

783 

793 

468 

173 

41 

1 

3610 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

0 

0 

26 

113 

347 

402 

644 

666 

348 

60 

7 

0 

2619 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

0 

0 

28 

191 

400 

416 

679 

681 

406 

70 

18 

0 

28*9 

GAINESVILLE 

0 

0 

30 

154 

416 

455 

702 

692 

407 

73 

16 

0 

2949 

CREENSBQRO 

0 

0 

31 

71 

294 

420 

588 

64J 

340 

44 

6 

0 

2499 

2098 

HAVNEVILLE 

0 

0 

34 

162 

364 

431 

706 

680 

368 

75 

21 

0 

2642 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

29 

124 

370 

409 

631 

676 

353 

96 

14 

0 

2662 

MINTER  3  NW 

0 

0 

33 

148 

380 

408 

642 

697 

406 

85 

21 

0 

2620 

MQNTGOHERY  WB  AP 

0 

0 

30 

108 

338 

379 

614 

645 

308 

41 

8 

0 

2*71 

2291 

SELMA 

0 

0 

20 

69 

301 

328 

542 

980 

280 

23 

2 

0 

21*5 

1913 

TUSKEGEE  3  S 

0 

0 

21 

129 

390 

403 

639 

657 

311 

40 

7 

0 

2597 

2115 

UNION  SPRINGS 

*         *  * 

0 

0 

34 

438 

653 

631 

320 

96 

0 

2032 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NK 

0 

0 

30 

145 

349 

365 

590 

639 

356 

91 

IS 

0 

29*3 

ATMQRE   I  SW 

0 

0 

21 

74 

256 

287 

476 

570 

304 

40 

5 

0 

2033 

BEATRICE   I  E 

0 

35 

149 

332 

395 

598 

660 

360 

60 

13 

0 

BRANTLEY 

0 

0 

37 

157 

366 

347 

618 

666 

389 

64 

19 

0 

2663 

BREWTON  3  SSE 

0 

0 

26 

no 

322 

321 

514 

600 

319 

39 

14 

0 

2269 

1693 

CAMOEN  3  NW 

0 

0 

28 

117 

336 

381 

579 

660 

336 

49 

11 

0 

2*97 

CHATOH  3  N 

0 

0 

22 

69 

266 

320 

515 

607 

319 

21 

4 

0 

21*3 

CLAYTON 

0 

0 

27 

91 

312 

357 

597 

619 

330 

44 

9 

0 

2386 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

0 

0 

17 

42 

237 

266 

468 

551 

265 

13 

3 

0 

1862 

ENTERPRISE  3  NW 

0 

0 

26 

70 

302 

352 

556 

607 

324 

35 

8 

0 

2280 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

0 

0 

28 

141 

360 

383 

613 

637 

345 

70 

20 

0 

2997 

EVERGREEN 

0 

0 

28 

149 

340 

604 

343 

44 

2 

0 

FRISCO  CITY 

0 

0 

29 

111 

296 

355 

563 

632 

345 

48 

9 

0 

238* 

GENEVA 

0 

0 

25 

116 

333 

341 

549 

602 

323 

36 

6 

0 

2333 

GILBERTQWN 

0 

0 

29 

129 

326 

354 

575 

627 

361 

55 

19 

0 

2479 

GREENVILLE 

0 

0 

28 

86 

301 

343 

540 

626 

303 

33 

7 

0 

2267 

1899 

HEADLAND 

0 

0 

22 

91 

303 

322 

543 

611 

310 

20 

4 

0 

2226 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

35 

115 

334 

405 

610 

654 

348 

64 

11 

0 

2576 

1918 

OZARK  6  NNW 

0 

0 

21 

75 

278 

516 

596 

296 

23 

6 

0 

1711 

PHENIX  CITY  2  NNW 

0 

0 

33 

106 

357 

399 

554 

643 

323 

49 

8 

0 

2572 

PITTSVIEW 

368 

87 

34 

0 

2222 

THDMASVILLE 

0 

0 

29 

122 

327 

392 

513 

641 

352 

34 

14 

0 

2524 

2067 

TROY 

0 

0 

24 

87 

302 

328 

534 

621 

278 

23 

9 

0 

2206 

1993 

WMATLEY 

•         «  * 

0 

0 

33 

132 

276 

371 

568 

657 

349 

59 

18 

0 

2463 

CUtF  08 

BAY  MINETTE 

0 

0 

16 

40 

211 

263 

440 

540 

263 

11 

0 

0 

1784 

CQOEN 

0 

0 

15 

4S 

206 

233 

414 

498 

289 

25 

0 

0 

1725 

FAIRHOPE   2  NE 

0 

0 

18 

49 

221 

257 

418 

512 

263 

21 

1 

0 

1760 

1991 

FORT  MORGAN 

0 

0 

10 

16 

140 

194 

407 

447 

230 

2 

0 

0 

1446 

MOBILE   WB  AIRPORT 

0 

0 

23 

46 

202 

273 

448 

525 

251 

12 

0 

0 

1780 

1960 

ROBERTSDALE  1  E 

0 

0 

26 

83 

248 

281 

465 

537 

293 

36 

1 

0 

1973 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  88  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Oi  Month 

"3  01 
o  o  > 
1-  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

,  1 

29 

30 

31 

*      *  * 

PieDHONT  PLATEIU 

09 

 1 

EVAP 

.26 

.32 

•  1* 

.16 

.16 

.22 

.14 

.19 

.  IT 

.  IT 

•  20 

.21 

.20 

.21 

.16 

■  23 

.29 

.11 

.19 

.  16 

.19 

.24 

.26 

.29 

6.266 

WIND 

10 

11 

22 

10 

30 

29 

21 

19 

13 

24 

7 

9 

10 

3 

7 

4 

7 

6 

9 

9 

9 

a 

6 

2 

4 

4 

9 

7 

9 

14 

6 

316 

•       •  * 

PR&IRIE 

06 

OEnaPOLlS  LOCK  MO 

DtM 

EV4P 

.26 

.39 

.31 

.27 

.33 

.28 

.20 

.20 

.07 

.12 

.17 

.22 

.23 

.16 

.22 

.16 

.19 

.30 

.29 

.24 

.26 

.26 

.34 

.29 

.29 

.26 

.26 

.29 

.26 

.24 

.23 

7.49 

WINO 

I* 

»* 

36 

69 

69 

9» 

49 

39 

79 

76 

51 

29 

49 

36 

I* 

19 

20 

26 

29 

26 

26 

26 

26 

19 

6 

31 

32 

19 

41 

36 

37 

1111 

"AX 

10) 

109 

10« 

SB 

90 

99 

96 

92 

81 

62 

93 

96 

96 

IOC 

103 

101 

109 

106 

101 

104 

103 

96 

103 

103 

104 

109 

107 

106 

100 

101 

101 

99,2 

NIN 

TO 

79 

7* 

72 

71 

72 

73 

73 

74 

7C 

7C 

72 

71 

71 

73 

79 

75 

79 

74 

74 

79 

76 

73 

72 

73 

77 

77 

77 

79 

73 

72 

73,4 

*       •  « 

6ULF 

oa 

FilRHQPE    2  NE 

EVIP 

.16 

.la 

.20 

.26 

.16 

.26 

.17 

.11 

.13 

.22 

.24 

.16 

.29 

.i« 

,0* 

.10 

.09 

.IT 

.33 

.12 

.16 

.17 

.17 

.24 

.26 

.30 

.26 

.26 

.26 

.26 

6.226 

WIND 

16 

le 

22 

26 

29 

27 

17 

20 

16 

20 

37 

34 

27 

IT 

16 

11 

10 

13 

16 

21 

17 

1 

31 

19 

17 

19 

26 

37 

34 

39 

19 

664 

NtX 

100 

100 

100 

«• 

99 

100 

101 

99 

99 

96 

97 

93 

96 

100 

96 

94 

96 

69 

96 

102 

100 

90 

92 

100 

101 

101 

101 

102 

102 

101 

101 

97.7 

HIN 

7J 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

69 

70 

71 

70 

69 

71 

72 

72 

62 

72 

72 

72 

72 

79 

79 

72 

72 

79 

79 

79 

76 

77 

70 

74 

72,1 

S*«  Rel«r*nc«  NotM  Following  SUIlon  tndvx 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

{  DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

0 
< 

d 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

1  PBECIP. 

si 
i 

SPECIAL 

ABBEVILLE  1  NNW 

07 

HENRY 

31  35 

66  15 

466 

7A 

JOHN  5  RICMBUHG 

0063 

03 

2 

34  13 

87  11 

PROF.   PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

WILCOX 

176 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

ALBCRTVILLE  2  SE 

oite 

02 

MARSHALL 

12 

34  14 

66  10 

1140 

6P 

6P 

■  „ 

ALA.  COMMUNITY  NElMORk 

ALEXANOEfl  CIIY  fr  NE 

0U3 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

66  62 

660 

5P 

5P 

DOUGLAS  M,  SANFORO 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33  07 

60  07 

7A 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  HEHNDON 

ANDALUSIA  I  NW 

0252 

COVINGTON 

31  19 

66  30 

BA 

JAMES  P.  GlLLiS 

AltNI;>TUN  FAA  AP 

0272 

04 

CALHOlJN 

T 

33  35 

66  51 

MIO 

MID 

FED.  AVlATlUN  AGENCY 

ARLEv  3  S 

U336 

2 

34  04 

67  13 

500 

7A 

MRS.  OORA  fi.  OAVIS 

ASHLAftO 

03b9 

05 

CLAY 

11 

33  15 

65  50 

1060 

TA 

GEORGE  M.  BURNS 

ASHVILLE  J.  w 

0377 

04 

SI.  CLAIR 

7 

33  51 

66  20 

590 

7A 

JOHN  I.  SWINDALL 

039i 

01 

12 

34  48 

86  59 

9A 

9A 

H 

ATHORC  1 

ESCAMBIA^ 

294 

^  H 

HUGH  H.  WIGGINS 

H^bMH  1  SM 

QMiZ 

05 

U 

32  34 

86  il 

730 

8A 

6A 

MRS.  MARTHA  t>  MOORE 

AOTAUOAVILLE  3  N 

03 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  41 

200 

J.  6«  NEIGHBORS 

dANKHEAU  LOCK  AND  CAM 

u5o;> 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

CURPS  OF  ENGINEERS 

SAT  MINETTE 

0563 

06 

BALDWIN 

30  53 

87  47 

268 

7P 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

dEAlRlce  I  £ 

0616 

07 

MONROE 

31  44 

87  12 

178 

7A 

7A 

MARY  L.  BAYLES 

SELLE  MINA  2  N 

06S5 

01 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  63 

600 

6P 

AU6URN  UNIVERSITY 

SERRV 

0743 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

HISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

533 

6P 

6A 

JAMES  £•  MC  CRAVY 

0623 

03 

1 

32  39 

66  42 

6A 

JOHN  R.  Thomas 

BIRMINGHAM  WB  AP 

JEFFERSON 

620 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOAZ 

0967 

02 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1070 

"7A 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

eA 

R.   E.  HLNOERbON 

BRErfTOM  3  SSE 

lOBh 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

86 

MRS.  CLARa  T.  PEAVY 

8R1D0EPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

86  46 

660 

6P 

6P 

MISS  M.   LOUISE  JONES 

SnoOKWOOD 

Uh3 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87  17 

605 

MRS.    WILLIE  M.  STYRON 

SRUNOIDGE 

11T8 

PIKE 

5 

31  43 

85  49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  Sw 

1288 

04 

SHELBY 

33  05 

66  46 

6P 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMD£N  3  NW 

1301 

WILCOX 

32  02 

5P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  60 

85  41 

660 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

WALKER 

430 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  i  Sw 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34  06 

66  46 

620 

7A 

7A 

DON  R.  WATSON 

CENTBEVILLE 

1S20 

03 

Biaa 

3 

32  67 

67  06 

224 

7A 

7A 

HUEY  COLBURN 

CHAlOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31  30 

66  15 

285 

6P 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILDERSBURG  wTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

66  20 

416 

6P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

31  32 

67  31 

163 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLAF^TON 

03 

CMILION 

7 

32  51 

66  38 

680 

7A 

7A 

MARION  H.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  63 

86  26 

596 

6A 

8A 

MRS  EL12ABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

MOBILE 

9 

30  23 

88  13 

12 

it 

5P 

AGnES  C.  CHRISTENSEN 

1607 

07 

5 

31  11 

86  56 

6A 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

470 

TVA-462 

COLLlNSVlLLE 

18<>9 

02 

OE  KAL8 

7 

34  16 

85  62 

734 

7A 

a.  w.  appleton 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

31  17 

85  07 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

19'i0 

03 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

7A 

MRS.  C.  GPESHAM 

COTTONTON 

197*1 

RUSSELL 

32  09 

85  04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DAOEVlLLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

66  46 

760 

OADEVILLE  Z 

212'. 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

66  46 

730 

HUFUS  P.  PLESS 

DAYTON 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32  21 

67  39 

226 

7A 

»os"a!!*hawmns 

DECATUH 

2207 

01 

MORGAN 

12 

34  35 

86  58 

8A 

8A 

DELIA 

CLAY 

1030 

MRS  VERNA  t».  LANDERS 

OEMOPOLIS  LOCf.  and  dam 

22<.5 

06 

MARENGO 

13 

32  31 

87  60 

100 

6A 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

237* 

07 

HOUSTON 

5 

31  19 

85  27 

371 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OOTHAN  <>  SE 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31  10 

85  21 

306 

PrtUL  B.  SMITH 

DOUBLE  SPRINGS 

23B6 

03 

WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

800 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2&77 

07 

COFFEE 

10 

31  25 

86  04 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

EL  ROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33  16 

67  46 

262 

7A 

MRS.  BELLE  BERRY 

ENTERPRISE   3  NW 

267* 

07 

COFFEE 

31  20 

409 

7A 

r.  HARRIS  MOATS 

EUFAULA  WILDLIFE  B£F 

2730 

07 

BARBOUR 

31  59 

65  06 

215 

8A 

EUFAULA  NATL  WOLIFE  REF 

2756 

07 

CONECUH 

31  26 

86  56 

7A 

7A 

MILLER  T.  SELLERS 

FAIRMOPE  2  NE 

BALDWIN 

23 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  PONO  TOWER 

2B32 

07 

COVINGTON 

( 

31  06 

66  33 

232 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVlLLE    I  N 

2640 

01 

MORGAN 

12 

34  22 

66  64 

630 

7A 

7A 

EDCBERT  M.  HARDIN 

FAYETTE 

2BB3 

03 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  49 

365 

6P' 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  48 

67  41 

576 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

3024 

06 

LOWNDES 

6 

31  69 

66  35 

503 

7A 

: 

INACTIVE  3/16/66 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

30  14 

66  01 

10 

6P 

6P' 

C  H 

DOROTHY  E.  MAULOIN 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34  27 

934 

8A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

01 

MONROE 

6 

31  26 

87  24 

6A 

eA 

MRS*   NELIA  MCKENZIE 

34  01 

86  00 

56' 

4P 

6A 

H 

SO,  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

SUMTER 

liO 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

34  01 

86  45 

600 

8A 

: 

MRS.  G.  MC  KLNZIE 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

31  02 

65  51 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

CEORGIANNA 

3271 

07 

BUTLER 

31  38 

66  44 

286 

7A 

T.   E.  MASON 

GIL8ERT0WN 

3308 

07 

CHOCTAW 

i: 

31  53 

86  20 

126 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

GORGAS 

3'.30 

03 

WALKER 

33  39 

87  13 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

3511 

06 

HALE 

; 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

31  60 

86  36 

7A 

FLORENCE  6.  DECKER 

GJLF  SHORES  P  0 

3659 

08 

BALDWIN 

9 

30  17 

67  41 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

3673 

02 

34  20 

66  19 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

guniIrsville  IWA 

3578 

OZ 

MARSHALL 

i; 

34  22 

66  17 

60! 

rVA-765 

MALETVILLE 

WINSTON 

910 

RADIO  STATION  WJBB 

HAMILTON  3  S 

36*5 

o: 

MARION 

13 

34  06 

87  59 

518 

7A 

TA 

EOOIE  L.  PEARCE 

HAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

1 

32  U 

86  36 

180 

8A 

6A 

MISS  ANNE  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

0' 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

370 

7A 

TA 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

05 

CLEBURNE 

U 

33  39 

850 

8A 

aA 

CITY  OF  MEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3616 

07 

CRENSHAW 

31  67 

86  19 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3642 

05 

CLEBURNE 

i: 

33  32 

85  24 

1175 

6A 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3899 

13 

34  20 

87  56 

845 

7A 

FRANK  L>  HAYNES 

HUNTSVlLLE  WB  AP 

4064 

01 

MAO 1  SON 

12 

34  42 

86  35 

600 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACk&ON 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31  31 

67  53 

210 

7A 

T.  H.  GAILLAROi  jr. 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33  48 

66  46 

690 

MRS.   ELLA  M.  AYERS 

JASPER  *  N 

4226 

03 

WALKER 

33  54 

87  16 

525 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  0AM 

4306 

05 

ELMORE 

32  37 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

K.INST0N 

4431 

07 

COFFEE 

IC 

31  14 

86  11 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32  54 

86  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H,  F INCHER 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32  58 

86  31 

420 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

MRS.  MARY  K.  LEE 

STATION 

INDEX  NO. 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

1 

LATITtJDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

ei 

< 

SPECIAL 

LEES6URG 

4627 

04 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

589 

RUFUS   M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

7P 

7P 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

JOHN  8.  ARD 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

12 

34  42 

66  46 

660 

5P 

5P 

H 

JOHN  D  SIONER  JR 

MA6ELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

654 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  6  N£ 

6112 

06 

3 

32  41 

7A 

NATIONAL    FISH  HAIGHERY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

6116 

06 

32  27 

87   1  3 

202 

7A 

R.   L.  SIMONION 

MARION  JUNCTION  2  NE 

6121 

06 

3 

32  28 

87  13 

200 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

06 

ELMORE 

11 

32  40 

85  66 

340 

6P 

ALAUAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  I  SSW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

11 

32  16 

86  01 

190 

7A 

e.   PAUL  GOWAN 

MELVIN 

5364 

07 

CHOCTAW 

13 

31  56 

66  27 

360 

7A 

ERNEST  M.  LAND 

MERTZ  PONUVILLE  TOWER 

5382 

03 

32  53 

67  20 

IP 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

BULLOCIC 

32  04 

490 

ALFRED  S.  ADAMS 

MILSTEAD 

6439 

06 

MACON 

11 

32  27 

86  54 

201 

JAMES  M.  WALKER 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32  06 

67  03 

7A 

7A 

C  M 

MITCHELL  0AM 

6466 

C3 

7 

32  46 

66  27 

350 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

08 

MOBILE 

9 

30  41 

66  15 

211 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

MONTEVALLU 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33  06 

66  62 

462 

7A 

M.  P.  JETER'  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

86  24 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  17 

660 

c 

TVA-381 

MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

34  29 

67  18 

646 

6P 

6P 

JOHN  M.  KELLY 

MJSCLE  shoals  FAA  AP 

01 

12 

34  46 

87  37 

536 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NEW  BROC^TON 

5842 

COFFEE 

^  H 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

5667 

01 

MADISON 

12 

34  55 

66  27 

726 

6P 

6P 

H.  WAYNE  MC  FARLEN 

NEWTON 

5675 

07 

DALE 

6 

31  20 

85  36 

220 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONIA 

6121 

02 

BLOUNT 

33  57 

86  29 

670 

7A 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

05 

LEE 

32  38 

65  23 

750 

7A 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

06 

32  18 

67  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6218 

31  31 

470 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

12 

34  42 

PAL^ERDALt  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

i 

33  44 

66  41 

GEORGE  I .  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

33  36 

66  16 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVlLLt 

06 

PERRY 

III 

6A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

63TJ 

07 

MONROE 

i 

31  35 

67  16 

195 

C 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PMENIX   CUT    2  NNW 

6398 

4 

32  30 

85  01 

570 

BA 

8A 

PMENIX  CITY  WATER  WKS 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

13 

33  13 

66  16 

166 

7A 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

MRS.   EVA  R.  RAY 

1 

31  69 

87  36 

110 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

B6  04 

606 

7A 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PlTIbVIEW 

6501 

RUSSELL 

4 

32  11 

66  10 

380 

7A 

TA, 

SAM  P.  RUSSELL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6606 

03 

AUTAUGA 

32  37 

66  54 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32  28 

66  28 

290 

6P 

6( 

CONTINENTAL  MOSS  GARDEN 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

INACTIVE  12/31/64 

RED  BAY 

6605 

01 

FRANKL IN 

12 

34  26 

88  08 

680 

7A 

H 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

12 

34  36 

86  36 

573 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6647 

03 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

228 

7/ 

HAIFORD  C.  MCCOOL 

HIVER  FALLS 

COVINGTON 

31  22 

86  32 

180 

7A 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

: 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERISDALE   1  E 

6986 

oa 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  40 

155 

7A 

7A 

ROCKFORO  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32  64 

86  14 

670 

7A 

7A 

CHARLES  W,  MCEWEN 

Randolph 

33  09 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSStLLVlLLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34  31 

7A 

7A 

RADIO  STATION  HWWR 

SAINT  aERNARO 

86  47 

Bo! 

7A 

7A 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUbSiA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34  17 

65  68 

1196 

6P 

M 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7262 

02 

JEFFERSON 

2 

33  43 

66  58 

304 

7A 

MRS.  M.   W.  PRIDHORE 

SCOTTSBORO 

7304 

0; 

JACKSON 

12 

86  03 

616 

7A 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  26 

87  00 

147 

5P 

7A 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMS 

7576 

GENEVA 

6 

31  07 

B5  36 

248 

7A 

J  T  KIRKLAND 

SUTTLE 

PERRY 

32  32 

67  11 

146 

7A 

J.  F.   SUTTLE.  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

04 

TALLAOEGA 

33  12 

66  12 

490 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

8024 

Talladega 

33  27 

66  06 

566 

6P 

H 

C.  0.  WEAVER 

ThOMaSVILLE 

8176 

31  56 

87  44 

7A 

11 

: 

leroy  gates 

THOHSBY  1  iW 

CHILTON 

20( 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBY  EXP  STAT  ION 

8209 

0; 

CHILTON 

32  53 

86  42 

6e( 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  OAM 

8215 

0: 

ELMORE 

1: 

32  32 

85  64 

288 

6A 

ALABAMA  Power  CO. 

IONEY 

8259 

MADISON 

12 

34  54 

760 

TVA-606 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

580 

6A 

:  M 

THOMAS  J.  OILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MID 

MID 

FED.   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  36 

7A 

7A 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE   3  S 

8403 

06 

MACON 

11 

32  23 

65  39 

420 

5P 

6P 

RADIO  STATION  WABT 

UNION  SPRINGS 

6436 

06 

BULLOCK 

32  08 

86  43 

465 

8A 

8A 

ELLIS  B.  MEINSLER 

1 

32  26 

87  31 

266 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

846^ 

02 

OE  KALB 

T 

34  34 

85  37 

1040 

7A 

C  +  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

LAMAR 

13 

33  45 

190 

6P 

6P 

:  H 

MRS.   LEILA  H.  WHEELER 

WADLEY 

8606 

05 

RANDOLPH 

11 

33  08 

86  34 

640 

7A 

ALABAMA  Power  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMB 1  A 

31  13 

87  12 

205 

7A 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

8646 

ETOWAH 

. 

34  04 

66  19 

850 

TA 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR 

6668 

JEFFERSON 

66  49 

7A 

c 

CHARLES  A.  SHARITT 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

6673 

GREENE 

2 

32  47 

67  60 

IK 

6A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

6666 

LAUDERDALE 

12 

34  65 

88  04 

6P 

6P 

RICHARD  0.  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

03 

BIBB 

3 

33  07 

67  07 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
JULY  1968 


Additional  Information  regarding  tbe  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,    RFD  2,    Uontgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DItfENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °V,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tons  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  tbe  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  In  tbe  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  la  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .     Max  and  mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  tbe  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    Include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  tbe  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  tbe  preceding  June  data  will  be  carried  in  tbe  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  TBE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry, 
•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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30 

0 

21 

0 

0 

0 

3.91 

1.70 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

ROCK  MILLS 

93.5 

66.2 

79.9 

102 

24 

52 

30+ 

0 

29 

0 

0 

0 

1.63 

.52 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

78,9 

-  .7 

4.00 

.94 

.0 

1 

See  Reference  Notes  FoUowlxig  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Conlinued  AUGUST  1968 


Station 

Temperature 

Precipitation 

•  1 

Dl  1 

«  5 
<S 

Average 
Minimum 

Average 

•3 

a 

|z 

3.1 

Highenl 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

H 

Departure 
From  Noimal 

Greatest  Day 

o 
Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

si 

s  1 

*       >  » 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

91.7 

70.1 

80.9 

99 

24 

57 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

5.63 

2.81 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

DEMQPOLib   LOCK   AND  DAM 

9U6 

68.9 

80.3 

98 

10 

59 

31  + 

0 

22 

0 

0 

0 

8.75 

5.26 

3,06 

12 

.0 

0 

6 

4 

4 

GAINESVILLE 

91.0 

69.8 

80.4 

95 

11 

57 

31  + 

0 

23 

0 

0 

0 

2.33 

1.  18 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

GREENSBORO 

91.3 

69.1 

80.2 

97 

24+ 

57 

31  + 

Q 

22 

0 

0 

0 

5 . 52 

1  . 56 

1.41 

19 

Q 

g 

^ 

\ 

HAYNEVILLE 

90. 9M 

68 .  IH 

79 .  5M 

96 

23 

53 

30 

Q 

21 

0 

0 

0 

2.07 

67 

7 

.0 

^ 

0 

LIVINGSTON 

MARION   JUNCTION  2  NE 

92.8 

68.7 

80.8 

101 

23 

56 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

1 . 70 

.82 

.0 

0 

5 

1 

0 

MINTER   3  NW 

92. 2M 

57. 7M 

80. OH 

101 

25 

58 

31 

0 

Q 

0 

0 

2.26 

.77 

^2 

.0 

0 

5 

2 

0 

MONTGOMERY   WB  AP  R 

92.6 

70.9 

8 1  •  8 

.1 

24+ 

57 

30 

Q 

24 

Q 

Q 

Q 

2.50 

.  57 

6 

y 

0 

SELMA 

94.0 

71.3 

02,7 

1.1 

99 

24+ 

58 

30 

Q 

26 

Q 

0 

4.33 

• 

.87 

7 

*  ^ 
.  0 

0 

TUSKEGEE  3  S 

92.3 

68.2 

60*3 

-  .3 

100 

2  3 

5  8 

30+ 

24 

0 

0 

0 

3  •  5  "5 

_  ,25 

85 

1 2 

0 

UNION  SPRINGS 

94.6 

69.0 

61.8 

1.0 

101 

24 

58 

31  + 

0 

27 

0 

0 

0 

3,28 

-  1.30 

!85 

.0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

80*8 

-  .5 

3.81 

■  23 

.0 

*       r  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NH 

92.4 

66.8 

79,6 

98 

25* 

54 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

6  02 

2.38 

23 

.0 

0 

10 

3 

2 

ATMORE   1  SW 

BEATRICE   1  E 

91.6 

66 . 1 

78  1 9 

97 

24+ 

60 

27 

Q 

25 

0 

0 

0 

4.81 

1  40 

20 

- 

BRANTLEY 

93.6 

66 . 1 

79  .9 

99 

23 

52 

29 

Q 

26 

0 

0 

0 

5.27 

-  .05 

2  •  39 

3 

J: 

BREWTON   3  SSE 

92.9 

66 . 0 

79  •  5 

_      ^  ^  Q 

99 

24 

S3 

30+ 

24 

0 

0 

0 

4  . 94 

20 

.  0 

1 0 

CAMDEN  3  NW 

92,3 

66.0 

79.2 

100 

24 

52 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

4.03 

1.41 

12 

.0 

0 

8 

3 

CHATQM  3  N 

92.7 

68.5 

80  •  ft 

98 

24+ 

56 

30 

Q 

25 

Q 

Q 

Q 

3.90 

23 

7 

CLAYTON 

90.5 

69.8 

80.2 

97 

23 

59 

29 

Q 

22 

0 

Q 

0 

3.01 

-  1.88 

.  85 

2 

*n 

Q 

g 

^ 

OQTHAN  FAA  AIRPORT 

90 . 4 

71.8 

81.1 

98 

24 

6 1 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

3.33 

-  1.84 

5 

*0 

g 

ENTERPRISE   3  NW 

92 .  3M 

68. 9H 

80. 6M 

97 

24+ 

59 

29 

0 

0 

0 

0 

4.44 

l!28 

27 

.0 

0 

7 

4 

1 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

94.2 

68.6 

81,4 

102 

24 

57 

30 

0 

26 

Q 

Q 

0 

5  10 

2.47 

2 

.0 

0 

4 

2 

EVERGREEN 

92. 4M 

70  •  3M 

8 1 .  4M 

98 

2  3 

6 1 

30  + 

Q 

Q 

Q 

4!72 

7 

■  0 

FRISCO  CITY 

92.1 

58,7 

80.4 

98 

24+ 

56 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

5.90 

.73 

l!o2 

25 

.0 

0 

10 

5 

GENEVA 

91.7 

69.4 

80.6 

97 

25 

58 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

7,54 

1 .62 

2.28 

.0 

0 

9 

5 

GI LBERTOWN 

91.0 

68.3 

79.7 

96 

24+ 

53 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

2.74 

.70 

.0 

0 

9 

2 

GREENVILLE 

90.6 

66.7 

78.7 

-  2.4 

98 

24 

56 

31  + 

- 

20 

0 

0 

0 

3.59 

_ 

1.54 

2 

.  0 

HEADLAND 

92.9 

70,  1 

81.5 

98 

2  6 

29 

24 

0 

0 

0 

4.52 

.98 

14 

.  0 

0 

8 

4 

HIGHLAND  HOME 

93.4 

53,3 

80.9 

.3 

101 

25 

57 

30  + 

Q 

25 

0 

0 

0 

2.47 

2  33 

1.35 

3 

OZARK   6  NNW 

92 . 3 

55.8 

79.1 

_  \ 

98 

24+ 

53 

29 

0 

24 

0 

0 

Q 

-  2.85 

.96 

.0 

0 

6 

2 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

92.3 

59.5 

81.0 

101 

24+ 

59 

29 

0 

24 

Q 

0 

Q 

4.10 

1.50 

10 

.0 

0 

5 

4 

PITTSVIEW 

93.3 

57.3 

80.3 

101 

24 

55 

30  + 

0 

25 

4.22 

1.75 

13 

.0 

0 

4 

4 

THOMASVILLE 

89.9 

69.1 

79.5 

97 

25 

57 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

5.03 

1.69 

1 5 

.0 

0 

8 

3 

TROY 

91.4 

69.3 

80.4 

.  0 

102 

26 

59 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

-  1.71 

.95 

.0 

0 

7 

3 

WHATLEY 

92.9 

65.5 

79.2 

100 

22 

51 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

4.42 

1.48 

1 5 

.0 

0 

7 

4 

DIVISION 

80.2 

-  .6 

4.38 

-  .82 

.0 

»       *  * 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

91.6 

70.9 

81.3 

97 

1 

62 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

4.94 

1.72 

19 

.0 

0 

9 

3 

1 

CODEN 

92.9 

71.2 

82.1 

99 

22 

51 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

4.32 

2.38 

14 

.0 

0 

7 

2 

1 

90.5 

71.2 

80.9 

-  .5 

95 

24+ 

62 

31  + 

0 

22 

0 

0 

0 

3.57 

-  2.77 

.72 

27 

.0 

0 

8 

4 

0 

FORT  MORGAN 

90.5 

75.4 

83.0 

94 

22  + 

50 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

3.83 

1.60 

19 

.0 

0 

8 

3 

1 

MOBILE   WB  AIRPORT 

93.2 

72.9 

83.1 

I.O 

102 

22 

55 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

4.59 

-  1.85 

1.35 

18 

.0 

0 

9 

3 

2 

ROBERTSOALE   1  E 

92.5 

68.7 

80.6 

97 

23 

57 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

5.14 

-  2.15 

1.31 

14 

.0 

0 

10 

3 

2 

DIVISION 

81.8 

.3 

4.40 

-  1.86 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BRIDGEPORT  2  W 

104 

DATE 

24 

LOWEST  TEMPERATURE 
WATERLOO 

39 

DATE 

27 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
WETUMPKA 

9.78 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
GUNTERSVILLE 

.60 

GREATEST   I   DAY  PRECIPITATION 
WETUMPKA 

4.11 

DATE 

15 

See  Reference  Notes  FoUoiwing  Station  Index 
-  94  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  oi  Month 


13     14     15     IE     17  18 


28  29 


NOKTHERN  VALLEY  0 

•TMENS  2 
BELLE  niNA  2  N 
OECATUR 
FALKVILLE    I  N 
FLORENCE 

HODCES 

HUNT5VILLE  MB  AP 
KAOISON 
HQULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AF 
NEH  MARKET  2 

RED  giv 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
MATERLOO 


3.S« 
1.62 
3.0» 
A. 09 


3.19 

2.93 
3.72 
2.91 
3.39 
3.J» 


.2a  i.Ok 

.79 


.09 


.29     .09  .«3 

1.91 
.9« 

.06 


.20  .07 


.09 
.*9' 

.29  l.At 


.01  .06 
1.66  .41 


.03 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSX 
BIRMINGHAM  MB  AP 
BQAZ 

BRIDGEPORT  2  u 

CQLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

HAGELLA 
ONEONTA 

PALHERDALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SANO  MT    SUBSTA  AU 

SAVRE 

SCOTtSBORO 
VALLEY  HEAD 
MARRIOR 


2. St 
9.»» 
l.BI 
3.06 


1.  A9 
.60 

2.  J4 

6.97 
9.3B 
1.99 

3.  B2 
2. SO 

3.33 
2.72 
.SO 
3.93 


.3* 
.29  .39 
.36  1.90 


.07 
.36 


.60 
T 

.10 
.36 


UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 
ARlEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 
BILLINGSLEY   1  SE 

BRQOKNOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

GORCAS 

HAlEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

mert2  ponoville  tower 
mitchell  dam 

pickensville 

PlaNTERSVILLE   2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

■EST  BLOCTON 
■INFIELD  2  Sy 


.45 
.46 

1.71  .09 
.60 


4.28 
3.67 
2.99 


1.94 
1.40 


1.07 
.02  .54 


.12     .29  .03 


.19     .67  1.72 


.4B 
.29 
1.59 

i  .2. 
I  1 .90 
0  .19 


EASTERN  GALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  N 
CAlERA  2  SM 

centre  9  sn 

chiloersburg  mtr  Plant 

gadsden  gas  plant 
jacksonville  2  sh 

LEESBURG 
MONTEVALLO 
PELL  CITY   I  NNE 


SYLACAUGA 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


NE 


3.99 
4.19 
4.09 


.42 
.19 
.33  1.09 


.04 
.09  1.10 

T  .B7 
1.49  1.36 

.BI 
.1! 


.42 


1.92 
.49 
1.56 


PIEONONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SH 

CAMP  HILL  2  NW 

DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HICHTOHER 
JORDAN  0AM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORO  2  NNM 
ROCK  MILLS 
THURLON  DAM 

■AOLEV 

■etuhpka 

yates  hydro  plant 


3.09 
7.4B 
4.59 


3.91 
3.97 
3.6S 
3.21 


3.91 
1.63 
4.96 


.17     .11  .06 


.091 
T 

.10 


.10  .39 

.62  .49 

T         .02  .12 

.12  2.04  .04 

.52  .49 

4.11 

.68   1.79  .19 


.19  .61 
2.04 
1.49 


.  16 
2.06 
1.39 


-  »9  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


oiaiion 

O 

1 

2 

3 

1 

4 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

13 

1 

14 

15 

1 

16 

1 

17 

18 

1 

19 

1 

2U 

21 

I 

22 

1 

23 

24 

I  I 

25  2b 

27 

28  I  29  30 

31 

dehopdlis  lQCk  and  dam 

.10 

.01 

'!07 

1  73 

^!43 

GAINESVILLE 

I'.ll 

.11 

T 

!20 

.09 

T 

T 

.01 

.28 

l!l8 

GREENSBORO 

5.52 

.45 

.85 

.  10 

.23 

.96 

.06 

.02 

1.41 

T 

.09 

.09 

1.15 

.11 

HAVNEVlLLE 

2.07 

T 

.03 

.23 

.67 

T 

T 

.  17 

T 

.09 

.36 

.62 

T 

T 

LIVINGSTON 

MARION  6  NE 

.17 

09 

30 

3  09 

04 

1  14 

MARION  JUNCTION    I  ENE 

z'.ll 

!o2 

.02 

.36 

!o2 

.28 

.06 

.52 

Ibb 

MARION  JUNCTION  2  NE 

1.70 

T 

.11 

.09 

T 

.17 

T 

T 

.25 

T 

.03 

.03 

T 

.  17 

.82 

.03 

MATHEWS    I  SSM 

1.78 

.44 

.22 

. 

.50 

.07 

.23 

.32 

MILSTEAO 

3.37 

.06 

.04 

.07 

.12 

.12 

.04 

1.42 

.01 

.06 

1.43 

MINTER  3  NW 

MONTGOMERY  MB  AP  ft 

2)50 

.33 

.43 

.50 

.57 

.10 

T 

.01 

.05 

T 

T 

.41 

OftftVILLE 

2.14 

.  18 

.09 

.20 

* 

.50 

1.17 

PERRYVILLE 

2.26 

.07 

.12 

T 

.08 

1.05 

.20 

.21 

.44 

.09 

PINE  LEVEL 

4.46 

.76 

.82 

.48 

.73 

1.25 

.38 

.04 

selma 

4.33 

.26 

.08 

.07 

.87 

T 

.30 

.78 

T 

T 

.33 

.52 

.79 

T 

T 

T 

,33 

SUTTLE 

.87 

.60 

.02 

.12 

.13 

TUSKEGEE  3  S 

3.55 

.50 

.15 

.27 

.75 

.85 

.62 

.20 

.08 

.13 

UNION  SPRINGS 

3.2e 

.38 

.05 

.80 

.67 

.  14 

.04 

.07 

.02 

.21 

,85 

,05  , 

UNIONTOWN 

4.63 

.20 

.50 

.05 

.15 

.05 

T 

.18 

1.20 

.50 

.50 

1,30 

MARRIOR  LOCK  AND  DAM 

1.30 

.12 

.05 

.05 

.  17 

.31 

,60 

*       •  • 

COASTAL   PLAIN  07 

ABBEVILLE    1  NNM 

T^ 

.28 

.39 

ALBERTA 

I'.n 

!l9 

'.60 

.15 

.09 

.26 

T 

.12 

!l9 

!°6 

1.05 

ANDALUSIA    1  NH 

6.02 

.  10 

.  15 

.18 

.10 

.33 

1.16 

,02 

.91 

.05 

T 

.06 

.24 

2.38 

.06 

.28 

ATMORE    1  SW 

BEATRICE   1  E 

4.ei 

1.00 

.41 

1.00 

1,40 

1 .00 

BR ANT  L  EY 

.  15 

BREWTON  3  SSE 

4.94 

^!65 

.33 

.54 

!o9 

ill 

.07 

.07 

!l9 

.32 

.93 

.81 

.13 

.61 

.09 

BRUNDtOCE 

4.69 

.05 

1.85 

.46 

.05 

T 

.36 

.05 

.04 

T 

,73 

T 

.50  T 

.60 

T  '. 

CAMDEN  3  NW 

4.03 

.01 

.16 

.15 

.23 

.78 

1.41 

.02 

.24 

T 

.81 

.22 

CHATOM  3  N 

3.90 

.01 

.02 

.  12 

.06 

.08 

.13 

.12 

1.09 

T 

.09 

1.  11 

.97 

,10 

C  L A 1  BORNE 

.06 

CLAYTON 

siol 

.85 

!l2 

.36 

.32 

.46 

.14 

,33 

.43 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 

5.62 

.85 

.33 

T 

.72 

.72 

.10 

.56 

1.02 

T 

T 

,46 

,86 

COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

3.33 

.33 

1.00 

T 

T 

.32 

T 

.24 

.05 

.27 

.05 

.36 

.11 

T 

.58 

,02 

.24 

.10 

I'.ll 

ENTERPRISE  3  NW 

4.44 

.08 

'.05 

!l7 

.31 

.03 

.97 

.27 

.74 

T 

T 

Ibb 

!06 

EUPAULA  WILDLIFE  REF 

9.10 

2.47 

.02 

( 

.28 

.09 

1.64 

.06 

.45 

.02 

,07 

EVERGREEN 

4.72 

.29 

.18 

.92 

.03 

.77 

.90 

.47 

,06 

.32 

,78 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 

5.90 

.38 

.36 

.45 

.62 

.23 

GENEVA 

7.54 

1.98 

.06 

!o7 

!l3 

.03 

.74 

.18 

!62 

il8 

!o6 

2.28 

.15 

1,06 

GEORGIANNA 

3.19 

1.17 

.96 

.26 

.50 

.41 

T 

.10 

.12 

.03 

T 

,04 

T 

T 

GILBERTOWN 

2.74 

.22 

.20 

.30 

.70 

.68 

.  10 

T 

,14 

.28 

.12 

GREENVILLE 

3.59 

.95 

.56 

.27 

.66 

.03 

.02 

.01 

.92 

.25 

.32 

.30 

.32 

,69 

HIGHLAND  HQME 

2!47 

1.35 

.  14 

.21 

.02 

.05 

.  10 

.27 

.01 

.32 

JACKSON 

3.52 

.05 

.06 

.01 

.01 

.17 

.07 

2.30 

,36 

.15 

,34 

KlNSTON 

3.06 

.  17 

.32 

.12 

.33 

.71 

.09 

,11 

.36 

.85 

LOUISVILLE 

1.B4 

.15 

.22 

.11 

T 

.20 

.02 

.02 

.08 

.  12 

.07 

.01 

.01 

.10 

.12  .18 

,43 

MELVIN 

92 

1  70 

nehton 

3.6B 

1.08 

.27 

.31 

.09 

.39 

.01 

.63 

.  19 

.24 

,  16 

.  19 

.11 

.01 

OZARK  6  NNW 

3.01 

.11 

.96 

.27 

.04 

.07 

.01 

.02 

.25 

.02 

.08 

.66 

.04 

,48 

PHENIX  CITY   2  NNW 

4.10 

.06 

.07 

.60 

.05 

.80 

1.50 

.88 

.  14 

PINE  APPLE 

9. 19 

1.08 

2.06 

1.78 

.75 

.0! 

.77 

1.78 

.  10 

.82 

1.75 

RIVER  FALLS 

.52 

l!o9 

T 

!23 

1.16 

T 

.49 

.62 

T 

T 

.06 

.42 

.84 

.01 

SLOCQHB 

4.04 

.05 

.28 

.  10 

.10 

.15 

.06 

.12 

.  10 

2.50 

.23 

.25  .10 

THOMHSVULE 

5.03 

T 

.05 

.11 

.09 

.41 

.05 

.SO 

.02 

1.69 

.10 

.05 

.  12 

.15 

.02 

1.37 

TROY 

3.49 

.86 

.95 

.39 

.02 

.06 

.65 

.10 

.36 

.  10 

WALLACE  2  E 

.48 

.97 

hmatlev 

4.42 

.38 

.63 

.13 

.68 

l!48 

.07 

.07 

.58 

.40 

... 

gulp  08 

BAY  MINETTE 

4.94 

.75 

.03 

.45 

.02 

.  15 

.10 

.76 

1.72 

.20 

.32 

CODEN 

4.32 

.50 

.36 

.04 

2.38 

.42 

.19 

.15 

.28 

FAIRHOPE  2  NE 

3.57 

.09 

.69 

T 

.12 

.02 

T 

.07 

.33 

.13 

.07 

.50 

.11 

.04 

.65 

.03 

.72 

FORT  MQRGAN 

3.83 

.78 

.20 

T 

.15 

.15 

.  10 

.15 

T 

1.60 

T 

.70 

CULF  SHORES  P  0 

3.71 

.02 

.25 

.75 

.12 

.  15 

.15 

.18 

.35 

T 

.20 

1.20 

.22 

T 

.12 

HOeiLE  MB  AIRPORT 

4.59 

.15 

.78 

.01 

T 

.01 

.02 

T 

1.23 

.07 

.08 

.24 

.01 

.13 

1.35 

.01 

.24 

.  10 

.16 

RO9ERTS0ALE   1  E 

5.14 

.56 

.03 

.10 

.49 

.04 

.32 

.13 

1.31 

.07 

.25 

.47 

.03 

1.18 

.06 

,10 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  ffl.p.h. 

) 

Helative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Sution 

Resultant 
Direction 

Q 

• 

• 

i 

1  . 

11 

Ehrection 
of 

fasteit  mile 

Dole  of 
fastest  mile 

CENTRAL   STANPARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

Trace 

60-10- 

10-49 

50-99 

661-001 

0 

M  3 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  W6  AIRPORT 

3 

1.0 

5.9 

26 

N 

02 

83 

85 

57 

64 

2 

3 

1 

0 

0 

10 

75 

5.6 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

9 

0.9 

£  .6 

31++ 

31 

01 

86 

89 

53 

61 

4 

3 

3 

0 

0 

11 

5.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

1.5 

t.9 

23  +  + 

8 

22 

83 

85 

51 

67 

2 

7 

6 

1 

2 

0 

IS 

6.1 

MONTGOMERY  wB  AIRPORT 

32 

0.7 

4.8 

33 

SE 

83 

90 

57 

66 

3 

2 

5 

2 

0 

0 

12 

55 

5.8 

S*m  nfarance  nolei  loUowing  Station  Indax. 
-  96  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

at 

• 

'1 

^1 

3 

4  1 

s  1 

e 

^1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

U 

IS 

,s| 

17  1 

18 

1,| 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1 

2S| 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

> 

< 

•         •  • 

NORTHEKN  V4LLEY  01 

4TMENS  2 

MAX 

Mm 

64 

92 
70 

92 
70 

91 
67 

93 
69 

91 
68 

91 
68 

93 

70 

94 
70 

94 

71 

92 

70 

87 
62 

9J 

71 

•  6 

71 

89 

70 

92 
69 

92 
67 

96 
69 

97 

70 

99 
68 

90 

70 

95 

71 

97 
71 

98 

70 

98 

70 

9* 

60 

87 
55 

\l 

51 

81 

62 

91.4 
66.8 

BELLE  M1N4  2  H 

MAX 

Mm 

92 
70 

88 

70 

92 
67 

92 
68 

90 
69 

91 
68 

92 
66 

91 
71 

94 

71 

92 
70 

90 
71 

91 
64 

90 
71 

67 

70 

6! 

70 

90 
69 

94 
66 

96 
71 

96 
71 

91 
67 

93 
71 

97 

72 

97 

73 

97 
71 

94 

70 

88 

60 

83 
53 

11 

11 

82 

53 

90.6 
66.9 

0EC4TUR 

MAX 

Mm 

»3 
72 

93 

71 

9« 
73 

91 

70 

93 
68 

94 

70 

93 
70 

95 

71 

95 
74 

95 
73 

95 

73 

86 

66 

92 
68 

89 

72 

89 

71 

90 
70 

92 
71 

95 

71 

97 
73 

99 
72 

92 
72 

97 

73 

99 
73 

100 
73 

99 

70 

98 
65 

87 

60 

11 

\t 

86 
37 

91.0 
68.8 

F4LKVILLE    1  N 

MAX 
MIM 

93 
71 

93 

70 

90 
67 

91 
68 

91 
69 

92 
66 

92 
68 

92 
69 

93 
73 

94 

71 

94 

71 

95 

66 

9J 
66 

(9 

72 

90 
70 

90 
69 

91 

70 

94 

70 

96 

71 

97 
69 

91 
70 

91 

70 

98 

70 

100 
69 

98 
69 

91 
59 

87 
52 

y 

11 

W 

83 

50 

91.6 
66.3 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

93 
6S 

9<. 
68 

94 
65 

96 
69 

96 
68 

94 

64 

95 
67 

95 
66 

96 
70 

95 
69 

94 
68 

93 
62 

91 
69 

87 

67 

92 
67 

90 
67 

96 
66 

96 

70 

96 

70 

95 

67 

95 
68 

98 
69 

100 
70 

101 
67 

98 

67 

91 
53 

89 
53 

11 

\l 

85 

53 

91.4 
65.1 

HUNTSVILIE  HS  «l> 

MAX 

Mm 

93 
71 

88 

72 

91 
70 

91 
71 

91 
71 

92 
72 

94 
72 

95 

73 

95 
74 

96 
73 

86 
73 

91 
67 

89 

72 

89 

73 

89 

73 

90 
71 

95 

72 

98 
75 

97 
74 

89 

74 

95 
75 

98 
75 

101 
75 

100 
74 

92 
73 

89 
66 

6) 
59 

" 

l\ 

11 

84 

60 

91.5 
70.4 

HiOISON 

MAX 

Mm 

92 
70 

88 

70 

91 
68 

93 
70 

92 
69 

93 
69 

93 
69 

95 

71 

95 

72 

95 
72 

92 
70 

92 
6* 

92 

70 

90 
71 

89 

70 

91 
69 

93 

70 

97 
72 

97 
72 

69 

70 

95 

72 

97 
72 

100 
71 

99 
73 

93 

70 

83 
64 

83 
55 

?; 

\t 

" 

86 
55 

91.6 
67.7 

HDULTON  2 

MAX 

Mm 

92 

71 

90 
71 

93 
69 

95 

67 

93 

70 

93 
68 

93 
69 

94 

71 

93 

72 

93 
71 

90 
71 

93 
67 

89 
71 

87 

73 

96 

71 

91 

70 

94 

70 

95 
71 

99 
72 

90 
69 

95 

71 

99 
72 

100 
73 

100 
71 

93 
69 

92 
64 

92 
59 

i\ 

\l 

It 

89 

52 

92  .  9 
67.7 

MUSCLE    SMOiLS    F4i  4P 

MAX 

Mm 

97 
73 

93 
71 

96 
69 

96 
72 

93 
72 

94 

70 

96 

71 

98 

72 

96 
73 

96 
73 

90 
73 

93 
68 

91 

73 

•  5 

73 

92 
74 

91 

72 

95 

73 

95 

74 

97 
75 

90 
71 

95 
72 

96 

74 

99 
75 

100 
73 

96 

71 

89 

62 

82 

61 

It 

11 

55 

86 

56 

92.9 
69.8 

NEW   M4RKET  2 

MAX 

Mm 

91 
68 

86 
68 

91 
67 

94 
69 

90 
67 

93 
66 

94 
67 

95 

69 

94 
70 

93 
69 

92 
72 

90 
64 

88 

70 

85 

72 

90 

71 

90 
69 

94 
66 

96 

70 

98 
69 

95 

70 

97 
69 

98 
69 

100 
70 

99 
69 

98 
69 

86 

61 

87 
49 

It 

" 

\l 

85 

51 

91.7 
65.9 

RED  B4y 

MAX 

Mm 

93 
71 

92 
68 

95 
69 

93 
70 

94 

71 

92 
69 

93 
69 

91 
70 

94 
71 

95 

73 

95 

70 

86 
68 

92 
67 

90 
70 

67 

71 

93 
70 

90 
70 

95 

73 

97 
73 

99 
69 

91 
69 

95 

71 

97 
73 

99 
75 

99 
68 

91 
62 

89 
58 

56 

l\ 

88 

57 

92.1 
68. S 

REDSTONE  ADSCNtL 

MAX 

Mm 

92 
69 

89 

69 

91 
68 

91 
69 

91 
69 

92 
68 

92 
69 

93 

71 

93 
71 

91 
71 

83 

69 

90 
64 

88 

71 

86 

71 

89 

70 

90 
69 

93 
69 

96 
72 

98 
71 

91 
67 

95 

71 

97 

71 

99 
71 

98 

70 

90 
69 

67 

60 

81 
56 

82 
54 

90.4 
66.7 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

90 
62 

90 
62 

9« 

61 

94 
62 

93 

61 

69 

60 

90 
60 

90 
62 

92 
62 

94 

96 
62 

83 

59 

92 
39 

67 
64 

86 
64 

89 
65 

67 

63 

95 

62 

63 

60 

60 

62 

97 
62 

93 

60 

94 
60 

91 

60 

86 
58 

I 

85 

50 

90.1 
60.2 

MATERLOa 

•          •  • 

MAX 

Mm 

9» 
62 

93 
62 

92 
59 

96 
62 

93 
62 

93 
62 

92 
61 

94 

61 

93 
62 

94 
62 

90 
63 

91 
56 

95 
65 

89 

63 

91 
64 

90 
64 

96 
65 

96 
62 

99 
62 

91 
60 

96 

61 

99 
62 

100 
63 

101 
59 

99 
59 

91 
46 

68 

39 

87 

50 

Vz 

" 

66 
46 

91.1 
38.7 

4PP4L4CH14N 
nOUNT41NS  02 

4LBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

B9 

70 

88 

69 

91 
64 

92 
68 

92 
69 

93 
68 

92 

70 

91 
72 

92 
71 

91 
72 

90 
69 

86 

63 

68 
67 

61 

67 

ee 

67 

89 
66 

89 
68 

69 
69 

97 
71 

92 
68 

93 
71 

97 
70 

98 
70 

96 
74 

91 
68 

66 
64 

80 
5) 

90.9 
68.2 

BESSEMER  3  SSM 

MAX 

Mm 

93 

70 

93 

70 

91 
68 

92 

70 

92 
73 

89 

70 

92 
69 

93 

70 

93 

72 

94 
71 

84 

70 

92 

70 

92 
7J 

87 

72 

90 

70 

92 
68 

95 

70 

96 

70 

94 

73 

93 

70 

93 

71 

96 

70 

98 
69 

96 
69 

85 

69 

6* 
66 

81 
53 

63 
57 

80 
59 

83 

52 

90.8 
67.7 

BIRMINGHAM  MB  4P 

MAX 

Mm 

91 

70 

93 
71 

91 

70 

92 
71 

92 

71 

91 
71 

93 

66 

94 

71 

94 

72 

94 
72 

65 

73 

90 
70 

89 

73 

85 

73 

89 

71 

91 

70 

94 

72 

94 
71 

93 

72 

91 
71 

93 
72 

96 

72 

96 

70 

97 

71 

84 
69 

87 

65 

84 
58 

84 
61 

81 
57 

n 

82 

57 

90.1 
68.7 

BRIDCEPCIRT  2  H 

MAX 

Mm 

95 

67 

90 
68 

91 

67 

95 

66 

94 
68 

95 

6B 

98 
67 

100 
67 

98 
67 

98 
66 

95 

71 

92 
62 

89 

67 

92 
69 

94 
69 

97 
67 

100 
67 

97 
69 

101 
69 

99 

69 

96 
69 

100 

70 

103 
66 

104 
66 

95 

70 

92 

61 

84 
54 

86 
54 

85 

50 

'A 

86 

50 

94.4 
65.1 

CUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

0NE0NI4 

MAX 

Mm 

91 
6B 

92 
69 

90 
64 

90 
66 

91 
69 

92 
68 

92 
68 

93 
65 

94 
70 

94 

70 

94 
71 

83 
65 

90 
65 

88 

70 

67 

70 

89 
69 

91 
69 

93 
71 

93 
71 

94 

69 

92 
69 

94 

70 

97 
69 

98 
68 

96 
67 

87 
66 

66 
56 

82 
56 

63 
S3 

63 
54 

82 
52 

90.4 
66,0 

54INT  SERN4R0 

MAX 

Mm 

B9 

67 

90 

67 

88 

66 

89 
6B 

90 
68 

89 

68 

89 

66 

90 
66 

91 

70 

91 
69 

91 
69 

82 
63 

88 

67 

65 
69 

63 
69 

87 
67 

69 

68 

90 
69 

93 

70 

94 
66 

86 
69 

91 
71 

93 
66 

96 

70 

95 
66 

86 
64 

64 

57 

79 
58 

61 
54 

80 
54 

80 
54 

88. 1 
65.9 

S4N0  MT  SUBST4  4U 

MAX 

Mm 

SB 
69 

88 
66 

B8 
65 

91 

69 

89 

69 

90 
68 

90 
69 

92 
70 

92 

70 

92 
68 

69 

67 

86 

63 

86 
66 

83 

69 

66 
68 

86 

66 

69 

69 

92 
69 

94 
71 

96 

67 

92 

70 

96 
69 

97 
69 

95 

69 

95 

66 

67 
64 

85 

34 

62 
56 

61 
57 

81 
56 

78 
59 

89.0 
66.2 

SCQTTSBORO 

MAX 

Mm 

92 
6B 

93 
69 

91 
66 

92 
67 

94 
68 

92 

68 

93 
67 

94 
68 

95 
66 

96 

69 

67 

67 

95 

61 

90 
66 

87 

68 

69 
69 

91 
67 

93 
67 

92 
66 

95 
69 

99 
66 

95 

66 

97 

67 

98 

68 

100 
68 

99 
68 

98 

60 

91 
33 

95 
52 

86 

46 

85 
48 

85 
46 

92.9 
64.4 

VALLEV  HEAD 

*          •  * 

MAX 

Mm 

88 
65 

88 
65 

88 

63 

89 
64 

86 

67 

87 
63 

89 
65 

91 
64 

92 
64 

92 
65 

92 
66 

85 

63 

8* 

63 

81 
65 

85 

67 

86 
65 

89 
65 

91 
64 

93 
65 

94 
65 

93 
66 

93 
6! 

93 

66 

97 
65 

97 
67 

85 
59 

87 
50 

79 
50 

81 
56 

81 
54 

62 
58 

88.4 

63.0 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVULE 

MAX 

Mm 

94 

73 

9* 

72 

94 

68 

91 

71 

90 
73 

91 

71 

87 
62 

92 
70 

92 
74 

93 
75 

93 
73 

87 

73 

90 
74 

87 

74 

86 

78 

89 

69 

93 
72 

93 

71 

94 

71 

97 
72 

90 
72 

91 
74 

97 

73 

98 
76 

99 
73 

89 
69 

87 
59 

6! 

61 

84 

5! 

62 
54 

82 

55 

90.7 
69.6 

BANKHEAO   LOCK    AND  DAM 

MAX 

Mm 

92 
70 

93 

70 

95 
69 

90 

70 

90 
61 

92 

61 

90 
69 

92 
69 

92 
69 

94 
68 

94 
61 

88 

62 

90 
61 

88 

63 

94 
69 

90 
65 

90 
68 

93 
69 

98 

70 

97 
59 

91 
61 

94 
63 

97 

62 

98 

69 

98 
65 

83 
61 

87 
61 

63 
54 

84 
54 

67 

31 

81 

53 

91.1 
63.1 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

95 
69 

96 
68 

95 
68 

94 

70 

93 
71 

92 
70 

69 
69 

94 

70 

95 

71 

97 
72 

96 
69 

90 

70 

92 

70 

92 
71 

90 

70 

91 
69 

93 
69 

95 

70 

98 

71 

97 
70 

94 

70 

96 
72 

99 
68 

100 
70 

99 
68 

97 

68 

91 
58 

66 

59 

86 
54 

82 

31 

82 

53 

93.  1 
67.4 

ClANTON 

MAX 

Mm 

96 
71 

93 

70 

90 
69 

92 

71 

85 

71 

92 
72 

88 
69 

95 

71 

97 
71 

98 
71 

94 

70 

91 
72 

88 

72 

90 
73 

86 

71 

89 

70 

92 
70 

95 

72 

96 

73 

94 

70 

93 
71 

95 

73 

99 
69 

100 
73 

96 
68 

81 

70 

90 
61 

6! 

60 

83 
53 

62 
33 

81 
55 

91.4 
68.) 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

90 
69 

91 
69 

88 
66 

91 
69 

91 
70 

92 
66 

89 

68 

89 
69 

88 

68 

90 
70 

91 
69 

92 
67 

69 
68 

86 

71 

84 

70 

86 
66 

69 
68 

93 
66 

92 

70 

94 

67 

92 
70 

93 
67 

95 
69 

97 

70 

96 
67 

87 
62 

87 
55 

82 
55 

65 
35 

83 
56 

63 
54 

69.5 
66,1 

F4YETIE 

MAX 

Mm 

MALEWILLE 

MAX 

Mm 

91 

70 

91 

70 

89 

67 

90 
69 

90 
69 

90 
69 

69 
69 

91 

70 

91 
70 

90 
70 

83 

69 

90 
69 

86 

70 

90 

70 

91 

70 

90 
69 

93 

70 

94 

70 

95 
69 

69 

69 

94 
69 

95 

70 

96 
68 

96 
68 

91 
64 

85 
56 

81 

57 

83 
36 

89.6 
67,1 

HAMILTON   3  S 

MAX 

Mm 

91 
67 

92 
67 

94 
67 

92 
68 

93 
67 

93 
66 

92 
66 

68 

67 

92 
66 

93 
69 

91 
69 

87 

67 

92 
67 

69 

70 

87 
66 

90 
67 

91 
67 

93 
66 

95 
68 

96 
66 

89 

69 

93 
69 

97 
69 

97 
68 

97 
66 

83 
59 

87 
33 

82 

50 

84 

49 

90.6 
64.7 

JASPER   (>  N 

MAX 

Mm 

93 
69 

93 
69 

89 
67 

93 
69 

93 
68 

91 
66 

93 
67 

94 

68 

94 

71 

94 
68 

83 

70 

91 
68 

87 

70 

87 

72 

92 
66 

94 
69 

98 
66 

97 
68 

97 

70 

90 
70 

95 
68 

97 
70 

99 
67 

100 
70 

67 

68 

92 
65 

83 

57 

67 
5! 

89 
51 

91.6 

66.  2 

Sm  HcUttnc*  Nol*>  Tollowlng  SUUon  [od«] 
97  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  of  Month 

age 

Station 

0 

 r 

1 

 r 

2 

3 

 r 

4 

 r 

5 

6 

■7  1  8  9 

in  1 

10  1 

 r 

11 

12 

 r 

13 

 r 

14 

IS 

le 

17 

18 

1  r 

19 

 r 

20 

21 

22 

23 

24 

5s  ! 

 r 

26 

27 

1  T 

28 

 r 

29 

 r 

30 

31 

< 

PRSITVILLE 

MAX 

91 

94 

95 

96 

93 

88 

99 

95 

92 

90 

92 

91 

9 1 

92 

96 

97 

96 

97 

99 

100 

100 

96 

9» 

67 

69 

66 

89 

•  0 

93  •  1 

KUN 

70 

69 

67 

70 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

69 

72 

72 

71 

69 

69 

70 

74 

75 

70 

72 

71 

69 

72 

66 

66 

60 

61 

96 

97 

60 

68.4 

TH0t!S6V  EXP  ST4TI0N 

MAX 

96 

88 

99 

90 

92 

88 

96 

99 

95 

99 

88 

88 

92 

86 

86 

90 

99 

93 

90 

96 

98 

98 

98 

82 

92 

88 

84 

83 

61 

80 

90*6 

MIN 

72 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

72 

71 

68 

71 

71 

71 

69 

69 

69 

70 

70 

66 

74 

72 

70 

71 

69 

71 

62 

62 

96 

96 

98 

68.1 

TUSC4LD0S4  fAA  AP 

MAX 

93 

94 

90 

90 

91 

85 

91 

93 

94 

94 

87 

90 

87 

68 

69 

93 

99 

97 

97 

90 

93 

97 

96 

98 

89 

87 

89 

84 

81 

62 

65 

90.4 

MIN 

74 

71 

68 

72 

74 

71 

72 

73 

74 

75 

72 

72 

74 

74 

72 

69 

72 

71 

73 

72 

72 

73 

73 

70 

69 

66 

99 

61 

96 

94 

95 

69.9 

TUSCALOOSA  DLIVEP  0AM 

MAX 

94 

94 

97 

92 

92 

90 

88 

93 

95 

96 

94 

■  8 

91 

89 

90 

91 

94 

99 

97 

97 

91 

95 

97 

99 

97 

88 

87 

69 

66 

62 

61 

91.6 

MIN 

72 

71 

68 

71 

73 

70 

71 

71 

73 

75 

71 

71 

71 

71 

70 

68 

71 

71 

74 

71 

72 

72 

72 

76 

67 

70 

99 

62 

61 

99 

98 

69. » 

VEKNON 

MAX 

93 

94 

95 

95 

94 

92 

94 

90 

94 

9i 

90 

94 

99 

97 

97 

96 

99 

97 

99 

97 

97 

90 

86 

86 

87 

89 

66 

66 

9J.9 

•          *  * 

MIN 

68 

69 

68 

69 

68 

66 

70 

69 

70 

71 

68 

69 

71 

72 

69 

68 

69 

70 

70 

69 

69 

72 

71 

70 

66 

6t 

99 

55 

94 

94 

92 

66.6 

EASTERN  VALLEY 

04 

ANNISTON  FAA  aP 

MAX 

92 

92 

93 

94 

92 

93 

99 

97 

89 

89 

89 

89 

91 

91 

96 

94 

99 

96 

99 

100 

99 

64 

66 

89 

83 

82 

61 

74 

91.2 

Mm 

70 

71 

68 

70 

70 

69 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

70 

72 

72 

71 

70 

69 

69 

60 

59 

96 

91 

96 

66.1 

CALERA  2  SU 

MAX 

95 

92 

95 

98 

99 

97 

95 

97 

98 

99 

91 

91 

9> 

66 

91 

92 

98 

95 

94 

95 

97 

100 

97 

89 

86 

87 

88 

84 

69 

68 

91. 1 

MIN 

71 

65 

62 

67 

71 

69 

68 

69 

68 

69 

68 

70 

71 

72 

70 

71 

72 

73 

71 

69 

70 

71 

78 

79 

70 

6* 

91 

58 

93 

91 

92 

67.2 

CENTRE   5  SW 

MAX 

91 

87 

93 

92 

99 

94 

96 

96 

97 

97 

99 

90 

89 

67 

69 

69 

93 

99 

98 

97 

95 

97 

100 

102 

101 

90 

91 

89 

67 

69 

69 

»j.e 

MIN 

69 

69 

67 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

67 

67 

68 

69 

70 

69 

71 

70 

68 

70 

70 

70 

71 

66 

66 

96 

99 

91 

91 

94 

66,9 

CHILDERSBURG  NTR  PLANT 

MAX 

93 

93 

92 

95 

93 

92 

95 

98 

97 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

93 

96 

94 

99 

99 

97 

98 

97 

86 

66 

67 

64 

64 

62 

60 

91.7 

MIN 

72 

71 

69 

69 

69 

70 

67 

69 

70 

69 

70 

71 

69 

71 

68 

69 

70 

70 

71 

69 

72 

72 

68 

71 

68 

68 

96 

98 

91 

49 

93 

67.1 

CAOSDEN  CAS  Plant 

MAX 

94 

90 

92 

97 

93 

93 

93 

99 

93 

92 

90 

90 

89 

68 

90 

93 

90 

99 

97 

96 

97 

98 

101 

98 

89 

88 

89 

82 

60 

62 

74 

91.0 

MIN 

6B 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

66 

70 

71 

71 

70 

70 

72 

71 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

68 

98 

58 

97 

93 

57 

67.7 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 

90 

90 

89 

90 

92 

90 

91 

9J 

93 

94 

93 

69 

90 

66 

62 

87 

90 

93 

95 

94 

92 

93 

96 

98 

96 

80 

86 

82 

82 

80 

60 

69.9 

MIN 

6B 

69 

67 

68 

68 

67 

69 

68 

69 

70 

70 

68 

68 

70 

70 

66 

69 

70 

70 

69 

69 

71 

68 

68 

67 

67 

57 

56 

91 

90 

90 

66.1 

SVLACAUGA  i,  Hi 

MAX 

93 

91 

92 

93 

91 

89 

94 

96 

97 

92 

88 

86 

90 

•  6 

91 

93 

96 

97 

95 

94 

99 

98 

98 

97 

82 

90 

69 

84 

63 

83 

79 

91.0 

MIN 

67 

68 

64 

66 

67 

67 

64 

65 

65 

65 

64 

66 

67 

67 

69 

69 

64 

64 

65 

64 

66 

67 

63 

64 

64 

61 

91 

53 

90 

49 

47 

62.6 

TALLADEGA 

MAX 

92 

90 

89 

92 

90 

92 

95 

94 

88 

87 

86 

86 

69 

91 

94 

93 

93 

93 

94 

98 

99 

97 

60 

68 

64 

83 

61 

81 

78 

69.9 

*          •  • 

MIN 

70 

70 

66 

70 

68 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

71 

63 

71 

72 

67 

69 

66 

67 

97 

60 

92 

90 

99 

66.6 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

90 

93 

95 

93 

90 

67 

89 

84 

90 

97 

95 

98 

98 

98 

90 

85 

83 

83 

MIN 

63 

66 

63 

64 

65 

64 

65 

66 

65 

66 

63 

69 

63 

64 

99 

57 

47 

44 

ASHLAND 

MAX 

89 

90 

86 

89 

91 

90 

90 

92 

93 

92 

90 

66 

65 

82 

87 

90 

92 

94 

93 

95 

92 

97 

98 

96 

81 

88 

84 

62 

60 

82 

89.4 

MIN 

66 

69 

68 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

68 

66 

68 

67 

67 

67 

67 

69 

71 

71 

67 

70 

72 

69 

69 

66 

66 

99 

59 

93 

92 

93 

66,0 

AUBURN  3  SM 

MAX 

97 

96 

96 

94 

94 

90 

92 

96 

96 

97 

91 

90 

89 

88 

87 

88 

93 

99 

96 

92 

95 

96 

99 

100 

96 

94 

90 

88 

85 

69 

66 

92.6 

MIN 

69 

67 

66 

69 

66 

66 

69 

70 

71 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

69 

71 

71 

70 

71 

73 

69 

71 

70 

71 

98 

63 

94 

96 

97 

67. J 

CAMP   HILL    2  NH 

MAX 

93 

90 

90 

90 

92 

88 

9  1 

95 

95 

92 

90 

89 

86 

85 

90 

91 

94 

95 

92 

94 

95 

98 

99 

98 

90 

90 

85 

61 

60 

60 

90.6 

MIN 

67 

67 

67 

67 

65 

66 

68 

66 

70 

70 

69 

68 

66 

69 

68 

68 

69 

68 

70 

66 

68 

70 

67 

67 

65 

67 

96 

60 

91 

93 

95 

69.6 

HEFLIN 

MAX 

92 

94 

94 

95 

94 

93 

95 

97 

93 

91 

90 

93 

89 

91 

96 

98 

99 

96 

99 

98 

101 

99 

98 

99 

86 

69 

65 

62 

80 

93 . 4 

Mm 

66 

67 

67 

70 

69 

70 

73 

74 

68 

66 

65 

70 

66 

66 

65 

67 

68 

68 

66 

69 

69 

68 

68 

69 

69 

67 

90 

96 

92 

91 

49 

69.9 

LAFAYETTE 

MAX 

94 

93 

94 

89 

99 

99 

90 

84 

69 

89 

87 

90 

92 

94 

94 

93 

95 

95 

98 

100 

97 

93 

89 

69 

60 

60 

81 

80 

91.1 

Mm 

66 

66 

64 

66 

69 

66 

68 

69 

70 

67 

67 

69 

67 

66 

68 

67 

68 

69 

68 

66 

69 

78 

70 

65 

65 

64 

96 

60 

51 

90 

95 

69.1 

MARTIN  DAM 

MAX 

87 

88 

93 

94 

91 

93 

94 

99 

96 

93 

93 

91 

92 

91 

93 

93 

96 

99 

96 

95 

97 

97 

97 

97 

97 

85 

85 

80 

77 

92.1 

Mm 

68 

68 

68 

69 

68 

70 

69 

69 

67 

68 

69 

70 

70 

68 

66 

71 

72 

70 

74 

70 

68 

68 

67 

61 

67 

68 

61 

62 

65 

67.9 

OPELIKA 

MAX 

92 

90 

91 

92 

99 

89 

91 

99 

95 

98 

99 

90 

69 

65 

85 

93 

99 

96 

92 

95 

95 

97 

98 

96 

96 

99 

85 

62 

61 

62 

91.9 

Mm 

60 

67 

67 

67 

67 

64 

66 

61 

69 

68 

64 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

66 

66 

68 

.  3 

6} 

64 

56 

96 

96 

69.7 

ROCKFORO   2  NNM 

MAX 

92 

90 

88 

91 

92 

89 

90 

91 

93 

94 

92 

90 

61 

90 

82 

90 

91 

95 

97 

93 

94 

95 

98 

98 

97 

61 

86 

86 

64 

63 

83 

90.4 

Mm 

66 

68 

67 

67 

61 

68 

62 

69 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

68 

67 

68 

69 

65 

67 

68 

71 

66 

65 

67 

67 

97 

58 

95 

49 

92 

69.1 

ROCK  MILLS 

MAX 

93 

97 

94 

94 

99 

93 

96 

96 

98 

99 

94 

91 

8> 

90 

89 

92 

99 

97 

94 

94 

97 

98 

100 

102 

100 

99 

93 

89 

69 

66 

85 

91. 9 

•          «  * 

Mm 

65 

67 

66 

69 

67 

66 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

66 

68 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

68 

66 

60 

60 

92 

92 

93 

66, t 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 

95 

90 

96 

95 

95 

92 

85 

89 

95 

95 

99 

90 

68 

90 

90 

90 

93 

95 

93 

92 

90 

95 

97 

99 

98 

90 

90 

85 

67 

69 

69 

91 .7 

Mm 

73 

70 

67 

70 

72 

72 

71 

71 

72 

80 

77 

72 

72 

70 

72 

70 

70 

80 

76 

70 

72 

73 

70 

80 

66 

70 

59 

60 

98 

97 

60 

70.1 

OEHOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

96 

93 

94 

94 

95 

93 

86 

91 

97 

98 

96 

91 

89 

90 

68 

90 

92 

95 

95 

93 

90 

93 

96 

96 

97 

69 

88 

84 

66 

61 

S3 

91.6 

Mm 

71 

71 

69 

68 

70 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

72 

70 

71 

72 

71 

71 

67 

67 

64 

62 

61 

99 

99 

68.9 

GAINESVILLE 

MAX 

92 

94 

93 

91 

95 

99 

85 

92 

94 

95 

96 

90 

91 

90 

68 

91 

93 

93 

95 

93 

88 

93 

94 

95 

99 

90 

86 

84 

66 

63 

82 

91.0 

Mm 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

70 

71 

73 

74 

71 

73 

74 

74 

79 

68 

69 

60 

59 

99 

97 

97 

69.8 

GREENSBORO 

MAX 

93 

93 

92 

93 

93 

66 

91 

94 

97 

97 

89 

90 

91 

90 

91 

93 

99 

97 

95 

90 

94 

96 

96 

97 

69 

89 

84 

87 

63 

82 

62 

91. » 

Mm 

71 

70 

68 

68 

71 

71 

71 

72 

73 

74 

67 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

73 

74 

72 

69 

68 

71 

62 

62 

97 

97 

97 

69.1 

HAYNEVILLE 

MAX 

95 

94 

90 

92 

88 

84 

92 

94 

94 

99 

90 

68 

69 

87 

90 

91 

94 

99 

66 

93 

94 

98 

97 

97 

91 

91 

66 

65 

82 

64 

90.9 

Mm 

71 

69 

68 

70 

71 

70 

70 

73 

73 

70 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

72 

73 

70 

72 

73 

69 

70 

66 

67 

59 

99 

98 

93 

96 

68.1 

LIVINGSTON 

MAX 

Mm 

MARION    JUNCTION    2  NE 

MAX 

93 

92 

94 

96 

92 

84 

94 

96 

97 

97 

92 

91 

92 

92 

93 

94 

96 

96 

93 

96 

96 

97 

101 

99 

92 

91 

87 

86 

64 

64 

67 

92.6 

Mm 

72 

69 

67 

71 

71 

79 

70 

72 

71 

72 

70 

71 

7J 

72 

70 

70 

70 

73 

72 

69 

73 

73 

70 

70 

62 

71 

59 

61 

97 

96 

97 

68.7 

MINTER  3  NW 

MAX 

95 

95 

94 

92 

94 

91 

89 

91 

93 

94 

94 

90 

93 

99 

86 

95 

97 

99 

101 

92 

91 

88 

86 

64 

86 

92.2 

Mm 

71 

69 

68 

68 

70 

70 

69 

70 

72 

73 

70 

70 

71 

73 

70 

70 

68 

69 

66 

66 

62 

61 

99 

99 

98 

67.7 

MONTGOMERY   MB  AP 

MAX 

92 

94 

93 

94 

91 

89 

95 

95 

96 

96 

94 

91 

93 

69 

92 

90 

99 

98 

95 

99 

96 

100 

100 

100 

92 

92 

87 

89 

64 

89 

62 

92.6 

Mm 

73 

71 

69 

73 

72 

73 

73 

76 

76 

74 

74 

74 

74 

73 

71 

73 

73 

75 

75 

73 

79 

74 

72 

72 

70 

67 

62 

69 

98 

97 

60 

70.9 

SELM4 

MAX 

96 

94 

95 

98 

95 

8) 

95 

97 

"8 

99 

93 

90 

93 

93 

92 

93 

96 

98 

96 

95 

98 

98 

99 

99 

96 

94 

90 

88 

86 

66 

86 

94.0 

Mm 

75 

71 

70 

72 

73 

72 

71 

74 

79 

74 

73 

71 

72 

75 

72 

72 

71 

75 

75 

73 

75 

78 

72 

76 

69 

72 

69 

65 

60 

98 

99 

71. J 

S««  Il«fer«Qcs  Nol»a  Following  Slatioo  Indsx 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


SUtlon 

Day  of  Month 

• 

at 

• 

> 

< 

1 

'  1 

2 

^  j 

5 

g 

10 
10 

16  1 

17 

"  1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  1 

31 

TUSKECEE  3  S 

MAX 

92 

9« 

93 

94 

91 

99 

93 

96 

97 

91 

92 

91 

a* 

•  7 

92 

94 

99 

96 

95 

99 

93 

98 

100 

98 

93 

9* 

69 

86 

84 

69 

80 

92.1 

Mm 

6S 

71 

68 

69 

71 

70 

61 

69 

71 

74 

69 

70 

71 

68 

69 

70 

70 

71 

69 

69 

70 

78 

68 

72 

69 

66 

98 

63 

61 

96 

62 

68,1 

UN  ION  S PR  I NOS 

MAX 

99 

9« 

99 

94 

96 

98 

99 

96 

97 

98 

92 

93 

98 

93 

89 

90 

94 

98 

98 

96 

98 

98 

98 

101 

99 

9* 

91 

91 

85 

64 

86 

94.6 

Mm 

72 

6S 

6S 

69 

70 

74 

72 

69 

70 

72 

69 

70 

7i 

71 

69 

69 

71 

72 

73 

71 

73 

73 

70 

71 

66 

69 

64 

66 

96 

98 

96 

69.0 

COASTAL  Plain  07 

ANOAL  us  I  A   1  NM 

MAX 

9S 

96 

97 

93 

99 

92 

89 

94 

95 

96 

94 

92 

90 

90 

89 

93 

94 

93 

94 

90 

94 

99 

94 

97 

96 

9t 

94 

87 

83 

82 

89 

92.4 

MIN 

68 

66 

69 

67 

67 

69 

67 

68 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

66 

68 

67 

70 

71 

69 

70 

70 

67 

69 

66 

67 

69 

63 

95 

94 

97 

66.8 

athore  I  SM 

MAX 

MD< 

BP ATR  I  r  F     1  E 
DC  H ) n 1 u  c    1  c 

9* 

95 

97 

93 

99 

92 

91 

99 

96 

93 

94 

93 

9» 

92 

91 

92 

95 

97 

95 

93 

99 

92 

90 

97 

91 

89 

87 

86 

78 

63 

91.6 

Mm 

65 

63 

69 

6S 

69 

61 

6) 

69 

70 

71 

70 

70 

73 

70 

68 

66 

63 

69 

71 

68 

64 

69 

61 

67 

63 

69 

60 

61 

63 

63 

70 

66.1 

BRANTlEV 

95 

95 

93 

94 

94 

89 

91 

96 

96 

96 

97 

99 

91 

92 

85 

94 

96 

99 

98 

92 

96 

96 

99 

98 

98 

96 

99 

69 

69 

86 

93 

91.6 

Mm 

65 

67 

69 

67 

68 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

68 

70 

69 

64 

68 

69 

68 

69 

69 

69 

70 

67 

68 

67 

69 

62 

55 

92 

94 

95 

66.1 

BRENTON   3  $SE 

96 

95 

92 

94 

92 

87 

99 

97 

96 

95 

99 

69 

94 

91 

90 

95 

97 

94 

87 

99 

96 

98 

97 

99 

94 

99 

90 

87 

69 

66 

67 

92.9 

MIN 

67 

65 

66 

67 

66 

70 

69 

66 

69 

67 

73 

69 

70 

70 

66 

68 

67 

70 

70 

67 

69 

68 

66 

66 

64 

67 

69 

59 

93 

»J 

99 

66,0 

CAMDEN  3  NM 

95 

95 

93 

95 

99 

SO 

9J 

96 

97 

96 

93 

90 

89 

88 

90 

93 

95 

97 

90 

93 

96 

98 

99 

100 

91 

91 

92 

87 

69 

69 

64 

92.3 

MIN 

70 

67 

64 

68 

67 

67 

68 

69 

71 

70 

70 

67 

69 

70 

67 

68 

69 

71 

70 

68 

70 

69 

66 

67 

63 

66 

97 

57 

»3 

'2 

95 

66.0 

CHATOK   3  N 

MAX 

95 

94 

93 

96 

94 

S9 

91 

98 

98 

97 

96 

90 

91 

87 

90 

94 

96 

99 

90 

99 

96 

98 

98 

98 

91 

91 

90 

85 

84 

85 

86 

92.7 

MIN 

71 

68 

68 

70 

72 

69 

72 

71 

72 

73 

71 

69 

70 

71 

70 

71 

69 

72 

71 

69 

72 

73 

68 

69 

66 

70 

62 

61 

99 

96 

59 

68.9 

CLAYTON 

92 

90 

90 

91 

90 

89 

91 

92 

95 

93 

93 

90 

86 

86 

84 

88 

91 

92 

90 

92 

99 

96 

97 

96 

96 

9* 

92 

88 

83 

82 

84 

90.9 

MIN 

69 

68 

70 

74 

68 

69 

72 

73 

72 

73 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

71 

73 

73 

72 

74 

74 

71 

74 

69 

66 

69 

65 

59 

60 

65 

69.1 

dothan  ^aa  airport 

93 

93 

93 

94 

87 

90 

92 

9} 

93 

94 

91 

•  4 

•  T 

84 

90 

91 

89 

94 

90 

92 

92 

93 

99 

98 

92 

91 

90 

84 

89 

85 

80 

90.4 

Mm 

71 

72 

72 

74 

71 

72 

73 

79 

74 

75 

73 

72 

71 

71 

72 

72 

75 

76 

75 

79 

74 

74 

73 

73 

71 

72 

70 

63 

61 

65 

66 

71.8 

ENTERPRISE  3  NH 

97 

96 

94 

94 

99 

89 

91 

94 

94 

96 

94 

93 

89 

90 

92 

93 

93 

94 

92 

94 

95 

96 

97 

96 

94 

92 

69 

83 

82 

64 

92.1 

Mm 

68 

67 

69 

70 

69 

70 

70 

72 

71 

72 

73 

70 

71 

68 

69 

72 

73 

72 

70 

72 

68 

71 

72 

68 

66 

69 

65 

59 

60 

62 

68.9 

ciiCAiii  A    uii  m  ICC  see 

98 

9S 

92 

92 

99 

87 

93 

94 

99 

96 

96 

94 

94 

93 

84 

90 

98 

97 

99 

93 

96 

99 

101 

102 

96 

99 

98 

92 

85 

64 

86 

94.2 

Mm 

74 

69 

67 

70 

68 

70 

69 

70 

72 

69 

71 

70 

69 

68 

68 

68 

69 

70 

72 

70 

72 

71 

70 

70 

67 

70 

64 

68 

58 

'■' 

66 

68.6 

C  *  C  R  krn  CCD 

96 

94 

97 

94 

99 

89 

81 

94 

96 

96 

99 

92 

91 

91 

87 

99 

96 

89 

94 

96 

98 

97 

99 

91 

94 

90 

63 

86 

67 

92,4 

Mm 

73 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

7J 

74 

74 

74 

71 

71 

73 

70 

72 

72 

71 

72 

73 

71 

73 

68 

69 

67 

67 

61 

61 

62 

70.1 

95 

95 

99 

92 

97 

90 

83 

92 

95 

98 

99 

91 

89 

92 

88 

91 

99 

99 

95 

81 

93 

96 

97 

98 

96 

92 

91 

88 

89 

89 

67 

92.1 

Mm 

73 

68 

69 

69 

70 

71 

71 

71 

73 

72 

69 

70 

72 

72 

70 

70 

71 

74 

72 

68 

70 

71 

69 

73 

69 

69 

62 

62 

98 

96 

99 

66,7 

GENEVA 

MAX 

96 

96 

92 

91 

93 

92 

93 

93 

96 

95 

96 

91 

87 

89 

89 

90 

92 

94 

94 

89 

92 

94 

99 

95 

97 

91 

92 

88 

84 

64 

86 

91.7 

Mm 

71 

69 

69 

71 

69 

71 

70 

72 

71 

72 

72 

70 

71 

71 

69 

69 

71 

73 

72 

71 

72 

70 

71 

73 

67 

70 

66 

66 

58 

99 

63 

69.4 

cilbe^to  HN 

9<i 

94 

91 

92 

93 

90 

89 

93 

99 

95 

94 

89 

90 

88 

89 

93 

93 

94 

91 

90 

94 

99 

96 

96 

90 

90 

86 

86 

66 

64 

63 

91.0 

Mm 

71 

72 

69 

69 

70 

71 

72 

70 

71 

73 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

67 

70 

69 

66 

99 

60 

" 

» 

96 

68.1 

bKfcC<^V  [LLC 

94 

89 

91 

90 

92 

89 

80 

91 

94 

95 

93 

92 

88 

91 

87 

88 

92 

92 

95 

86 

92 

99 

97 

98 

97 

91 

91 

88 

63 

84 

85 

90.6 

Mm 

69 

67 

65 

66 

68 

67 

67 

71 

71 

71 

70 

67 

67 

67 

67 

67 

69 

70 

70 

68 

68 

72 

69 

70 

69 

68 

62 

62 

>^ 

96 

>» 

66.7 

97 

97 

93 

94 

99 

89 

94 

96 

96 

93 

96 

92 

86 

•  9 

86 

94 

95 

95 

96 

96 

96 

97 

96 

97 

99 

98 

91 

90 

63 

89 

87 

92.9 

Mm 

73 

69 

69 

68 

69 

70 

70 

73 

73 

73 

72 

70 

71 

68 

70 

70 

72 

74 

74 

74 

79 

72 

71 

71 

70 

70 

69 

67 

59 

64 

64 

70.  1 

u  T  f* u L  Akin  unMC 
nii^ni.An)U  nunc 

9'! 

93 

95 

93 

94 

90 

88 

93 

94 

94 

94 

91 

91 

92 

88 

91 

94 

95 

99 

93 

99 

97 

99 

100 

101 

94 

97 

92 

87 

66 

88 

91.4 

Mm 

72 

67 

66 

68 

68 

68 

70 

71 

73 

72 

71 

69 

70 

71 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

69 

71 

68 

68 

62 

62 

'■' 

S'' 

98 

66.1 

OZARK   t>  NNM 

95 

94 

92 

94 

86 

92 

94 

92 

94 

95 

92 

89 

90 

84 

94 

94 

94 

98 

93 

96 

99 

97 

97 

98 

94 

97 

91 

85 

85 

86 

63 

92.1 

Mm 

68 

63 

65 

68 

65 

66 

67 

70 

68 

69 

68 

66 

66 

67 

65 

68 

68 

71 

69 

67 

67 

68 

68 

71 

69 

66 

61 

62 

" 

96 

99 

69.6 

95 

91 

93 

91 

92 

8S 

86 

99 

96 

97 

101 

92 

94 

87 

83 

90 

93 

94 

94 

92 

98 

96 

97 

101 

99 

96 

92 

90 

69 

84 

65 

92.1 

Mm 

71 

69 

69 

71 

70 

70 

71 

70 

73 

71 

71 

70 

68 

69 

69 

70 

72 

74 

73 

73 

68 

79 

74 

74 

70 

72 

63 

65 

99 

60 

63 

69.6 

PIITSVIEW 

MAX 

97 

95 

95 

93 

94 

86 

92 

96 

97 

96 

94 

93 

91 

89 

89 

90 

94 

95 

98 

91 

99 

95 

100 

101 

94 

97 

99 

92 

89 

69 

67 

91.1 

Mm 

69 

68 

47 

68 

67 

67 

68 

70 

70 

68 

69 

70 

70 

68 

68 

69 

70 

70 

72 

70 

70 

72 

70 

70 

69 

66 

60 

61 

99 

67.3 

TM0H4SV1LLE 

MAX 

93 

90 

91 

91 

94 

90 

84 

87 

94 

95 

95 

91 

89 

88 

88 

87 

90 

92 

91 

89 

89 

92 

94 

95 

97 

89 

69 

85 

64 

64 

63 

69.9 

Mm 

72 

72 

6S 

69 

72 

71 

71 

72 

69 

74 

73 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

70 

71 

71 

73 

70 

71 

66 

67 

6] 

63 

98 

69.1 

TROY 

MAX 

93 

91 

91 

92 

88 

91 

93 

93 

94 

93 

91 

89 

90 

86 

89 

92 

94 

96 

91 

93 

94 

94 

98 

97 

94 

102 

68 

85 

11 

61 

91.4 

Mm 

70 

68 

68 

72 

70 

70 

70 

73 

73 

73 

70 

70 

71 

71 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

74 

73 

70 

70 

69 

69 

69 

59 

It 

64 

69.1 

whatley 

93 

94 

93 

96 

93 

90 

92 

99 

97 

99 

95 

92 

91 

89 

90 

94 

96 

97 

89 

94 

98 

100 

99 

99 

93 

91 

66 

85 

64 

84 

69 

92.9 

•           •  • 

Mm 

68 

64 

67 

68 

67 

68 

67 

68 

69 

70 

69 

68 

69 

68 

66 

68 

68 

70 

70 

67 

69 

71 

67 

68 

62 

6* 

99 

54 

'* 

95 

63.9 

GULF  OS 

BAY  MINETTE 

MAX 

97 

96 

92 

99 

87 

89 

91 

96 

95 

95 

93 

90 

90 

88 

89 

93 

96 

94 

84 

91 

96 

99 

96 

96 

92 

91 

90 

85 

85 

67 

88 

91.6 

Mm 

73 

71 

69 

72 

71 

72 

73 

73 

74 

73 

76 

72 

71 

74 

72 

73 

72 

73 

■'1 

71 

74 

■'1 

72 

68 

71 

66 

65 

63 

62 

64 

70.9 

COOEN 

MAX 

95 

92 

95 

99 

96 

91 

92 

99 

94 

95 

93 

90 

89 

88 

92 

93 

94 

94 

88 

92 

99 

99 

96 

95 

90 

97 

94 

91 

90 

90 

69 

92.9 

Mm 

73 

72 

70 

73 

74 

74 

77 

74 

71 

72 

77 

71 

74 

72 

73 

74 

74 

75 

73 

72 

70 

70 

73 

68 

71 

66 

63 

69 

61 

62 

71.2 

FAIRHOPE  2  NE 

93 

90 

90 

93 

90 

89 

91 

94 

94 

93 

90 

89 

88 

90 

88 

92 

93 

93 

89 

91 

93 

99 

92 

99 

90 

91 

90 

67 

69 

66 

•  7 

90.6 

Mm 

73 

71 

69 

72 

72 

72 

74 

72 

72 

73 

79 

72 

74 

72 

78 

72 

72 

73 

'2 

72 

'2 

79 

68 

72 

67 

66 

62 

62 

62 

71.2 

FORT  M0RC4N 

MAX 

92 

88 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

93 

92 

90 

87 

•9 

91 

92 

93 

94 

90 

93 

92 

91 

89 

88 

88 

87 

90.9 

Mm 

81 

69 

74 

75 

76 

76 

80 

79 

79 

79 

81 

78 

74 

74 

77 

79 

79 

75 

73 

78 

79 

79 

70 

74 

64 

72 

79.4 

HOeiLE  US  URPOKT 

MAX 

95 

93 

93 

96 

93 

91 

93 

99 

99 

97 

91 

90 

90 

89 

91 

91 

96 

96 

92 

102 

98 

96 

97 

91 

88 

67 

92 

91.2 

Mm 

75 

74 

72 

74 

76 

74 

79 

76 

76 

77 

73 

72 

71 

75 

73 

74 

75 

75 

74 

73 

70 

79 

70 

68 

66 

66 

72.9 

ROSERISDiLE   1  E 

MAX 

95 

96 

93 

94 

96 

92 

84 

92 

99 

96 

95 

93 

90 

90 

90 

88 

92 

96 

96 

87 

99 

99 

92 

94 

91 

68 

69 

92.9 

Mm 

69 

69 

6S 

70 

70 

71 

71 

68 

70 

69 

72 

69 

71 

70 

71 

71 

71 

75 

70 

70 

73 

67 

70 

67 

63 

97 

60 

68.7 

Sm  R*I«i«iic*  Nolaa  Followtng  SUUon  Indn 
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EVAPORATION  AND  WIND  alaba«a 

AUGUST  1968 


Station 

Day 

Of  Month 

Total 

or 
A»g. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      «  « 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 
MIND 

9 

.18 

10 

.25 

2 

.20 
2 

.20 
4 

.17 
6 

.23 
3 

.23 
5 

.30 
6 

.20 
3 

.16 

7 

.12 
5 

.18 

11 

.11 
6 

.13 

13 

.23 
16 

.19 

14 

.29 

20 

.28 
26 

17 

IS 

21 

19 

.31 

27 

.19 
52 

.30 
40 

.34 
82 

.35 

82 

.27 

42 

.29 

52 

.20 
41 

7.03B 
661 

*       •  * 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 

40 
102 
76 

.15 

22 
101 
76 

.23 

34 
102 
75 

.29 

26 
102 
74 

.26 

24 
103 
77 

.32 

54 
99 
76 

.22 
45 
90 
75 

.19 

33 
97 
76 

.26 

30 
102 
76 

.30 

41 
104 
77 

.33 

40 
101 
77 

40 
95 
74 

.14 

10 
95 
74 

.21 
15 
96 
76 

.26 

27 
93 
74 

.17 

21 
96 
74 

.29 

23 
98 
77 

.23 
1 3 

102 
77 

.23 

1 3 
103 
78 

- 

33 
102 
75 

.19 

12 
96 
74 

.23 

12 
103 
80 

.30 
19 

104 
90 

.21 

1 5 
106 
77 

. 

44 
102 
74 

.23 

29 
97 
70 

.32 

60 
97 
68 

.34 

81 
91 
63 

.25 

54 
91 
62 

.29 

57 
67 
63 

.19 
62 
67 
62 

7. 658 
1027 
98.2 
73.6 

*      *  • 

GULF 

OS 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.27 

21 
103 
75 

.22 

19 
101 
72 

.17 
16 
99 

70 

.12 

12 
100 
72 

.22 
16 

98 
75 

.10 

11 
90 
75 

.09 

11 

100 
7S 

.24 

16 

105 
75 

.26 

15 
104 
76 

.26 

23 
102 
75 

.26 

42 
100 
76 

.16 

16 

7i 

.16 

19 
98 
75 

.03 
14 
98 
72 

.20 
5 
90 
72 

.17 

14 
95 
72 

.26 

17 
96 
73 

.19 

38 
99 
72 

.09 

10 
98 
73 

.19 

15 
100 
74 

.24 

19 
102 
76 

.18 

22 
103 
72 

.22 
15 

104 
70 

.19 

12 
101 
76 

.19 

21 
94 

70 

.22 

20 
100 
75 

.30 
29 
95 
70 

.21 

32 
92 
65 

.25 

28 
90 
63 

.21 

22 
92 
63 

.27 

21 
92 
63 

6.14 
590 
97.9 
72.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  100  - 


STATION 


STATION 

INDEX  NO. 

SION 

COUNTY 

AGE  : 

U 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a 

OS 

s 

LONG 

1 

d 

Si 

PRETIP 

< 

> 
u 

A06CVILLC  1  NHH 

000  s 

07 

HENRV 

A 

 1 

465 

7A 

ADO 1 SON 

0063 

Qi 

* INS ION 

2 

34  13 

795 

PRUf.  PALMER  GOOSEY 

WILCOX 

1 

32  14 

175 

TA 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

ALSCRTVILLE  2  SC 

Qlht 

Oi 

MARSHALL 

12 

a»  10 

11*0 

5P 

»P 

ALA.  COMMUNITY  NEIauR*. 

05 

TALLAPOOSA 

11 

as  52 

660 

5P 

»P 

H 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

PICKENS 

13 

aa  07 

140 

7A 

TA 

HHs.  Cherry  j.  hlrnuon 

o; 

COVINGTON 

6 

86  30 

260) 

6A 

8A 

JAMES  P.  GILL  1 S 

02  72 

Ot«  CALnOUN 

7 

MID 

033A 

Oil  WIN^IUN 

2 

87  13 

500 

7A 

0369 

05,  CLAV 

11 

1080 

7A 

TA 

GEORGE  M.  BURNS 

0377 

86  20 

590 

TA 

ATHENS  2 

0S9J 

12 

34  48 

86  59 

720 

/A 

RADIO  STATION  -^HW 

ATMOftE  1  SH 

LSCAMaiA 

31  01 

294 

*P 

HUGH  H.  WIGGJNS 

QhZZ 

tEE 

85  il 

73C 

9A 

0A 

MRS*  MARIMA  1*  MOORE 

OAAO 

66  41 

200 

6A 

J.  H.  NtlGHItURS 

OSOi 

2 

2B& 

7A 

C>>RPS  Of  ENGINEERS 

osa3 

87  47 

268 

7P 

7F 

6ROVER  w.  wOODwaRO 

0616 

HONROC 

67  12 

7A 

06)6 

LIMESTONE 

12 

86  53 

600 

5P 

»P 

n 

07A8 

2 

67  36 

452 

HISS  CLARA  R.  olive 

BESSEMER  3  SSW 

02 

JEFFERSON 

533 

6P 

6A 

8ILL1NCSLCV  1  SC 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,   Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  SST.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"   table,    "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .     jJax  and  mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,    or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,    and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperatui-e"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of  Documents,    Government   Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 
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1 5* 

54 

14 

Q 

19 

0 

Q 

.97 

-   1  95 

.  39 

•  0 

^ 

TUSKECEE  i  S 

68.5 

62,1 

75.3 

-  ,9 

95 

50 

13 

Q 

14 

0 

0 

0 

1  94 

_  ^ 

.  89 

^"^ 

.  0 

0 

UNION  SPRINGS 

89.0 

62,5 

75.8 

-  .7 

98 

5 

54 

13  + 

0 

13 

0 

Q 

0 

2.74 

-  .45 

1.08 

18 

.0 

0 

4 

2 

2 

0  J  v I S I Dn 

74 . 3 

-  2.4 

1.60 

-  1.35 

.  0 

«         *  • 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NW 

88.1 

"9,1 

73.6 

94 

16 

51 

26  + 

0 

14 

- 

.96 

.26 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

ATMORE   1  SM 

BEATRICE   \  E 

0  r  ■  £ 

58.0 

72  6 

92 

30* 

49 

13 

9 

Q 

Q 

0 

•  97 

.65 

6 

,  0 

0 

3 

1 

0 

BRANTLEY 

59 . 3 

74  5 

9  5 

1  6+ 

49 

20 

0 

0 

0 

2*18 

•  1.90 

1.54 

1 8 

,  0 

0 

3 

I 

1 

BREWTON  3  SSE 

90*5 

50  9 

74.7 

■■  1.4 

95 

49 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

2.25 

"  3  i  I  3 

,99 

1 8 

,  0 

0 

5 

2 

0 

CAMDEN   3  NW 

86.6 

58  6 

73,7 

93 

9+ 

48 

13 

0 

16 

Q 

Q 

1,77 

.56 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

CHATOM  3  N 

62.6 

r  3  .  2 

92 

24+ 

53 

12 

0 

3,00 

1,31 

5 

,  0 

0 

3 

2 

2 

CLAYTON 

66  ■  0 

64.6 

75  3 

92 

57 

1 2 

7 

Q 

Q 

2,48 

"  2.02 

1,46 

1 8 

,  0 

0 

3 

2 

1 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

87  4 

67.1 

77  3 

92 

10+ 

60 

12 

6 

0 

0 

0 

1,38 

•  3.26 

,50 

17 

.  0 

0 

4 

1 

0 

ENTERPRISE   3  NW 

87)7 

63.9 

75le 

93 

5 

58 

13* 

0 

12 

0 

0 

0 

2.18 

1.00 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

EUFAULA  WILOLIPE  REP 

89.1 

61(5 

79,3 

95 

7* 

48 

13* 

0 

16 

Q 

Q 

2.58 

1.46 

19 

.0 

0 

3 

2 

1 

EVERGREEN 

64. OM 

30+ 

5  8 

28  + 

0 

Q 

.  99 

,  49 

17 

.  0 

0 

4 

0 

FRISCO  CITY 

88)2 

62.2 

79^2 

93 

21* 

54 

12 

0 

11 

0 

0 

0 

1.79 

-  2.98 

,74 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

GENEVA 

87.2 

63.3 

79.3 

92 

9 

58 

29+ 

0 

7 

0 

0 

0 

1,42 

-  3.90 

.76 

IB 

.0 

0 

3 

1 

0 

GILBERTOWN 

8S.; 

59. 

72.7 

90 

4+ 

50 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

4,22 

2.35 

9 

,0 

0 

5 

3 

1 

GREENVILLE 

87  8 

60.3 

74  .  1 

2.6 

92 

10* 

54 

13  + 

0 

15 

0 

0 

0 

,89 

•  3.30 

■  5 1 

1 9 

,  0 

0 

2 

1 

0 

HEADLAND 

89.3 

63.2 

76.3 

95 

6 

59 

23  + 

0 

19 

0 

0 

0 

1,66 

.  77 

IB 

,0 

0 

4 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

89.2 

62.3 

79  8 

1 3+ 

16 

0 

0 

0 

1,89 

-  1.55 

.86 

1 9 

.  0 

0 

3 

0 

OZARK  6  NNW 

89.6 

79.*  1 

-  U9 

94 

7* 

52 

12 

0 

19 

0 

Q 

1,12 

-  3.55 

.74 

16 

.0 

0 

2 

I 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

87.4 

63^2 

79.3 

94 

9+ 

56 

12 

0 

9 

Q 

1,01 

.58 

IB 

,0 

0 

3 

1 

0 

PITTSVIEW 

87,6 

56.6 

73.2 

95 

6* 

48 

14* 

0 

i  1 

^ 

^ 

^ 

3.25 

2.22 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

THOMASVILLE 

85,3 

62  •  0 

73.7 

91 

6* 

56 

13* 

0 

2 

0 

0 

0 

3,48 

2.27 

6 

,0 

0 

5 

2 

1 

TROY 

67,4 

64.8 

76.1 

-  .2 

94 

4 

56 

12 

0 

9 

0 

0 

0 

4.11 

-  .01 

2.00 

6 

,0 

0 

4 

2 

2 

WHATLEY 

89.2 

58  5 

73.9 

93 

21* 

48 

12 

0 

15 

0 

0 

0 

2,55 

1.20 

6 

.0 

0 

3 

2 

2 

DI V  IS  ION 

74.9 

-  1.7 

2,09 

-  2.34 

,0 

*       *  • 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

87,9 

65,9 

76.9 

92 

29* 

60 

28 

0 

14 

0 

0 

0 

2,24 

1.14 

16 

,0 

0 

9 

1 

1 

COOEN 

88.1 

69,6 

76.9 

91 

14* 

59 

29* 

0 

13 

0 

0 

0 

7,17 

2.90 

17 

.0 

0 

6 

4 

4 

FAIRHOPE   2  NE 

86.7 

66,1 

76.4 

-  1.3 

92 

4 

60 

20 

0 

2 

0 

0 

0 

4,19 

-  2.89 

2.76 

16 

.0 

0 

9 

2 

1 

FORT  MORGAN 

86.4 

72,5 

79.5 

89 

14* 

60 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

4,20 

3,10 

17 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

88.4 

67,7 

78.1 

.2 

93 

7 

59 

19 

0 

11 

0 

0 

0 

6,13 

-  ,12 

3,38 

16 

,0 

0 

6 

3 

2 

ROBERTSDALE  1  E 

88,9 

62,9 

75.9 

93 

27* 

56 

28 

0 

15 

0 

0 

0 

4,27 

-  2.72 

2.82 

17 

,0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

77,3 

-  ,4 

4.70 

-  1,73 

,0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
UNION  SPRINGS 

96 

DATE 

05 

LOWEST  TEMPERATURE 
WATERLOO 

36 

DATE 

27 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CODEN 

7.17 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ORRVILLE 

,58 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
ELBA 

4,39 

DATE 

18 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1   1  2  1  3 

4  1 

1 

6 

7 

1 

8  1  9 

10  1  U  I  12 

13  1  14  1  IS 

16  1 

 T 

17  1 

18 

19  1 

 r 

20  1 

21 

'  1  1  1 

22  1  23  1  24 

2S  I 

 r 

26  1 

27 

28 

1  r 

29  1 

30 

6$ 

1  la 

.14 

.13 

!53 

l!57 

!23 

i35 

.64 

T 

.22 

.09 

.35 

3.64 

.02 

.36 

.81 

.28 

.07 

.02 

1 .06 

1.22 

T 

.06 

.30 

.13 

.03 

7 

.47 

.60 

.09 

2.12 

.04 

2.45 

.06 

.42 

.05 

.76 

.12 

2.21 

.54 

.14 

.64 

.05 

1.S9 

1.19 

T 

T 

.25 

T 

.82 

T 

.17 

.12 

T 

,94 

.17 

•  50 

.0« 

.49 

.15 

.55 

.09 

!25 

.68 

.36 

7 

T 

.09 

.36 

1.43 

T 

.09 

2.38 

.69 

.06 

.14 

1.10 

1.13 

.09 

.19 

.37 

.05 

.67 

.45 

.77 

.19 

.49 

2.65 

.55 

.TO 

.12 

.48 

1.44 

.19 

.02 

.64 

.02 

.11 

.45 

.33 

1.00 

.4a 

.37 

1.20 

.15 

.27 

08 

1.25 

1.16 

.oa 

i!e2 

2!°' 

T 

T 

.  10 

.30 

.4R 

T 

'!o9 

.02 

1.53 

.90 

T 

.  16 

.06 

.64 

.05 

.02 

.04 

T 

.36 

1.63 

.08 

.33 

.53 

1.82 

.22 

1.48 

.46 

.03 

.69 

T 

.62 

.45 

7 

.35 

.70 

.16 

14 

59 

78 

T 

1.19 

!o7 

!71 

l!l9 

!o6 

.07 

l!21 

.5( 

1.29 

3.16 

.30 

.40 

.10 

.15 

.32 

T 

.79 

.4( 

T 

.10 

.13 

.42 

.01 

.03 

1.17 

.91 

.10 

.23 

1.27 

.02 

T 

.70 

2.6C 

.50 

.15 

T 

.46 

1.29 

2.3! 

.20 

.40 

.09 

.05 

1.12 

1.21 

.02 

.02 

.32 

.40 

.06 

.06 

.13 

1.92 

.03 

.39 

.12 

1.71 

.47 

1.64 

.07 

.04 

2.0( 

T 

.oe 

.22 

.03 

7 

1.22 

.74 

.  16 

.15 

.26 

1.06 

1.12 

.21 

03 

.6! 

.  89 

2.25 

l.»< 

.  10 

.60 

!l5 

.19 

.30 

ilsi 

1.5< 

.02 

!o7 

111 

.32 

.10 

.54 

.33 

.11 

'ill 

' !  1: 

!51 

!24 

I  40 

1  0! 

10 

.16 

2!  3* 

l.K 

.05 

.11 

• 

.34 

1.23 

.7! 

.06 

.05 

.92 

1.06 

.12 

.20 

.  I: 

T 

.85 

.15 

.19 

.10 

.60 

3.67 

.06 

.37 

.05 

06 

10 

10 

iso 

1.30 

l!5( 

!20 

!20 

.13 

.67 

.91 

.20 

.  15 

.05 

.12 

1.75 

.4: 

.26 

.25 

.33 

.38 

.  7 1 

1.33 

90 

18 

26 

!l« 

3.37 

!23 

.3: 

.08 

.20 

.7( 

.02 

.90 

.52 

.09 

.56 

.5! 

.32 

.09 

.  1( 

.60 

.91 

7 

.46 

.44 

.3< 

.  10 

.29 

.14 

.13 

.2< 

.11 

.29 

.09 

.03 

.02 

.0! 

.02 

.92 

.94 

.03 

.43 

.23 

.27 

.10 

.(a 

.12 

.07 

.33 

.08 

.16 

.96 

.03 

.1< 

.76 

1.45 

T 

.25 

.23 

.11 

i.oa 

1.21 

.37 

.01 

.11 

.01 

.34 

1.51 

.91 

.42 

.42 

.12 

BO 

.15 

.16 

1.56 

l!7; 

.19 

.40 

.20 

ill 

.16 

.09 

.03 

.01 

T 

.03 

.49 

.  3 1 

.  10 

l35 

.7( 

.15 

.32 

.14 

1.07 

T 

.67 

.a< 

T 

.11 

.39 

.47 

.24 

T 

.66 

.22 

.29 

.04 

.05 

.69 

.03 

.1' 

.a< 

.11 

.73 

.83 

.31 

.23 

.29 

.2a 

.01 

T 

.02 

.12 

.11 

.21 

T 

.09 

1 .6( 

.48 

.65 

.17 

.45 

.21 

T 

.39 

.61 

T 

T 

.46 

.42 

T 

T 

.10 

.1: 

.12 

.90 

.37 

.23 

T 

T 

.07 

1.17 

.07 

.40 

.09 

lis 

.35 

1.91 

!4< 

.30 

.11 

.07 

.05 

!'( 

2.24 

.02 

.05 

.13 

1.07 

.37 

.07 

T 

.92 

.38 

.60 

.01 

1.21 

.33 

.96 

.02 

'.U 

.39 

■ 

.22 

ir 

.20 

.65 

.12 

.la 

.99 

.04 

.03 

.61 

.34 

.01 

.29 

1.08 

.42 

.87 

.63 

T 

.10 

.10 

1.10 

.13 

.58 

.06 

.02 

T 

.70 

.53 

.06 

T 

T 

T 

.60 

.73 

1.10 

1.43 

.64 

.06 

.56 

.44 

.03 

T 

T 

T 

T 

.03 

1.39 

.27 

7 

T 

.11 

1.35 

.96 

.22 

.40 

.71 

.26 

.30 

.52 

.88 

.04 

.94 

NORTHERN  ViLU€V  0 

ATHENS  2 
BE.LE  HlNA  2  U 
flECATUR 
falkvulE  I  H 
PLfJRENCE 

HOOCES 

HUNTSVILLE  M8  AP 
HADISQN 
HGUCTQN  2 

HUSCLE   SHOAL*'   FAA  AP 

nEm  market  Z 
tktO  BAV 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVULE  7 
WATERLOO 


ALfiERTVlLLE  2  SE 
BE<;SEHER  3  SSM 
BIRMINGHAM  MB  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  M 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

MAGEULA 
ONEONTA 

PALMEROALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT   SUBSTA  AU 


SAVRE 

SCQTTSBQRO 
VALLEY  HEAD 
MARRIOR 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEV  3  S 
AUTAUOAVILLE    3  N 
BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 
AILLINGSLEY    I  SE 

BROOKHOOO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTQN 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELRDO 

FAYETTE 

CORGAS 

HAlEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  M  N 
LAV  0AM 

hertz  ponovule  tomer 
mitchell  0am 

pickensvule 
plantersville  2  sse 
prattville 

REFORM 

TMJRSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  OA" 
VERNON 

WEST  BLOCTQN 
wInFIELO  2  SX 


EASTERN  VALLE* 


Oft 


ANNISTON  FAA  AP 
ASmVILLE  *  M 
CAlERA  2  SH 
CENTRE   $  SW 

CHIL0ERS8URC  itTR  PLANT 

CAOSOEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  7  SU 
lEESBURG 

monTevallq 

PElL  city    1  NNE 


SVlACAUGA 
TALLADEGA 
MALNUT  GROvE 


NE 


PtEOMONT  Pl.MEAU 

ALEXANDER  CHv   6  N 

ASHLAND 

AUBURN  3  SM 

CAHP  MILL   2  NW 

OAOEVILLE 

DElTA 
HEFLIN 
HIGHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELlKfi 

rockforo  2  nnw 
rqcx  mills 
thurlOm  dam 

mADLEY 
METUMPKA 

KATES  HYDRO  OlANT 


ft.BB 
4.92 
3.^2 
6.91 
3.04 

4.90 


3.6: 
4.21 
U9S 

I.*; 

l.3( 

1.71 
.Bi 
l.5( 
2.IC 

I. it 
2.8: 


Sm  ralmoc*  DO(M  Mtowlag  Stotlon  ladM. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1  2 

 1  1 

3 

4 

5 



6 

I  1 

7      8  9 

10     11  12 

13     14  15 

16 

17 

18 

19 

20  21 

22     23  24 

25  26 

27 

28  29 

30 

■ 

I.  u 

.55 

.18 

.24 

.03 

•  01 

.72 

1 .37 

1  .62 

.37 

.09 

.21 

T 

T 

T 

.  IS 

1 . 39 

T 

.OZ 

.31 

T 

.05 

T 

.08 

.22 

.59 

.08 

.01 

•  34 

1.3! 

.01 

.08 

.11 

.15 

.67 

.24 

.42 

T 

.  58 

•  05 

.03 

.21 

.06 

1.18 

,54 

.18 

1.03 

1.03 

.04 

.03 

•  2 1 

.05 

.82 

.08 

.04 

T 

T 

.20 

.89 

.01 

T 

.06 

■  18 

.32 

T 

.57 

.49 

.04 

.08 

.32 

.60 

1.39 

1.06 

.06 

T 

.39 

.12 

.11 

.29 

.06 

.3B 

.32 

.03 

.07 

.21 

.41 

.89 

.17 

.02 

.31 

l!08 

1.01 

.04 

.30 

T 

.  30 

.54 

.17 

.20 

.17 

2  .20 

1 .82 

.  17 

.15 

.14 

.  15 

.  73 

.05 

.  16 

T 

.12 

.31 

.06 

.07 

.09 

' 

.08 

.20 

.20 

.26 

.12 

.65 

.  10 

.22 

.08 

.  35 

1 . 54 

.21 

.  10 

.51 

.99 

.  19 

.46 

T 

T 

.24 

.94 

.94 

T 

05 

.96 

.22 

.50 

.17 

T 

1.31 

.  3( 

1.Z7 

T 

.04 

.  36 

.31 

.31 

.85 

T 

.58 

1.46 

.44 

.75 

.75 

.32 

.34 

.76 

1.74 

.26 

.  10 

.50 

.47 

.03 

T 

•  02 

.  10 

4 . 35 

.33 

T 

T 

.32 

1.00 

.09 

.77 

T 

.  I4 

1  .46 

.02 

.49 

.15 

.21 

.12 

.7*. 

.3( 

.06 

.51 

,14 

.04 

T 

.45 

.  76 

.17 

T 

.02 

.01 

.20 

.64 

.07 

T 

2.35 

.21 

,68 

.60 

.07 

.02 

.05 

,06 

,23 

.91 

.0! 

.31 

.77 

.42 

.11 

.50 

.53 

.  86 

.01 

.03 

1.12 

.49 

.05 

.59 

,54 

.79 

.16 

.25 

2  .Ot 

2.02 

.54 

.3t 

.10 

.46 

.22 

.01 

.03 

.33 

.74 

.01 

.2G 

.05 

.50 

.26 

.12 

1.65 

.20 

.52 

2.22 

.05 

.26 

T 

T 

.22 

1.17 

T 

.37 

1 .36 

.58 

.55 

.01 

.64 

2.27 

.  15 

.26 

.  14 

.01 

2.00 

.31 

1 .69 

.11 

.70 

.  10 

.28 

1 .20 

1 . 10 

.29 

.06 

.22 

.40 

1  .  14 

.  1 1 

.31 

.05 

1.13 

1  .00 

2.90 

1.40 

.35 

.10 

.31 

2.76 

.76 

.26 

T 

.20 

T 

.90 

3.10 

T 

.09 

T 

.60 

.30 

1.80 

1.15 

.09 

.45 

.58 

.22 

3.38 

1.25 

.01 

.15 

T 

.03 

.51 

2.62 

.50 

.41 

DEHOPDLIS  LOCK  AND  DAN 

G&INeSVlLLE 

GREENS8QR0 

HA/NEVlLLE 

MARION  t  NE 

MARION  JUNCTION   1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS    1  SSw 
mIlSTCAO 
MINTER  3  NW 

MONTCOHEftV  WB  AP 
ORftVlLLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELHA 

SUTTLE 

TUSKECEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIQNTQWN 

WARRIOR  LOCK  AND  D&H 


COASTAL    PLAIN  0 

AeeE^lLLE    1  NNH 
ALBERTA 

ANUALUSIA   1  NH 
ATMQRE    I  SH 
BEATRICE    1  E 

BRANTLEY 
8RENT0N  3  SSE 
BRUNOIOCE 
CAMOEN   3  NM 
CHATQM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COTTONTQN 

OOTHAN  FAA  AIRPQRT 
ELBA 

ENTERPRISE   3  NW 
EUFAJLA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORCIANNA 

GU8ERT0WN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HQHE 

JACKSON 

KINSTON 

louisville 
mElvin 

NE*<TON 
02ARK  6  NNH 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 

RIVER  FALLS 
SLOCOHB 
THOMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
MHATLEY 

GULF  0 

BAY  MINETTE 
COOEN 

FAIRHOPE   2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 


2.19 
4.38 
1.90 


1.48 
.93 
1.72 


l.K 
1.12 
1.01 
1.77 
3.2S 

1.7( 
2.4^ 
3.4E 
4.11 

uoe 

2.55 
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DAILY  TEMPERATURES 


SE'TEHBER  116S 


Slalion 

Day  of  Month 

• 
m 

» 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

u  1 

IS 

IB  1 

17  1 

IS 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30  1  31 

•          •  • 

NORTMEBN  V/lLlEy 

01 

4TMENS  2 

MAX 

Mm 

8A 
S9 

81 
62 

88 
99 

89 
67 

84 
68 

64 

62 

61 

92 

;t 

67 

63 

78 
53 

69 
49 

79 
46 

81 

49 

69 

99 

66 

63 

86 

61 

66 
99 

48 

81 

97 

62 

63 

67 

5B 

69 

99 

87 
99 

86 
96 

72 
46 

81 
90 

11 

S2.6 
99.6 

8ELLE   Mira  2  N 

MAX 

MIN 

84 
56 

87 
98 

89 
99 

87 

67 

83 
68 

62 
■>* 

84 
93 

i: 

62 
61 

SO 
61 

73 
52 

79 
46 

82 
48 

86 
49 

84 
98 

79 
64 

79 
66 

77 
99 

11 

82 
64 

99 
69 

89 
59 

86 

60 

86 
96 

83 
99 

96 

61 
46 

83 

90 

82.6 
97.3 

OECATUB 

MAX 

MIN 

86 
57 

89 
59 

88 
98 

90 
63 

88 
69 

69 

66 

87 
59 

\i 

69 
54 

89 
64 

77 
56 

70 
49 

70 
50 

76 
90 

78 
90 

86 
91 

79 
69 

81 

63 

11 

69 
96 

91 
96 

90 
97 

69 
99 

90 
94 

69 
99 

96 

79 
48 

86 
92 

It 

84.0 
99.9 

F4LKV!l.lE   I  N 

MAX 
MIN 

85 
52 

88 
56 

89 
98 

92 
61 

89 

82 

66 

81 
91 

52 

89 
57 

86 

62 

78 
50 

70 
49 

78 
49 

61 
49 

88 
49 

64 

64 

SO 
66 

60 

67 

46 

83 
99 

61 

67 

86 
97 

66 

97 

86 
53 

67 

54 

It 

69 
41 

80 

82.8 
94.9 

FIORENCE 

MAX 

Mm 

6» 

57 

90 
55 

88 
58 

91 
69 

84 

65 

64 
69 

89 

52 

i: 

65 

61 

79 
55 

77 
50 

S2 

46 

82 
48 

88 

98 

86 
68 

81 
66 

80 
64 

77 
93 

11 

69 

99 

87 

61 

67 
99 

87 
60 

89 
62 

62 
97 

92 

64 
49 

84 
90 

84.5 
96.9 

HUNTSVKLE  W9  if 

MAX 
MIN 

86 

63 

88 
63 

89 
64 

89 
70 

84 
71 

83 
61 

85 
56 

62 

65 

66 

78 
60 

69 
59 

79 
48 

82 
92 

89 
94 

89 

63 

82 

67 

79 
70 

74 
96 

l\ 

82 

70 

64 

66 

89 

63 

65 

65 

89 

60 

84 

62 

]\ 

61 
49 

81 
93 

\t 

S2.6 
60,2 

MAOISON 

MAX 

MIN 

87 
58 

89 
59 

91 
61 

90 
67 

82 
68 

62 
64 

85 
92 

98 

84 
63 

78 
62 

70 
52 

78 

46 

82 
49 

87 
91 

86 

60 

62 
64 

79 
67 

76 
99 

M 

84 

66 

66 
69 

86 
61 

67 

61 

88 
98 

69 

60 

11 

79 
47 

82 
91 

;? 

11 

81.1 
96. 4 

MOUtrtm  2 

MAX 
MIN 

88 
96 

89 
58 

90 
61 

86 
68 

89 
69 

69 
69 

88 
94 

11 

86 

60 

80 
99 

82 
94 

83 

46 

86 

46 

89 
48 

86 

98 

60 

61 

81 

66 

78 
99 

It 

69 

60 

89 
64 

90 
98 

90 
60 

89 
97 

68 

99 

It 

84 

47 

66 
90 

It 

5! 

89.7 
96.9 

MUSCLE   iHOSLS  fit 

AP 

MAX 

Mm 

89 

60 

91 
94 

88 

63 

89 

70 

86 
70 

84 

61 

69 
95 

11 

82 
64 

78 
61 

71 
59 

61 

49 

82 
90 

88 
31 

86 

60 

76 
66 

81 
71 

77 
96 

11 

86 
62 

86 
67 

87 
63 

66 
62 

86 

60 

64 

61 

91 

81 

90 

81 
59 

n 

83.9 
96.9 

NEW  M/VRKET  2 

MAX 

MIN 

88 
56 

87 
97 

91 
97 

87 
67 

82 
69 

81 
64 

89 

90 

\: 

67 
54 

76 
62 

79 
52 

78 
49 

82 
90 

66 

4B 

63 
97 

80 
69 

60 
66 

79 
61 

63 

61 

87 

66 

67 

58 

87 
56 

86 
99 

63 
97 

l\ 

80 
46 

81 
48 

11 

tt 

83,9 
56.9 

RED  Ail 

MAX 
MIN 

85 
57 

88 
61 

87 

61 

86 

63 

89 
68 

83 

64 

62 
94 

90 
61 

80 
98 

71 

52 

76 
49 

SO 
49 

84 
91 

90 
93 

84 

63 

71 
69 

SO 
98 

65 
94 

90 
66 

90 
64 

89 
64 

87 
99 

87 
98 

H 

79 
90 

82 
90 

ii 

11 

81.7 
97.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

89 

61 

86 
58 

89 
59 

88 

67 

81 

68 

82 
96 

84 
53 

84 

62 

78 
56 

70 
51 

79 
49 

8 1 
49 

84 

49 

83 
59 

60 
98 

76 
66 

74 

94 

62 

93 

84 

64 

86 

59 

66 
59 

89 

96 

64 
99 

6 1 
46 

84 
50 

62.2 
96.9 

RUSSElLVULE  2 

Mm 

8<i 
50 

87 
53 

88 
93 

88 
98 

67 

68 

64 

50 

50 

52 

58 

50 

42 

80 
43 

82 
42 

86 
42 

65 
94 

77 
61 

62 
99 

85 
44 

88 
63 

90 
55 

89 
59 

89 
53 

69 
93 

66 

74 
43 

82 
43 

11 

11 

84.7 
91.6 

MATERLOO 

*          *  • 

MAX 

Mm 

88 
50 

90 
44 

86 
49 

89 
99 

86 
59 

64 

53 

87 
41 

90 
45 

80 
93 

79 
48 

75 

39 

83 

19 

64 

38 

66 

18 

89 

46 

76 
96 

61 
99 

78 
4B 

63 

40 

86 
46 

66 
99 

88 

90 

68 
50 

86 

46 

83 
48 

11 

66 

36 

86 
39 

60 

40 

tt 

64.1 
46.7 

APPAL  ACMIAM 
MOUNTi INS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

85 
59 

88 
59 

88 
66 

79 
66 

84 
62 

63 
52 

84 

99 

67 
62 

67 

60 

82 
51 

76 
48 

81 
46 

89 

90 

61 
97 

81 

60 

61 
69 

76 
64 

61 

56 

83 

69 

63 

62 

83 
99 

64 

59 

89 
96 

62 
99 

81 
61 

78 

52 

77 
51 

62 
93 

84 

94 

82.6 
97.7 

BESSENfS  J  SS- 

MAX 

Mm 

85 

5A 

88 
59 

88 
65 

90 
68 

89 

70 

82 
69 

64 

92 

89 

60 

86 

60 

63 
62 

76 

50 

78 
47 

84 
46 

86 
90 

69 
99 

79 
69 

77 
68 

76 
62 

64 
53 

89 

64 

66 
68 

86 
97 

69 
55 

89 
99 

66 

61 

81 
66 

61 
99 

84 
49 

89 
98 

87 
96 

64.0 
98.9 

91RM1N0H4N  AP 

MAX 

Mm 

8« 
98 

87 
61 

90 
66 

92 
68 

82 
71 

83 
59 

89 

94 

86 

69 

86 
63 

62 
56 

76 
52 

SO 
49 

83 
92 

67 
96 

a9 

62 

83 

70 

78 
70 

76 
97 

64 

96 

89 

72 

86 
69 

86 

61 

66 

56 

87 
99 

64 

63 

79 

60 

81 
99 

83 
51 

84 

63 

86 
98 

63.9 

60.  3 

BRIO&EPQRT  2  w 

MAX 

Mm 

88 

60 

92 
55 

96 
93 

91 
66 

89 
68 

89 

60 

66 
90 

90 
92 

67 
63 

87 
60 

78 
51 

82 
47 

63 
49 

69 
46 

87 
92 

63 
64 

79 
64 

76 
99 

79 
93 

76 
67 

84 

61 

86 

60 

82 
60 

87 
57 

84 
96 

69 

98 

80 
49 

63 
49 

81 
99 

69 
49 

84.9 
96.3 

CUNTEBSVILLf 

MAX 

Mm 

ONEDNtA 

MAX 

Mm 

82 
53 

84 

57 

87 
98 

90 
98 

89 
69 

80 
68 

82 
91 

84 
54 

88 

60 

65 

62 

81 

50 

74 
46 

77 
47 

62 
47 

87 
52 

69 

65 

82 
68 

78 
67 

73 
93 

82 
96 

83 
63 

65 
96 

85 
56 

85 
95 

87 
96 

69 
54 

76 
92 

78 
49 

Kl 
52 

80 
93 

82.6 
96,1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

79 
56 

83 
96 

83 
60 

87 
62 

88 
63 

78 
66 

79 
53 

81 
56 

86 
59 

83 

59 

76 
51 

70 
48 

77 
49 

81 
91 

85 
95 

81 

56 

76 
69 

76 
66 

73 
90 

61 
96 

81 

62 

63 

97 

83 
57 

83 
95 

64 
98 

62 

60 

69 
49 

79 
48 

79 
94 

80 
94 

60,1 
96.4 

SAND   "T    5UB5T4  4U 

MAX 

Mm 

B  3 

60 

B  5 

60 

87 
99 

88 
66 

83 

67 

60 

66 

82 
51 

64 
60 

83 
62 

6 1 
61 

75 
49 

77 
46 

80 
47 

83 
94 

82 
61 

80 
63 

77 
69 

74 
98 

80 
91 

79 
99 

62 
64 

82 
98 

83 
55 

64 
56 

8 1 

60 

6 1 
60 

79 
49 

80 
51 

78 
98 

81 
90 

81.2 
97.6 

SCDTTSBORO 

Mm 

86 
49 

89 

50 

87 
52 

91 
53 

89 
64 

87 
65 

84 
48 

68 

51 

87 
56 

65 
97 

80 
46 

73 
44 

80 
44 

63 

46 

66 
49 

84 
94 

61 
61 

80 
62 

79 
90 

92 
99 

77 
57 

66 
95 

87 
93 

67 

52 

87 

93 

84 

97 

78 
42 

82 
42 

61 
44 

84 
46 

63,7 
92.0 

VALLE<  HEAD 

*          •  * 

MAX 

76 
61 

88 
53 

87 
90 

91 
52 

86 

61 

78 

66 

81 
46 

82 
49 

85 
52 

84 
99 

60 
45 

69 
42 

78 
43 

80 
49 

65 
90 

81 
94 

83 
64 

67 
61 

66 

92 

78 
99 

80 
64 

63 
94 

89 
93 

64 
90 

89 

51 

62 
96 

77 
49 

77 
46 

60 
49 

80 
49 

80.7 
92.4 

UPPEP  PLAINS 

01 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

84 

60 

85 

63 

88 

67 

89 

70 

87 

67 

86 

60 

83 

97 

83 

56 

86 

61 

84 

64 

81 
51 

77 
91 

79 
90 

84 

93 

64 

92 

80 
96 

79 
60 

77 
66 

79 
91 

62 

61 

88 

69 

85 
64 

66 
60 

97 
97 

68 

61 

81 
61 

64 
53 

83 
95 

99 

83.6 
98.9 

BANKHEAI)   LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

84 
55 

84 
55 

87 
59 

87 
65 

88 
69 

63 
65 

83 
52 

64 
99 

88 
58 

87 
96 

82 
48 

82 

48 

81 
48 

69 

91 

87 
97 

84 
61 

62 
62 

SO 

67 

60 
99 

83 
99 

67 

62 

69 
98 

90 
96 

68 
99 

81 
95 

83 
99 

U 

84 
49 

68 
97 

11 

64.6 
96.6 

CENTREVULE 

MAX 

Mm 

86 

56 

89 

59 

90 
63 

90 
69 

94 
69 

83 

69 

89 

99 

86 

60 

90 
59 

90 
99 

89 

90 

SO 
48 

81 
48 

87 

90 

91 
94 

89 
97 

82 

67 

81 
69 

79 
94 

87 
99 

69 

66 

67 
99 

89 
96 

68 

96 

91 
62 

90 
62 

11 

83 

52 

65 
99 

\l 

66.4 
96.6 

CLANTPN 

MAX 

Mm 

80 
58 

86 
60 

90 
69 

89 
68 

90 
70 

83 
71 

65 
95 

88 
96 

90 
58 

90 
60 

89 

90 

S3 
48 

89 

47 

89 
48 

89 
97 

67 

62 

80 
69 

74 
68 

78 
98 

87 
64 

66 

66 

69 

99 

87 

97 

87 
97 

86 

60 

88 

62 

W 

83 
94 

R7 
98 

tt 

89.6 
99.4 

OOUiLt  SPRINCi 

MAX 

MIN 

85 

55 

86 
57 

86 

60 

87 

60 

69 
99 

86 

63 

62 

53 

S3 
94 

86 
59 

84 
98 

76 
44 

73 
46 

79 
48 

SI 

90 

89 

93 

61 
63 

77 
63 

77 
63 

74 
46 

80 
47 

61 

61 

64 
98 

89 
92 

69 

90 

65 
91 

81 
94 

tl 

80 
41 

83 
90 

11 

81.8 
91.9 

PA»ETTE 

MAX 

Mm 

HALE/VILlE 

MAX 

MIN 

84 
94 

85 
97 

89 
58 

87 

60 

85 
67 

83 

66 

60 
53 

8) 

93 

67 
98 

84 

60 

78 
52 

74 
47 

76 

47 

89 

99 

62 

60 

74 
63 

76 
66 

S3 
94 

83 

66 

85 

60 

86 

60 

86 
99 

89 
98 

62 
49 

83 

49 

64 

99 

82.6 
96.4 

HAHILTQN   3  S 

MAX 

Mm 

83 

50 

86 
54 

86 
54 

86 
98 

87 
67 

86 

'■2 

83 
49 

87 
49 

68 

53 

84 
96 

79 
46 

78 
44 

82 
41 

87 
46 

62 

51 

74 

69 

82 
99 

83 
49 

89 

62 

68 

96 

67 
95 

87 
92 

89 
99 

62 
44 

89 
47 

69 

90 

83.9 
92.0 

JASPER  N 

MAX 

MIN 

91 
53 

89 
59 

90 
59 

B5 
6« 

83 
66 

64 

67 

86 
92 

69 
99 

67 
59 

83 

62 

79 
91 

81 
46 

84 
47 

81 

95 

76 
63 

77 
69 

79 
69 

89 

60 

86 
62 

67 

96 

86 
99 

87 
93 

78 

62 

l\ 

61 

90 

83 
98 

66 
91 

63.7 
96.  8 

S*«  R*l«r*ac«  Nolo  ToUowlng  SuUon  laimn 
107 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

SEPTEMBER  1968 


SlatioQ 

Day  of  Month 

0) 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

e 

7 

"] 

9 

■o| 

11 

12 

13 

14  1 

IS 

.s| 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2B 

27 

28 

29  ] 

30  1  31 

> 
< 

PR4ITU  RLE 

MAX 
MIN 

96 

62 

90 

62 

91 
64 

93 
68 

91 

69 

89 

68 

90 
5S 

94 
58 

92 
56 

69 

60 

65 

52 

87 

51 

90 
50 

94 
96 

98 
64 

84 

70 

86 
69 

61 

70 

87 

63 

90 
66 

98 

66 

86 

60 

86 
99 

91 
58 

91 

60 

89 

61 

86 

61 

90 
99 

86 

64 

90 
64 

89.6 
61.4 

TMORSflY   exo  STiriON 

MAX 
MIN 

86 

AO 

86 
68 

88 
70 

91 
68 

87 
69 

85 
69 

8" 
58 

69 
64 

90 
62 

86 
63 

84 

53 

84 
54 

66 
56 

66 
58 

82 
61 

62 
69 

74 
66 

77 
64 

95 
58 

85 
68 

83 
66 

95 
97 

87 
96 

89 

61 

86 
64 

82 
66 

83 

60 

89 

60 

95 
60 

67 
60 

85.2 
62.3 

TUSCALUOSA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
58 

88 
63 

89 
67 

89 

70 

83 

70 

83 

63 

83 
57 

66 
61 

84 
61 

81 
58 

77 
53 

79 
51 

64 
50 

84 
93 

93 
98 

79 

70 

77 
67 

79 
56 

92 
91 

68 
61 

88 
67 

98 

60 

87 
59 

86 
97 

83 
61 

81 
99 

84 
92 

86 
93 

87 
62 

97 
99 

84.1 
99.6 

TUSC4I "OSA  OLIVER  DAM 

MAX 

Mm 

86 
60 

87 
63 

89 
67 

89 
69 

90 
68 

»6 
68 

83 
58 

85 
59 

88 
60 

87 
64 

81 
54 

77 
51 

79 
51 

84 
94 

87 
59 

85 
60 

82 
63 

83 
70 

78 
51 

84 
54 

89 
66 

89 
60 

89 
99 

67 
97 

99 
60 

82 
65 

82 
55 

82 
53 

80 
56 

87 

60 

94.9 

VERNON 

ft* 

MAX 
MIN 

88 
55 

88 
58 

89 
61 

89 
68 

87 
69 

83 
65 

88 
52 

91 
57 

86 
60 

85 

60 

78 
49 

83 
49 

85 
45 

69 
47 

79 
65 

80 
68 

79 
69 

79 
59 

87 
46 

90 
55 

90 
67 

90 
99 

69 
57 

68 
54 

96 
59 

62 
60 

63 
48 

66 
48 

66 
56 

89 
54 

89.6 
57.2 

EASTERN   V4I.LEY  0<. 

ANNISTON   FAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
63 

88 
60 

89 
63 

68 
69 

83 
70 

84 
59 

86 
53 

90 
63 

89 
65 

86 
59 

77 
51 

81 
47 

96 
48 

68 
97 

87 
63 

60 
66 

77 

70 

75 

60 

87 

62 

81 
70 

89 

66 

85 

60 

85 
56 

88 
58 

88 
62 

80 
63 

82 
56 

84 
59 

83 

62 

87 
56 

84.4 
60.5 

CALERA  SW 

MAX 
MIN 

68 
56 

89 

60 

89 
65 

93 
61 

85 
70 

85 

69 

87 
51 

90 
60 

88 
61 

66 
60 

80 

50 

63 
45 

99 
45 

91 
90 

86 
98 

92 
66 

77 
68 

80 
64 

86 

62 

66 
61 

90 
71 

91 
60 

90 
53 

65 
55 

87 
61 

64 
69 

89 
60 

87 
52 

89 
60 

91 
56 

66.7 
99.2 

CENTRi:    •>  S« 

MAX 
MIN 

73 
62 

86 
57 

88 
54 

92 
60 

91 
68 

77 
68 

84 
51 

89 

59 

86 
62 

88 
62 

64 
49 

77 
45 

92 
46 

83 
90 

86 
57 

96 
59 

64 

66 

79 
63 

72 
56 

83 
61 

81 
63 

87 
56 

86 
54 

86 
54 

69 
58 

64 
63 

77 
53 

81 
51 

84 
58 

84 
51 

83.6 
97.2 

CHILOFRSBORO  XTH  PLANT 

MAX 
MIN 

85 
59 

86 
58 

88 
64 

90 
67 

90 
70 

84 

70 

86 
51 

91 
59 

89 
61 

65 

60 

83 
46 

62 
45 

87 
45 

90 
49 

86 
55 

85 

68 

79 
67 

74 

63 

85 
55 

86 
70 

87 
62 

87 
56 

87 
52 

90 
54 

69 
99 

66 

63 

63 
56 

66 
50 

69 
56 

87 
56 

86.0 
98.3 

OADSOEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

85 

63 

87 
58 

87 
60 

90 
67 

65 

67 

82 
68 

83 

52 

66 

60 

67 
63 

65 
65 

79 
50 

to 

48 

88 

47 

85 

63 

84 
63 

81 
67 

78 
69 

72 
66 

93 

57 

82 
68 

89 

65 

64 
58 

85 

56 

87 
95 

86 

61 

82 
64 

60 
59 

82 
92 

81 
61 

94 
94 

83.5 
60. 1 

PELL    CITV    1  NNE 

MAX 
MIN 

78 
S2 

8  4 
57 

85 

57 

90 
62 

90 
67 

80 
66 

82 
51 

84 
50 

89 
59 

65 

60 

82 
50 

76 
47 

80 
47 

84 
47 

87 
50 

87 
59 

91 
66 

76 
68 

71 
54 

93 
99 

62 
62 

64 
56 

95 
54 

84 
94 

87 
96 

84 
59 

79 
99 

60 
51 

63 
91 

92 
96 

82.8 
56.0 

SYLACAUCA  N£ 

MAX 

MIN 

86 
54 

87 
54 

88 
59 

90 
62 

65 

66 

65 

65 

86 
46 

90 
54 

86 
57 

83 
54 

60 
44 

83 
43 

68 
41 

98 

45 

97 
59 

81 
63 

77 
65 

77 
59 

96 
51 

86 
66 

86 

60 

87 
57 

86 
48 

88 
50 

67 
53 

63 
97 

84 
56 

67 
45 

64 

53 

87 
49 

85.4 
94,5 

TALLADEGA 

»            *  • 

MAX 
MIN 

81 
62 

86 
59 

89 
64 

99 
68 

85 

70 

84 
69 

86 
52 

89 
60 

87 
63 

84 
60 

79 
51 

61 
46 

86 
49 

69 
53 

86 
56 

84 
67 

76 
68 

73 
62 

83 
58 

82 
72 

95 
64 

85 
56 

84 
55 

85 
57 

65 
61 

61 
69 

81 
58 

83 
53 

63 
61 

89 

96 

83.9 
60.0 

PIEOMQMT   PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

ASHLANO 

MAX 
MIN 

75 
58 

82 
56 

85 
57 

86 
64 

87 
64 

61 
67 

83 
56 

86 
56 

89 
60 

85 
59 

85 

60 

84 
49 

85 
52 

84 
93 

87 
55 

85 
57 

77 
64 

71 
65 

73 
56 

60 
62 

60 
62 

64 
98 

63 
56 

64 
56 

66 
59 

89 

60 

76 
56 

80 
56 

83 
56 

80 
96 

82.4 
58.2 

AUBURN    1  SW 

MAX 
MIN 

78 
62 

85 
55 

89 
6? 

93 
65 

94 
68 

93 

69 

92 
56 

91 
64 

92 
62 

91 
59 

90 
50 

69 
93 

68 
54 

90 
99 

92 
99 

92 
65 

82 
66 

73 

66 

83 

63 

87 

66 

88 
59 

86 
55 

86 
57 

69 
59 

90 
59 

89 
58 

69 

58 

86 
59 

86 

60 

88 
97 

98,0 
60,0 

CAMP   HILL    2  NW 

MAX 
MIN 

82 
55 

83 
58 

86 
55 

90 
60 

91 
64 

90 
70 

66 
54 

86 
56 

91 

60 

87 
58 

85 
47 

61 
49 

83 
47 

83 
49 

90 
50 

87 
55 

80 
65 

75 
67 

78 
60 

65 
65 

84 
63 

84 

56 

84 
54 

84 
52 

86 
54 

66 

56 

81 
59 

83 
54 

65 

56 

82 

56 

84.7 
96.7 

hEFUn 

MAX 
MIN 

8* 

55 

83 
56 

87 
59 

89 
61 

93 
61 

82 
66 

83 
48 

68 
57 

91 
57 

88 
57 

82 
46 

79 
45 

86 
42 

87 
46 

69 

53 

87 
59 

94 

63 

77 
66 

71 
98 

84 
62 

78 
59 

65 

55 

87 
49 

67 
52 

87 
52 

64 

51 

61 
92 

85 

55 

66 

60 

86 
51 

84.7 
95,1 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

80 
58 

86 
56 

89 
61 

89 
62 

89 
65 

87 
61 

86 

55 

90 
59 

86 

60 

86 
58 

83 

50 

84 
49 

86 
50 

89 
92 

86 
58 

81 
60 

70 
62 

76 
63 

84 

66 

82 
67 

85 
60 

85 
56 

85 
54 

69 
56 

87 

60 

84 
58 

83 
56 

86 
55 

82 
60 

87 

67 

84.9 
59.5 

MARTIN  [JAM 

MAX 
MIN 

83 
65 

58 

64 

67 

69 

70 

66 

92 
66 

69 

63 

87 
61 

84 
54 

82 

60 

86 
61 

99 
62 

89 
63 

84 
69 

79 
67 

61 
68 

66 
63 

63 
73 

86 
66 

84 
62 

84 
61 

67 
62 

90 
60 

64 
61 

61 
65 

64 
65 

64 
66 

84 
64 

95.1 
64.1 

OPEL IKA 

MAX 

Mm 

72 
62 

90 
68 

85 
65 

90 
65 

92 
68 

87 
61 

89 
61 

90 
66 

62 
59 

66 
50 

82 
90 

85 
52 

99 
96 

91 
56 

80 
59 

70 
65 

65 
65 

65 

66 

84 
55 

65 
98 

65 
55 

85 
55 

65 
90 

81 
50 

69 

60 

63 

60 

86 
63 

80 

60 

94,8 
99.3 

ROCKfORO  2 

MAX 

Mm 

78 
59 

84 
56 

88 
60 

88 
64 

89 
67 

64 
67 

84 
54 

86 
55 

90 
60 

89 
59 

84 

50 

91 
49 

64 
49 

67 
50 

68 
56 

60 
66 

61 
65 

77 
56 

85 

61 

85 

63 

66 
97 

66 
53 

85 
54 

68 
96 

87 
60 

90 
57 

83 
54 

87 
59 

89 
57 

84,9 
57.6 

ROCK  MILLS 

*            •  • 

MAX 

Mm 

71 
56 

86 
55 

89 
56 

94 
63 

93 
63 

91 
66 

90 
54 

91 
54 

93 
56 

99 
98 

68 

49 

93 
47 

88 
47 

89 
*7 

90 
50 

88 

53 

91 
61 

73 
69 

72 
60 

86 
65 

83 
64 

87 
56 

89 
52 

87 
52 

90 
99 

89 
59 

8} 

59 

84 
54 

87 
55 

93 
59 

66. 1 
96.3 

PRAIRIE  06 

04YT0N 

MAX 

Mm 

85 
58 

85 
59 

88 
64 

90 
69 

92 
70 

90 
70 

88 

62 

89 

67 

86 

61 

90 
63 

65 

55 

79 
52 

83 
54 

66 
93 

60 
60 

68 
65 

93 

66 

64 

66 

78 
56 

69 

62 

92 

70 

90 
65 

90 
65 

89 
59 

92 
63 

87 

66 

85 

58 

66 
55 

98 

62 

90 
64 

86.7 

62.0 

OEHQPOLIS    LOCK   AND  OAH 

MAX 
MIN 

8<i 
60 

85 
60 

89 
62 

89 
67 

89 
69 

84 
69 

64 
59 

64 
60 

67 

60 

86 
61 

82 
54 

79 
54 

79 
54 

94 
95 

96 
95 

98 
62 

82 
67 

81 
67 

78 
55 

85 
54 

69 

60 

88 
69 

86 

60 

62 
58 

89 
98 

89 

64 

81 
59 

62 
53 

95 
53 

87 
61 

64.8 
99,9 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

8<i 
59 

86 
62 

88 
65 

89 
69 

89 
69 

82 

70 

62 
60 

62 

60 

86 

61 

87 
63 

80 
55 

78 
54 

79 
53 

83 
94 

96 
96 

95 
60 

80 
67 

93 
64 

77 
54 

83 
59 

66 
56 

86 
62 

87 
60 

85 
56 

86 
59 

81 
64 

80 
55 

62 
54 

95 

56 

86 

60 

63,9 
59.9 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

86 
56 

89 
63 

90 
68 

89 

70 

85 

71 

83 
69 

85 

66 

66 
59 

89 
65 

84 
64 

79 
53 

91 
52 

84 
56 

81 
97 

98 

60 

92 
69 

93 

70 

79 
65 

64 
96 

69 
63 

91 
64 

89 
63 

89 
60 

91 
61 

87 
67 

63 
67 

83 
58 

86 
57 

89 
64 

89 
63 

89.7 
62.5 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

82 
62 

80 
60 

89 
60 

90 
67 

90 
68 

69 

70 

84 
54 

90 
56 

92 
56 

90 
56 

87 
53 

93 
50 

65 
49 

86 
47 

90 
90 

90 
65 

90 
69 

92 
68 

60 
64 

67 
60 

68 
68 

89 
63 

82 
54 

82 
94 

69 
57 

91 

60 

87 

60 

89 
93 

86 
56 

88 
69 

66.5 
59,1 

MARION    JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

87 
58 

90 
60 

92 
67 

95 

70 

84 

70 

84 
70 

86 
58 

88 
60 

<>1 
58 

85 

63 

81 
51 

92 
51 

68 
52 

92 
95 

90 
95 

97 
69 

90 
68 

91 
66 

86 
57 

91 
64 

89 
67 

89 
62 

90 
58 

92 
99 

91 
64 

86 
69 

89 
57 

88 

96 

99 
63 

89 

62 

67.7 
61.2 

MINTER    3  NH 

MAX 

Mm 

85 

61 

87 
61 

92 
61 

91 
66 

92 
69 

87 
69 

85 

59 

69 
59 

90 
59 

91 

60 

87 

50 

84 
52 

66 
52 

89 

93 

91 
54 

90 
64 

83 

68 

87 
69 

80 

62 

86 
63 

90 
66 

89 
63 

89 

60 

69 

60 

90 
63 

90 
63 

87 
99 

61 
99 

89 
55 

90 
69 

87.9 
60.6 

MQNTGUMERY   WB  AP 

MAX 

Mm 

88 
64 

91 
62 

91 
67 

93 
69 

92 
72 

89 
64 

89 
58 

92 
63 

92 
63 

89 
62 

84 

55 

86 
54 

89 
54 

90 
60 

90 
65 

81 
72 

76 
69 

82 
67 

67 
67 

68 

71 

88 
69 

87 
64 

87 
57 

90 
61 

90 
63 

69 
63 

84 
62 

68 
98 

85 

64 

89 
64 

8''.9 
63.4 

SELMA 

MAX 

Mm 

88 

60 

92 
59 

92 
62 

93 
62 

91 
71 

87 

72 

90 
59 

92 
63 

93 
61 

88 
66 

64 
57 

86 
59 

90 
55 

92 
94 

93 

62 

89 

70 

81 

70 

83 

70 

90 
61 

91 
69 

91 
69 

91 
65 

88 

60 

90 
61 

91 
66 

88 

67 

86 

61 

90 
60 

90 
66 

92 
67 

89.4 
63.3 

TUSKfGEE    3  S 

MAX 

Mm 

86 

60 

91 
60 

93 
66 

95 
69 

94 
71 

92 

71 

92 

68 

91 
68 

91 
64 

91 
60 

86 
51 

96 
91 

91 
50 

92 
92 

91 
91 

82 
66 

76 
66 

84 

69 

98 
65 

97 

72 

87 

67 

86 

61 

88 
57 

90 
61 

90 
60 

89 
60 

86 
97 

86 
61 

84 
65 

69 

60 

68.5 
62,  1 

See  Reference  Noles  Following  Staltoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


SEI>TEM8E)!  196t 


Station 

Day  of  Month 

Avcrag* 

>  1 

2 

3 

5  1 

6 

 L 

"1 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26  j 

27 

26 

29 

30  I  31 

UNION  SKKINCS 

MAX 

78 

86 

91 

93 

96 

95 

91 

92 

96 

94 

89 

66 

89 

94 

92 

94 

80 

61 

85 

67 

89 

68 

88 

88 

91 

91 

89 

85 

88 

85 

89.0 

«          *  * 

MIN 

61 

63 

63 

66 

69 

71 

61 

61 

65 

65 

96 

94 

94 

19 

62 

99 

68 

66 

67 

67 

66 

62 

60 

62 

64 

61 

61 

58 

98 

60 

62.9 

C04ST4L    PL4IN  07 

4N04LU5I4    1  Nv( 

MAX 

84 

89 

90 

92 

92 

91 

69 

87 

89 

91 

89 

84 

79 

90 

93 

94 

79 

87 

66 

87 

90 

37 

69 

88 

90 

91 

90 

89 

90 

90 

66.1 

MIM 

56 

57 

6C 

63 

66 

68 

67 

96 

98 

60 

96 

94 

93 

96 

94 

64 

66 

68 

67 

62 

91 

61 

94 

95 

57 

98 

60 

91 

92 

60 

99.1 

ITMOKt    I  SN 

MAX 

MIN 

364TK1CE    I  E 

MAX 

83 

91 

89 

69 

63 

89 

62 

66 

89 

89 

88 

60 

69 

89 

90 

89 

82 

90 

90 

61 

66 

83 

66 

92 

86 

91 

90 

87 

90 

92 

87.2 

Mm 

63 

55 

Sh 

58 

63 

69 

58 

59 

61 

63 

69 

54 

49 

53 

55 

98 

99 

98 

99 

98 

99 

60 

93 

53 

59 

99 

98 

59 

60 

60 

96.0 

9H»NTlEV 

MAX 

90 

87 

68 

92 

94 

99 

93 

90 

92 

94 

91 

86 

63 

84 

90 

99 

80 

89 

86 

91 

90 

90 

67 

89 

91 

93 

92 

91 

91 

90 

89.7 

MIN 

61 

58 

60 

63 

64 

68 

6* 

62 

60 

59 

93 

90 

49 

51 

98 

63 

67 

70 

67 

66 

64 

63 

96 

55 

56 

97 

96 

96 

90 

90 

99.3 

8REWT0N  J  SSE 

MAX 

88 

91 

91 

94 

95 

90 

93 

91 

94 

92 

88 

84 

92 

94 

94 

•  9 

90 

87 

91 

92 

90 

86 

68 

92 

91 

92 

67 

89 

94 

69 

90.  9 

MIN 

S8 

57 

62 

64 

69 

69 

59 

57 

56 

60 

59 

93 

54 

94 

62 

69 

67 

66 

64 

97 

64 

60 

90 

56 

56 

55 

99 

49 

59 

99 

96.9 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

67 

91 

92 

93 

88 

85 

88 

90 

93 

88 

90 

89 

90 

92 

92 

69 

86 

80 

88 

91 

90 

90 

68 

92 

90 

86 

89 

89 

90 

91 

88.8 

MIN 

57 

56 

69 

67 

67 

66 

54 

58 

98 

6! 

50 

49 

46 

52 

58 

64 

69 

64 

56 

60 

64 

60 

93 

57 

61 

63 

99 

91 

98 

60 

98.6 

CH4T0H  3  N 

MAX 

90 

92 

90 

92 

68 

89 

86 

90 

90 

85 

84 

82 

69 

90 

66 

83 

86 

79 

88 

90 

90 

89 

68 

92 

89 

87 

64 

86 

89 

90 

87.8 

MIN 

60 

62 

68 

67 

70 

66 

60 

63 

69 

64 

56 

93 

56 

60 

65 

69 

67 

66 

56 

99 

67 

63 

99 

60 

69 

67 

60 

97 

60 

61 

62.6 

CLSVTQN 

MAX 

89 

85 

69 

89 

91 

92 

90 

90 

91 

90 

90 

83 

82 

89 

87 

68 

79 

74 

79 

88 

69 

89 

83 

85 

68 

87 

66 

82 

64 

83 

86.0 

MIN 

64 

63 

64 

70 

70 

69 

65 

66 

64 

66 

60 

97 

58 

62 

65 

66 

67 

67 

65 

68 

66 

64 

61 

65 

68 

69 

62 

63 

69 

64 

64.6 

00TH4N   1^44  4II<Pai>T 

MAX 

89 

69 

90 

92 

92 

69 

90 

91 

69 

92 

69 

82 

89 

•  9 

89 

76 

77 

86 

87 

88 

68 

86 

88 

88 

88 

89 

89 

88 

67 

89 

87.4 

MIN 

68 

63 

69 

69 

71 

72 

66 

66 

68 

67 

63 

60 

61 

67 

68 

70 

70 

71 

73 

74 

69 

64 

61 

66 

65 

67 

69 

63 

70 

69 

67.1 

ENTERPRISE  3  N« 

MAX 

81 

65 

90 

91 

93 

92 

69 

91 

91 

91 

90 

64 

62 

91 

91 

69 

73 

62 

88 

90 

89 

67 

89 

87 

89 

89 

89 

84 

90 

87 

87.7 

MIN 

64 

63 

64 

67 

67 

69 

65 

66 

65 

69 

60 

98 

56 

60 

62 

66 

69 

69 

70 

69 

66 

63 

60 

61 

62 

61 

69 

99 

60 

64 

63.9 

EUF4UL4  kilLDlIFf  REF 

MAX 

66 

67 

91 

94 

99 

99 

95 

94 

93 

91 

93 

62 

86 

90 

92 

83 

74 

89 

90 

90 

86 

67 

85 

68 

90 

91 

91 

67 

86 

67 

89. 1 

MIN 

65 

57 

68 

66 

68 

67 

60 

62 

63 

61 

53 

48 

46 

60 

55 

66 

69 

70 

68 

72 

66 

98 

56 

59 

57 

61 

97 

96 

67 

61 

61.5 

EVERGREEN 

MAX 

86 

93 

91 

93 

90 

90 

93 

90 

93 

86 

81 

91 

94 

92 

81 

88 

83 

89 

93 

91 

90 

91 

93 

94 

87 

86 

94 

89 . 8 

MIN 

62 

63 

70 

71 

71 

64 

63 

63 

59 

98 

58 

59 

60 

69 

69 

71 

66 

66 

66 

66 

61 

61 

69 

66 

6] 

98 

99 

64.0 

FRISCO  CITY 

MAX 

88 

86 

90 

89 

91 

85 

86 

68 

88 

91 

68 

84 

79 

90 

93 

69 

82 

86 

81 

68 

93 

90 

91 

89 

92 

68 

91 

68 

69 

92 

86.2 

MIN 

59 

60 

64 

68 

70 

68 

60 

61 

64 

69 

96 

94 

99 

96 

60 

68 

66 

70 

60 

61 

61 

69 

66 

61 

62 

69 

60 

96 

97 

69 

62.2 

OENEVi. 

MAX 

82 

85 

68 

69 

90 

91 

90 

90 

92 

89 

91 

89 

82 

90 

89 

69 

79 

84 

83 

88 

88 

66 

85 

66 

86 

69 

89 

67 

86 

67 

87.2 

MIN 

63 

60 

62 

64 

66 

69 

64 

62 

66 

65 

62 

60 

60 

60 

62 

67 

70 

69 

70 

69 

69 

63 

56 

59 

61 

61 

62 

98 

96 

61 

63.3 

OILBERTOWN 

MAX 

87 

89 

90 

90 

87 

84 

64 

87 

67 

85 

81 

79 

84 

66 

86 

82 

84 

77 

83 

87 

66 

68 

86 

88 

87 

69 

81 

69 

86 

67 

85.  5 

MIN 

56 

57 

68 

70 

71 

68 

55 

60 

59 

62 

52 

90 

91 

53 

60 

68 

66 

66 

52 

99 

69 

99 

95 

96 

64 

67 

96 

97 

97 

60 

99.8 

GREENVILLE 

MAX 

62 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

90 

89 

82 

90 

88 

90 

89 

62 

80 

69 

87 

68 

89 

66 

90 

91 

90 

63 

88 

86 

87.8 

MIN 

60 

58 

56 

61 

62 

65 

60 

60 

60 

60 

57 

54 

54 

56 

57 

64 

69 

66 

63 

64 

69 

62 

56 

58 

61 

61 

60 

99 

58 

62 

60,3 

HE40L4NCI 

MAX 

82 

87 

92 

92 

93 

99 

91 

93 

94 

92 

94 

83 

82 

92 

90 

91 

91 

79 

83 

90 

89 

89 

87 

90 

90 

90 

91 

90 

89 

89 

'si' 

Mm 

65 

60 

61 

65 

60 

70 

64 

69 

60 

60 

60 

59 

59 

99 

60 

69 

70 

69 

70 

73 

66 

60 

59 

62 

60 

62 

63 

62 

61 

62 

HICNL4ND  HDHE 

MAX 

85 

89 

92 

94 

95 

91 

90 

9] 

94 

92 

87 

84 

85 

92 

93 

93 

80 

82 

64 

88 

89 

90 

69 

90 

91 

91 

69 

69 

90 

89 

MIN 

63 

63 

63 

67 

67 

68 

61 

62 

63 

64 

56 

54 

54 

96 

61 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

62 

58 

59 

61 

63 

62 

57 

60 

63 

62 '.3 

I324RK   6  NNM 

MAX 

87 

91 

92 

93 

94 

91 

94 

93 

91 

92 

87 

83 

92 

91 

92 

89 

79 

89 

90 

89 

68 

89 

90 

91 

90 

93 

89 

90 

88 

92 

89.6 

MIN 

60 

58 

59 

65 

68 

61 

62 

61 

60 

63 

57 

52 

56 

98 

62 

64 

64 

64 

69 

67 

61 

96 

95 

60 

61 

62 

58 

97 

62 

99 

60.6 

FHENIX    CITY   Z  NNK 

MAX 

73 

93 

86 

92 

94 

93 

89 

91 

94 

88 

90 

84 

86 

68 

90 

90 

87 

65 

8« 

69 

89 

87 

85 

66 

89 

91 

88 

84 

86 

89 

Mm 

62 

60 

67 

67 

69 

70 

63 

65 

65 

64 

56 

96 

58 

99 

60 

64 

67 

66 

66 

67 

65 

62 

61 

62 

63 

63 

61 

61 

62 

60 

63!2 

PITTSVlEtl 

MAX 

76 

85 

90 

92 

99 

95 

92 

94 

94 

91 

92 

86 

85 

90 

91 

89 

63 

73 

67 

88 

64 

85 

69 

86 

69 

89 

86 

64 

87 

63 

87.6 

MIN 

64 

56 

56 

63 

66 

69 

56 

56 

62 

61 

51 

46 

48 

48 

55 

99 

67 

69 

68 

69 

66 

57 

99 

56 

97 

97 

57 

96 

56 

99 

98.8 

THaM4SVULE 

MAX 

83 

86 

89 

67 

91 

91 

82 

84 

66 

86 

63 

80 

80 

79 

87 

87 

79 

84 

78 

89 

69 

88 

87 

86 

88 

68 

85 

64 

87 

89 

89.3 

Mm 

61 

62 

64 

70 

71 

69 

60 

60 

64 

64 

57 

96 

56 

97 

99 

66 

68 

68 

98 

96 

99 

64 

60 

60 

63 

67 

60 

97 

58 

69 

62.0 

TROY 

MAX 

86 

92 

93 

94 

93 

89 

90 

90 

90 

68 

83 

80 

69 

86 

90 

81 

82 

83 

68 

87 

66 

85 

69 

89 

90 

88 

81 

87 

84 

88 

87.4 

Mm 

64 

62 

67 

69 

70 

69 

62 

67 

65 

63 

58 

96 

57 

63 

69 

68 

68 

69 

69 

70 

67 

69 

62 

65 

61 

64 

62 

60 

68 

66 

64.8 

JHJTLf Y 

MAX 

90 

92 

89 

93 

68 

91 

68 

91 

92 

90 

85 

84 

68 

92 

88 

83 

88 

84 

90 

92 

93 

89 

89 

92 

91 

89 

86 

88 

90 

92 

69 . 2 

*            «  • 

Mm 

55 

57 

62 

64 

67 

63 

52 

57 

55 

60 

49 

48 

49 

92 

98 

69 

67 

68 

55 

94 

70 

65 

99 

59 

62 

66 

58 

49 

57 

60 

98,9 

GULF  08 

SAY  MINETTC 

MAX 

91 

91 

84 

92 

84 

61 

89 

88 

91 

68 

84 

78 

90 

92 

86 

•  0 

84 

82 

88 

91 

90 

90 

69 

92 

90 

69 

86 

90 

92 

90 

87.9 

Mm 

65 

65 

70 

70 

72 

71 

69 

65 

65 

68 

63 

61 

61 

63 

70 

69 

66 

70 

61 

62 

70 

68 

62 

69 

69 

67 

63 

60 

65 

67 

69.9 

COOEN 

MAX 

90 

91 

86 

90 

85 

69 

90 

88 

90 

90 

86 

83 

88 

91 

69 

89 

76 

66 

86 

90 

69 

90 

90 

90 

90 

68 

86 

69 

68 

90 

88.1 

Mm 

65 

63 

71 

73 

75 

70 

66 

69 

65 

66 

62 

63 

61 

62 

69 

73 

70 

70 

60 

99 

70 

67 

60 

64 

69 

66 

64 

60 

59 

64 

69.6 

F41RH0PE  2  NE 

MAX 

66 

86 

62 

92 

87 

67 

88 

87 

89 

87 

84 

80 

87 

90 

89 

83 

79 

85 

86 

87 

89 

86 

68 

88 

87 

68 

89 

66 

88 

89 

86.7 

Mm 

65 

65 

69 

70 

72 

71 

67 

69 

67 

70 

69 

62 

62 

62 

69 

72 

69 

70 

61 

60 

70 

68 

61 

69 

69 

68 

64 

63 

61 

66 

66.1 

FORT  MORGAN 

MAX 

87 

86 

86 

89 

89 

85 

89 

89 

88 

86 

84 

80 

67 

89 

66 

89 

79 

85 

85 

67 

86 

85 

89 

87 

88 

68 

66 

66 

86 

87 

86,4 

MIN 

72 

72 

74 

80 

76 

75 

79 

76 

76 

76 

72 

60 

70 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

77 

74 

71 

71 

72 

74 

70 

71 

69 

70 

72.9 

MOBILE    US  AIRPORT 

MAX 

92 

91 

89 

92 

64 

86 

93 

90 

92 

89 

66 

81 

91 

91 

88 

82 

80 

67 

89 

89 

89 

89 

68 

90 

89 

89 

86 

88 

90 

90 

88.4 

Mm 

69 

70 

72 

75 

73 

72 

66 

70 

69 

70 

69 

64 

63 

66 

72 

71 

70 

68 

99 

61 

71 

68 

63 

66 

66 

70 

64 

63 

69 

68 

67.7 

ROeERlSOALE   1  E 

MAX 

89 

91 

92 

67 

92 

67 

90 

93 

90 

93 

91 

67 

80 

91 

93 

90 

84 

80 

87 

86 

91 

89 

88 

89 

69 

91 

91 

62 

88 

91 

88,9 

Mm 

63 

62 

65 

66 

68 

68 

64 

62 

63 

64 

62 

64 

59 

60 

63 

70 

67 

66 

61 

97 

63 

69 

98 

59 

61 

69 

62 

96 

59 

61 

62,9 

S««  R«l«r«iic«  Not*B  ToUowlng  Sutloo  lodax 
-  109  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


SEPTEMBER  1968 


Day 

OI  Monlli 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•       •  • 

PIEOMflNT  PL4TEAU 

05 

M4RTIN  D4" 

EVAC 

.12 

.18 

.15 

.17 

.21 

.37 

.IS 

.19 

•  24 

.25 

.23 

.  26 

.21 

.22 

.14 

.03 

.09 

.01 

.20 

.  IT 

.22 

.22 

•  1^ 

•  16 

.14 

•  IT 

■  29 

.12 

.20 

HIND 

6 

3 

5 

8 

20 

59 

7 

9 

19 

41 

63 

41 

1! 

17 

29 

20 

20 

14 

9 

10 

12 

U 

t 

( 

1 

6 

9 

2 

14 

'909^ 

•        •  • 

paaiRiE 

06 

OEMOPOlIS    lock  4N0 

OAH 

EVAP 

.18 

.18 

.18 

.16 

.26 

.12 

.27 

.17 

.26 

.13 

.29 

.1» 

.22 

.20 

.15 

.15 

.09 

.15 

.18 

.13 

.17 

.25 

.22 

.17 

.18 

.12 

.12 

.28 

.11 

.10 

5.38 

WIND 

21 

6 

7 

30 

42 

27 

52 

24 

16 

23 

53 

53 

44 

18 

1? 

39 

70 

57 

54 

11 

34 

43 

17 

29 

14 

19 

69 

51 

38 

33 

1008 

MAX 

94 

96 

98 

94 

95 

86 

91 

92 

95 

93 

90 

87 

88 

93 

92 

91 

83 

•  7 

87 

93 

95 

93 

99 

94 

96 

88 

86 

86 

86 

91 

91.2 

MIN 

65 

67 

69 

73 

73 

72 

65 

66 

68 

69 

63 

61 

60 

61 

63 

67 

71 

70 

64 

62 

68 

70 

69 

62 

65 

66 

60 

62 

61 

69.9 

•     *  • 

FilRHOfE  2  N£ 

EVAP 

.12 

.20 

.15 

.17 

.00 

.21 

.17 

.1« 

.19 

.26 

.19 

.16 

.19 

.09 

.21 

.01 

.03 

.21 

.20 

.23 

.24 

.17 

.13 

.20 

.16 

.20 

.23 

.19 

.15 

9.01B 

HIND 

19 

18 

7 

U 

9 

21 

29 

12 

21 

28 

27 

26 

25 

12 

29 

19 

14 

21 

29 

18 

20 

21 

14 

13 

19 

22 

40 

21 

27 

13 

608 

MAX 

93 

95 

89 

99 

92 

92 

92 

89 

93 

94 

90 

82 

92 

92 

89 

83 

78 

85 

90 

90 

93 

92 

90 

88 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

90.0 

MIN 

63 

68 

TO 

70 

72 

70 

68 

68 

68 

72 

65 

62 

62 

63 

70 

72 

69 

70 

66 

66 

71 

70 

69 

66 

68 

72 

65 

64 

62 

66 

67.4 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m. 

P.ll. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1 

• 

-3 

a 

« 

§  1 
1   0  J 
S  1 

e  % 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
MID         6   AM       NOON       6  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  oi 

poaaible 

aunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  WR  AIRPOiT 

7 

2.4 

S.B 

26 

!  «  + 

86 

S6 

55 

^8 

1 

5 

1 

2 

1 

r 

10 

73 

5.3 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

2.2 

f..l 

4  3*-> 

23 

P4 

87 

92 

56 

64 

A 

1 

3 

1 

2 

11 

5.1 

M03ILF   we  AIRPnBT 

7 

2.0 

6.7 

314-4 

23 

09 

79 

82 

49 

62 

I 

2 

3 

1 

1 

1 

9 

5.4 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

1.3 

4,5 

18 

W 

19 

81 

86 

48 

55 

3 

1 

1 

1 

0 

n 

6 

68 

5.4 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


6 

OBSERVATION 

z 

U 

U 

Z 

TIME  AND 

z 

Q 

O 

P 

TABLES 

STATION 

\/wuni  I 

< 

S  P 

UBoLnVbn 

i 

5 

Q 

LAI 

LON( 

B 

g, 

u 

ABBEVILLE  1  MNW 

OOOB 

ADO I iOH 

00*1 

03 

•WINSTON 

795 

PROF*  PALMER  GODSEV 

ALBERTA 

0140 

o] 

MILCOX 

! 

32  14 

•  7  25 

175 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

ALSERTVILLE  2  &E 

34  14 

5P 

ALA>  COMMUNITY  Nt'MORK 

ALEIANDER  CITt  6  Ht 

TALLAPOOSA 

5P 

DOUGLAS  M.  &ANFORD 

MS$,  CHERRY  J,  HERNDON 

ANDAlU&IA  1  NW 

02%2 

8A 

SA 

JAMES  P>  GILLIS 

ANNl&TOH  FAA  AP 

35  35 

HID 

MlO 

FED*  AwlAIION  AGENCY 

ARLEV   )  S 

A5HLAND 

OS 

TA 

:  H 

ASHVILLC  4  H 

0J7T 

ST*  CLAIR 

ATHENS  t 

0J9S 

01 

LIMESTONE 

1^ 

720 

9A 

RADIO  STATION  KJMm 

07 

escAHeiA 

11  01 

67  31 

4P 

HUGH  M.  alGGINS 

AUBURN  J  SM 

0422 

LEE 

32  5* 

85  31 

73C 

8A 

AUTAUGAvILLE   >  N 

J>   B*  NEIGHBORS 

bankheao  lock  and  OAH 

TUSCALOOSA 

BAY  M 1  ME  T  T  E 

TP 

GROVE R  WOODWARD 

BEATRICE  1  E 

T* 

BELLE  NINA  2  H 

06SS 

LIMESTONE 

5P 

BGRRV 

0T4I 

;  " 

BESSEMER  3  5&W 

OT»T 

JEFFERSON 

6P 

BILLINGSLET  1  SE 

OS23 

01 

AUTAUGA 

32  39 

42C 

JOHN  R*  Thomas 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0S31 

02 

JEFFERSON 

33  )4 

66  45 

62C 

MID 

U*S.   WEAlHEH  BUREAU 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

BRANTlEV 

8a 

BREtfTON  1  SSE 

BRIDGEPORT  2  H 

5P 

5P 

SROOKHOOO 

TUSCALOOSA 

33  16 

7A 

31  43 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  $M 

9P 

H 

PIERCE  A*  GARRETT 

CAHOEN  3  Hm 

1  101 

5P 

CAMP  MILL  2  NH 

1)24 

OS 

TALLAPOOSA 

11 

6«0 

6A 

AUBURN  UNI  VERS  1 1 Y 

CARBON  HILL 

03 

■ALKEfl 

33  54 

87  32 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CHE ROKEE 

*2C 

32  57 

MASHI NGTON 

9P 

CHiLOExssuR(i  mTr  Plant 

5P 

CLA160NNL 

MONROE 

7A 

CLANTON 

32  51 

61 

MRS  ELI2A8ETH  M  WESTON 

COOEN 

iao3 

MOBILE 

if 

COfFEE  SPRINGS  2  H¥ 

leoT 

07 

GENEVA 

250 

HENRY  f*  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1019 

01 

COLBERT 

11 

34  44 

87  50 

4  70 

TVA-462 

COLL INSVI LLE 

34  15 

85  52 

B*  H>  appleton 

HOUSTON 

INACTIVE  8/1/66 

CORDOVA 

COTTONION 

TA 

TA 

OADC VILLE 

OADEVILLE  2 

NAREKGO 

7A 

DECATUR 

220T 

01 

MORGAN 

12 

560 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

2239 

OS 

CLAY 

11 

33  26 

85  42 

1030 

MRS  vERnA  a.  LANDERS 

OEHOPOilS  LOCK  AND  DAM 

MARENGO 

32  31 

87  50 

HOUSTON 

MID 

DOT MAN  4  SE 

DOUBLE  SPRINGS 

7A 

7A 

Tuscaloosa 

7A 

ENTERPRISE  )  NH 

7A 

H 

EUFAULA  HUDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

EVERGREEN 

2T58 

07 

CONECUH 

216 

MILLER   I.  SELLERS 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

06 

BALDWIN 

30  33 

87  5J 

23 

JAMES  E.   BARRETT.  JR. 

FALCO  open  POND  TOMER 

COV INGTON 

31  06 

FALKVILLE  1  N 

MORGAN 

EDGBERT  H.  HARDIN 

FAVETTE 

LAUDERDALE 

5P 

»P 

FORT  DEPOSIT 

LOMNDE  S 

7A 

FORT  MORGAN 

6P 

FRISCO  CITr 

MONROE 

BA 

GADSDEN  GAS  PLANT 

315* 

04 

ETOWAH 

565 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

31frO 

06 

SUMTER 

32  49 

88  09 

130 

MACK  C*  FIELDS 

34  01 

GIL6ERTDHN 

6P 

6P 

6A 

ALABAMA  Power  co. 

GREENSBORO 

MRS  wlLLlE  J.  ARRINGTON 

GREENVl LLE 

■7A 

H 

GULF  SHORES  P  0 

35S9 

7A 

GILBERT  w.  MElCHER 

GUNTEHSVILLE 

02 

MARSHALL 

12 

576 

RADIO  STATION  wGSv 

guntersville  tva 

MARSHALL 

34  22 

86  [7 

605 

TVA-765 

OJ 

34  06 

67  59 

EDDIE  L.  PEARCE 

86  36 

MISS  ANNE  DOSWELL 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAiiA" . 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles^     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"   table,   "Daily  Precipitation"   table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,    are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4~foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .  Hax  and  mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  a.nd  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  axaount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of  Documents,    Government   Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 
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•       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

77.3 

48.6 

63.0 

89 

28 

26 

162 

0 

0 

6 

0 

.78 

.78 

7 

^ 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

77.1 

46.2 

61.7 

89 

14* 

26 

30 

163 

0 

0 

4 

0 

.90 

.46 

7 

lo 

c 

rClklTDCUTi  1  c 
LtNIKtVlLLt 

- 

1.7 

90 

3 

26 

26 

143 

.99 

_  1,49 

.87 

7 

.0 

0 

CLANTDN 

77!* 

49.6 

63!; 

89 

1 

28 

29* 

141 

0 

0 

4 

0 

1,49 

-  .79 

1.20 

7 

,0 

0 

DOUBLE  SPRINGS 

73.8 

46.9 

60.4 

85 

3* 

24 

29 

198 

0 

0 

4 

0 

,68 

.40 

7 

Q 

HALETVILLE 

74,2 

47.7 

61.0 

85 

1 

28 

30» 

182 

2.13 

.89 

7 

.0 

0 

HAMILTON  3  S 

76.1 

41.9 

99.0 

88 

1 

24 

30* 

228 

0 

0 

8 

0 

1.29 

,79 

7 

,0 

0 

JASPER  4  N 

74.5 

46.8 

60.7 

87 

2* 

24 

26 

184 

0 

0 

4 

0 

1.55 

,83 

6 

PRATTVILLE 

80.7 

90.9 

69.8 

.2 

91 

13 

29 

29 

103 

2 

0 

4 

0 

1.44 

-  .91 

.80 

3 

,0 

0 

THDRSBY  EXP  STATION 

77.2 

52.7 

69.0 

88 

2 

30 

29 

100 

0 

0 

2 

0 

2.95 

1.90 

6 

,0 

0 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

77.5 

49.4 

63.5 

89 

1 

28 

26 

134 

0 

0 

.43 

.33 

6 

,0 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

78.0 

51.6 

64.8 

- 

.4 

90 

3 

32 

29 

117 

1 

0 

1 

0 

.59 

-  2,33 

.46 

7 

.0 

0 

VERNON 

78.3 

47.6 

63.0 

89 

2 

25 

29 

152 

0 

0 

4 

0 

1.02 

.70 

7 

,0 

° 

DIVISION 

62.7 

- 

1.9 

1.16 

_  I 

,0 

•       «  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

74.5 

50.3 

62.4 

87 

2* 

29 

29* 

194 

0 

0 

4 

0 

1.99 

,34 

6 

,0 

0 

CALERA   2  SM 

90 

1 

26 

26 

137 

1 

0 

4 

0 

1 ,24 

-  1,27 

1.24 

6 

,0 

0 

CENTRE  5  SM 

74.4 

47.6 

61.0 

89 

3 

28 

30* 

173 

0 

0 

4 

0 

2.95 

1.26 

7 

,0 

0 

CHILOERSBURG  MTR  PLANT 

76.8 

48.5 

63.7 

90 

2 

29 

26 

139 

1.27 

.98 

6 

,c 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

74.6 

50.0 

62.4 

.6 

87 

1 

27 

26 

192 

0 

0 

4 

0 

2.55 

1.29 

6 

,0 

c 

PELL   CITY   1  NNE 

73.5 

46.3 

99.9 

87 

3* 

26 

30 

199 

0 

0 

7 

0 

1.90 

,90 

7 

,c 

0 

SYLACAUGA  4  NE 

88 

2 

0 

0 

.94 

,90 

6 

,0 

c 

TALLADEGA 

74!? 

91.9 

63.2 

1,0 

67 

2* 

26 

26 

139 

0 

0 

3 

0 

1.02 

-  1,92 

.99 

6 

,0 

0 

DIVISION 

62.4 

1.0 

1.56 

-  1,07 

.0 

•        *  * 

PIEDMONT  PLATEAU  09 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

M 

M 

M 

2.39 

1.68 

7 

.0 

c 

ASHLAND 

72.3 

48.1 

60.2 

89 

2* 

27 

29 

182 

0 

0 

4 

0 

1.90 

1.10 

7 

.c 

0 

AUBURN  3  SM 

79.0 

49.7 

64.4 

2,0 

89 

i 

27 

29 

130 

0 

0 

4 

0 

.96 

-  1.92 

.31 

7 

.0 

c 

CAMP  HILL  2  NM 

75.9 

46.0 

61.0 

87 

i 

29 

29 

183 

0 

0 

6 

0 

1.31 

1.29 

7 

.c 

0 

HEFLIH 

75.2 

43.9 

99.6 

89 

1* 

24 

29* 

206 

0 

0 

6 

0 

2.40 

1.13 

14 

.c 

0 

LAFAYETTE 

76.0 

91.4 

63. 7 

87 

2* 

31 

29 

no 

0 

0 

2 

0 

2.92 

1.90 

6 

.( 

0 

MARTIN  DAM 

79.1 

93.8 

66.5 

89 

1 

33 

29-f 

55 

0 

0 

0 

0 

.79 

-  1.15 

.46 

7 

.0 

0 

OPELIKA 

76. 2M 

48. 6M 

62, 4M 

65 

14* 

28 

29. 

148 

0 

0 

9 

0 

.83 

.45 

19 

.0 

0 

ROCKFORD  2  NNM 

75.8 

48.9 

62.4 

66 

3* 

29 

29» 

143 

0 

0 

2 

0 

2.25 

1 .60 

7 

.0 

0 

ROCK  MILLS 

76. ZM 

47. 6M 

61, 9M 

69 

1 

27 

31* 

168 

0 

0 

6 

0 

2.76 

1.90 

7 

.0 

0 

DIVISION 

62,5 

2,7 

1.81 

-  .46 

.0 

Precipitation 


2  C 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Continued  OCTOBER  1968 


SbHon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

•°i 

s;< 

,"1 

So 
o« 

»       *  ♦ 

PRAIRIE  06 

n  A  V  T  n  w 

79.8 

52.2 

66.0 

91 

3+ 

32 

26 

88 

4 

0 

1 

0 

1.32 

.70 

7 

.0 

0 

2 

2 

0 

ncMnprii  tc   i  ntu   amp  ham 

UCnUrULlv    UUUfV    AINU  UAH 

78.5 

50.5 

64.5 

90 

4+ 

30 

29  + 

121 

2 

0 

4 

0 

1.45 

-  .89 

1.23 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

78.3 

50.1 

64.2 

89 

15+ 

31 

29  + 

124 

0 

0 

4 

0 

.41 

,29 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

GREENSBORO 

78  •  4 

53  »  4 

65.9 

—  1.8 

90 

34 

26 

6  2 

2 

Q 

•  93 

-  1,53 

,93 

6 

.c 

0 

] 

0 

HAYNEVILLE 

78  .OM 

49  ,0M 

63. 5M 

89 

3+ 

29 

29 

146 

0 

0 

4 

0 

1 .  7fi 

1,62 

7 

.0 

0 

] 

1 

LIVINGSTON  2  SW 

78  •  2M 

50  *  On 

64 « 1 M 

2  a 

29+ 

117 

0 

2 

0 

1.31 

.  82 

10 

.0 

0 

2 

0 

MARION  JUNCTION   2  NE 

79.6 

52.0 

65.8 

92 

2 

29 

26 

99 

2 

2 

1.07 

1.00 

6 

.0 

0 

1 

1 

MINTER   3  NW 

79.4 

50.7 

65.1 

91 

2+ 

30 

30* 

118 

1.40 

1.40 

7 

.0 

0 

1 

1 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

79  •  2 

52,5 

65  9 

_  y 

90 

3+ 

3 1 

26 

102 

2 

Q 

3 

Q 

.  80 

•  1.48 

.71 

.  c 

c 

1 

0 

SELMA 

81  •  8 

55.5 

68  7 

1 . 3 

93 

2  + 

34 

30  + 

57 

0 

1.13 

~  1.01 

.92 

.  c 

c 

2 

0 

TUSKECEE   3  S 

76  •  6 

50  fl  5 

64  .  6 

-  1.9 

9 1 

3 

25 

26 

123 

2 

0 

4 

0 

.55 

-  1.26 

.  25 

6 

.  0 

0 

3 

0 

0 

UNION  SPRINGS 

78.6 

53.5 

66.2 

-  .9 

90 

31 

29 

102 

2 

0 

I 

Q 

.62 

-  1.51 

.30 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

65.4 

~  1.5 

1.06 

-  1 . 09 

.0 

»       *  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NW 

80.1 

48.2 

64.2 

90 

4 

28 

29 

136 

1 

1.45 

.70 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

RPATRirP    1  C 

oO  •  6 

45.9 

63 . 4 

9  I 

1 

27 

29+ 

123 

2 

2.00 

2 .  OC 

7 

•  0 

0 

1 

] 

1 

BRANTLEY 

9 1 

4+ 

125 

3 

0 

4 

0 

-  1.31 

.  35 

7 

.  0 

0 

2 

c 

0 

BREWTON  3  SSE 

83  •  0 

48*5 

65.8 

92 

3 

25 

26 

105 

2 

0 

5 

0 

.  50 

—  1.88 

.  29 

6 

.  0 

0 

2 

0 

0 

80.3 

50.2 

65.3 

93 

1 

27 

26 

101 

0 

1 

0 

2.04 

.78 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

CHATOM  3  N 

68.0 

9 1 

2  + 

33 

26 

64 

0 

1.72 

1 . 53 

6 

.  0 

c 

2 

1 

1 

CLAYTON 

78  1 2 

55.4 

* 

4+ 

29 

*I 

.37 

•  1.68 

.  26 

^ 

.  c 

c 

1 

c 

0 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

57  •  0 

68  *  3 

90 

39 

29  + 

63 

1 

0 

0 

0 

.95 

.95 

.  53 

6 

.  0 

0 

2 

1 

0 

ENTERPRISE  3  NW 

79!lM 

53. 6M 

66. 4M 

89 

L* 

34 

29 

95 

0 

0 

0 

0 

.40 

,25 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

FllFADI  A    yTI  ni  TFP  RFP 

80.6 

50.4 

65.5 

91 

4 

27 

26 

124 

^ 

.59 

.26 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

EVERGREEN 

92 

4+ 

34 

^  2 

^ 

.24 

.20 

7 

.0 

C 

1 

c 

0 

FRISCO  CITY 

82.8 

51.9 

67!4 

92 

4 

33 

29  + 

86 

7 

0 

0 

0 

.51 

-  1.72 

.22 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

GENEVA 

79.9 

51. 4M 

65. 7M 

90 

4 

31 

29 

103 

1 

0 

2 

0 

1.31 

.  .47 

.82 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

GILBERTOWN 

80.6 

51.0 

65.8 

90 

^* 

28 

26 

102 

3 

0 

3 

0 

.55 

.34 

6 

,0 

0 

2 

0 

0 

GREENVI LLE 

79  »  5 

51.2 

65  •  4 

-  2.1 

90 

4 

31 

29 

94 

1 

0 

1 

0 

.41 

-  1.87 

,41 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

HEADLAND 

82.0 

53*6 

67.9 

93 

4 

33 

26 

70 

5 

0 

0 

0 

.70 

,  40 

6 

.0 

c 

2 

0 

0 

HIGHLAND  HOME 

32 

29  + 

91 

0 

2 

0 

.63 

-  1,34 

,31 

7 

.  c 

C 

3 

c 

0 

OZARK   6  NNW 

81.6 

52.2 

66.9 

-  1.6 

90 

13+ 

32 

29  + 

76 

^ 

2 

^ 

.35 

-  1,28 

.32 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

78.5 

53.4 

66.0 

90 

3 

33 

28 

97 

^ 

.25 

.25 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

PITTSVIEW 

78. 4M 

48. 6M 

63. SM 

88 

4+ 

27 

29+ 

162 

0 

0 

6 

0 

1.05 

.74 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

THOMASVILLE 

78.1 

53.6 

65.9 

89 

^* 

34 

29 

94 

0 

0 

0 

0 

1.14 

.96 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

TROY 

79.5 

55.5 

67.5 

.2 

89 

3+ 

31 

29+ 

76 

0 

0 

2 

0 

.92 

-  1,14 

,58 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

WHATLEY 

81.9 

48.5 

65.2 

93 

^* 

25 

26 

117 

5 

0 

4 

0 

1.82 

1.55 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

66.1 

-  1.2 

.89 

-  1.21 

.0 

»       »  * 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

81.7 

58.3 

70.0 

92 

1 

38 

29+ 

42 

3 

0 

0 

0 

1.25 

.36 

t 

.0 

0 

4 

0 

0 

CDDEN 

83.0 

57.6 

70.3 

90 

15+ 

35 

26 

51 

3 

0 

0 

0 

.38 

.27 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

FAIRHOPE   2  NE 

81.4 

58.5 

70.0 

,7 

90 

2 

37 

29+ 

50 

1 

0 

0 

0 

.38 

-  2.66 

.26 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  MORGAN 

81.2 

63.6 

72.4 

89 

3 

42 

28 

26 

0 

0 

0 

0 

.60 

.60 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOBILE   WB  AIRPORT 

81.0 

59.1 

70.1 

.2 

90 

3+ 

38 

29 

50 

3 

0 

0 

0 

1.13 

-  1.90 

.55 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROBERTSDALE   1  E 

81.7 

54.5 

68.1 

91 

2 

32 

29 

71 

2 

0 

1 

0 

1.18 

-  1.96 

.53 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

70.2 

.8 

.82 

-  2.09 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
WATERLOO 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ONEDNTA 

LEAST    TOTAL  PRECIPITATION 
EVERGREEN 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PINE  APPLE 


19 
3.50 

.24 
3.02 


DATE 
DATE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  114  - 


DAILY  PRECIPITATION 


e  9 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


19    20  21 


22    23  24 


NORTHERN  VALLEY  0 

BELLE  HINA  2  N 
OECATJR 
FALKVILLE   1  N 
FLORENCE 

Hooces 

HUNTSVILLE  Mft  A9 
HAQI^ON 
MOULTQN  2 

MUSCLE   SHOILS  fli  H' 

NEK  H»KET  2 
REO  SRV 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILL'  2 
mATERLOO 


I.JO 
2.1' 
2.29 
l.BO 


2.»» 
3.22 
2.20 
3.17 
2.37 


1.12 

.«a 

.99 
1.03 

.63 
.32 
1.2S 


l.SO 

T 

1.29 


.3<.  ,<•» 
.IS  .04 


ALSERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SS» 
dlRMlN&HAM    WB  AR 
9JA2 

BRIDGEPORT  2  w 

COlLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

HAGELLA 
QNEONTA 

PALHERDALE  2  M 
SAIhT  BERNARD 
SAND  HT  SU6STA  AU 

SAVRE 

SC0T7SBOR0 
VALLEY  HEAD 
mARRIUR 


1.20 
1.77 
2.»9 

1.67 
1.66 
2.91 


.67 
1.92 
1.69 

i.sa 


.as 

.10 
.93 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARlEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKMEAO  LOCK  AND  DAM 
6ILLINGSLEV  1  SC 

■ROOKWOOO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTQN 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROO 

FAYETTE 

GORCAS 

HALEYVILLE 

HAnlLTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  0AM 

nERTi  PONOVILLE  TONER 
MITCHELL  0AM 

PICRENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

TH0RS9Y  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

HEST  9L0CT0N 
MINFIELO  2  Sh 


1.72 
l.»0 
1.4B 


.99 

1.D2 
.90 
1.07 


.44 

1.D4 
.27 
.10 


.20  .02 

.02  .06 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
AShVILLE  4  w 
CAlEkA  2  SW 
CENTRE  9  SH 

CHILDERSeuRG  HTR  PLANT 

GAOSOEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  S' 
LEESBURG 
MUNTEVALLO 
PELL  CITY   I  NNE 


SYlACAUGA 
TALLADEGA 
UALNUT  GROVE 


NE 


2.99 
1.12 
3.4a 
1.44 
1.50 

.94 
1.02 
2.60 


.34 
.11 
1.24 
T 

.96 
1.29 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SU 

CAMP  HILL  2  NM 

DAOEVILLE 

DELTA 
HEFLIM 
HIGHTOMER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
QPELIKA 

ROCKPQRD  2  NNM 
ROCR  MILLS 
THURLOM  UAH 

•ADLEY 

ifETUMPKA 

YATES  HYDRO  Plant 


2.29 
2.76 
1.39 


.49 

.93 


Sm  nlmiM  DO«M  laUowlii0  Sutton  tado. 


lis  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 
13  I  U  I  15 


16     17  18 


19  I  20  21 


22     23  24 


OEMOPOLIS  LOCK  aX5  Dl" 

CAEENSeonO 
HJVNEVILie 
LIVINGSTON  2  SW 

MARIQN  6  NE 

MARIUN   JUNCTION   1  ENE 

MARION    JUNCTION   2  NE 

M1TM6US  1  SSH 
HILSTEAD 

MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  MB  AR 
OHRVULE 
PEBRYVILLE 
PINE  LEVEL 

SELMA 
SUITLE 

TUSKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTQHN 

■  ARRIOI)  LOCK  AND  DAM 


I. 62     ,01  T 


.Tl 
.10 


.82  T 
.0* 


.15 
.03 


COASTAL    PLAIN  0 

AftSEVlLLE   1  NNM 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NM 
ATMORE   I  SW 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREHTON  3  SSE 
BRUNOIOGE 
CAMDEN  3  NH 
CMATJM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
CDTTUNTON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE  3  N« 
EUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEQRGIANNA 

GILBERTOHN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

KiNSrON 

LOUISVILLE 

MfcLVIN 

NEHTON 
OZARK  6  NNW 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 

RIVER  FALLS 
SLOCOHB 
THOHASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
WMATLEV 


2.00 

.96 
.SO 
1.00 
2.0» 
1.72 

.31 


.1! 
.53 


.13 
.02 


GULF 

BAY  NINETTE 
COHEN 

FAIRMOPE  2  N 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES 


.38 
.60 

1.00 


.26 
.60 

T  .30 
.01     .03  .27 


SPECIAL   WEATHER  SUMMARY 


October  was  the  tenth  consecutive  month  with  below 
normal  rainfall  over  Alabama,  and  some  locations 
over  the  State  have  reported  amounts  of  only  near 
50  percent  of  that  normally  expected  for  the  first 
10  months  of  the  year. 

October  also  produced  some  unusual  contrasting 


temperatures.  Readings  reached  near  90°  at 
most  points  over  the  State  during  the  first  two 
days  of  the  month,  and  fell  to  the  freezing  mark, 
or  below,  over  almost  all  except  the  immediate 
Gulf  Coastal  Division  on  the  26th. 


C.  C.  Wooden 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
Route  #2,  Dannelly  Field 
Montgomery,  Alabama  36108 
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DAILY  TEMPERATURES 


OCTOata  1966 


SUUon 

Day  ol  Month 

irage 

1  1 

2  1 

3 

«  1 

1 

6 

7  1 

9 

10 

1 

1 

12 

13 

M  1 

15 

16 

1 

.7 

1 

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

1 

31 

•         •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

MIM 

87 

64 

66 

72 

7e 

76 

66 

75 

84 

89 
57 

83 

78 

78 

70 

77 

76 

79 
42 

70 

69 
33 

95 

25 

79 
40 

76 

55 
26 

60 
29 

73 
30 

73.3 

BELLE  HINA  2  N 

MAX 
MIN 

52 

67 
99 

81 

69 

70 

7f 

74 

79 

76 

73 

SO 

83 

84 

84 

83 

78 
6 1 

78 

62 

71 

78 

78 

78 

73 

68 

61 
3* 

64 

26 

76 

7, 

99 

27 

72 
30 

47 

OECATUR 

MAX 
MIN 

88 
5  J 

88 

68 

80 
45 

66 

73 

70 

72 

80 

79 

62 

73 
6 1 

69 

66 

86 

S4 

79 

80 

79 

79 

77 

80 
40 

'b 

71 

70 
k2 

64 
28 

70 
32 

77 

54 
28 

99 

73 

75.9 
49,0 

FALKVILlE   1  N 

MAX 
MIN 

89 
49 

87 

67 

82 

69 

72 
3 1 

70 

66 

81 

78 

65 

63 

84 

82 

85 
57 

82 

80 

63 

67 

69 

79 

77 

77 

70 

68 

36 

54 

26 

66 
26 

77 

55 

2  7 

60 
29 

74 

74.2 
46 .  I 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

86 
9 1 

89 

99 

^6 

71 
35 

67 

66 
91 

76 

78 

76 
54 

79 
5  2 

82 

81 
60 

84 

83 

81 

82 

79 

73 
40 

81 
36 

76 
39 

80 
47 

73 
39 

70 
42 

61 
33 

69 
27 

77 
28 

66 

64 

26 

76 
32 

48 

75.7 

HUNTSVILLE  m8  AP 

MAX 

MIN 

88 

89 

82 

66 

70 
37 

66 

96 

79 

79 

69 
60 

82 

84 

83 

83 

81 

77 

78 

68 
52 

69 

75 
42 

76 
4  1 

76 
47 

70 
46 

67 
48 

93 
35 

63 

30 

76 
40 

94 

99 

30 

71 
35 

80 

73.6 
90.5 

MADISON 

MAX 
MIN 

88 

88 

84 

67 

72 

68 

73 

61 
52 

78 

73 
60 

81 

83 

83 

85 
6 1 

64 

60 

76 
62 

79 

69 
62 

69 

75 
38 

76 
4 1 

77 

74 

70 

62 
35 

64 

27 

72 
39 

70 

60 
28 

72 
34 

81 

79.4 

HDULTDN  2 

MAX 

MIN 

89 

88 

82 

69 

73 

90 

70 

60 

60 

71 

S2 

64 

83 

84 
6  1 

64 

79 

81 

76 

78 

's 

80 

79 

74 

69 
38 

97 
31 

68 
26 

77 

68 

63 
2  5 

79 

32 

82 
91 

76.9 
48.1 

MUSCLE  SHDAlS  FAA 

AP 

MAX 

88 

67 

78 

67 

71 

68 

68 

79 

60 

69 

S2 

64 

83 

85 

64 
6 1 

80 
60 

84 

79 

73 

80 

78 
4  1 

49 

72 

69 

96 
35 

68 

30 

78 
4  2 

96 

62 
29 

76 

84 

75.6 

NEW  MARKET  2 

MAX 

87 

86 

82 

66 

68 

67 

56 

BO 

73 

68 

81 

S3 

84 

82 

82 

79 

78 

71 

67 

74 

75 

76 

72 

68 

99 

37 

62 
26 

79 

66 

98 

2  8 

71 
29 

79 

74.0 

RED  SAY 

MAX 

89 
99 

84 
64 

86 
66 

79 
44 

66 
40 

73 
42 

66 
51 

66 
91 

80 
53 

60 
56 

64 
59 

80 
61 

84 
64 

83 
65 

80 
63 

83 

62 

78 
63 

84 
98 

74 
44 

70 
45 

78 
46 

81 
49 

79 
46 

70 
46 

67 
36 

57 
33 

70 
36 

3.' 

65 

31 

65 
34 

80 
43 

75.4 
49.9 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

86 
52 

86 
62 

82 
97 

69 

39 

69 
33 

67 
97 

70 
96 

80 
92 

74 
56 

68 
59 

79 
59 

82 
62 

84 

62 

84 
62 

81 
58 

79 
64 

77 
66 

66 
50 

69 
44 

76 
39 

76 

40 

76 
44 

70 
49 

67 
45 

94 

33 

63 

28 

75 
37 

59 
28 

72 
31 

78 
44 

73.3 
48.3 

RUSSElLVILLE  2 

MAX 
MIN 

88 

87 

68 

76 

66 

79 

67 

66 

80 

79 

64 

81 

89 

85 

85 

82 

79 
5  6 

78 

73 

70 

77 

77 

79 

70 

67 

55 

68 

76 

56 

62 

77 

74.9 

WATERLOO 

•          •  • 

MAX 

81 

89 

82 
5 1 

67 

69 

70 

69 

78 

77 

''e 

72 

52 

86 

53 

83 

77 

84 

79 

72 

79 

79 

79 

71 
27 

67 
36 

96 
25 

69 
I' 

77 

64 

62 

77 

B2 

30 

75.0 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

89 

84 

80 

68 

70 

66 

72 

78 

77 

68 

80 

78 

82 

82 

78 

76 

72 

73 

68 

69 

76 

73 

71 

66 

59 

61 

73 

69 

59 
29 

70 

79 

73.0 
49.1 

BESSEMER  3  SSw 

MAX 

88 

87 
60 

86 
66 

68 

74 
34 

69 

70 
61 

80 
9  3 

82 
53 

73 

83 

84 

66 

6 1 

86 

82 

77 

78 

78 

71 

79 

80 

80 
43 

77 

70 
4 1 

98 
36 

68 
26 

77 

69 

64 

76 

82 

76.8 

BIRMINCHAM  wB  AP 

MAX 

87 

68 

84 

67 

73 

69 

62 

69 

79 

80 

67 

63 

84 

84 

84 

82 

79 

77 

78 

71 

79 

79 

78 

79 

69 

56 

69 

77 

60 

63 

74 

81 

79,4 

BRIOGEPQRT  2  w 

MAX 

B6 

90 

87 
57 

84 

68 

69 

69 

79 

77 

75 

73 

77 

79 

82 

81 

80 

77 

75 

72 

70 

75 

76 

79 

72 

67 

62 
3' 

64 

74 

70 

58 

69 

79 

74.0 

SUNTERSVILLE 

MAX 

ONEONTA 

MAX 

85 
52 

87 
56 

88 

63 

82 
49 

65 

35 

71 
42 

68 
99 

74 
99 

81 
97 

78 
60 

67 
59 

83 

62 

84 

61 

89 
61 

69 
96 

81 
96 

79 
61 

77 
64 

76 

70 
39 

74 
36 

79 
37 

76 
42 

79 
42 

67 
37 

94 

28 

64 

32 

79 

37 

60 
27 

62 
27 

72 

79.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

B« 

53 

84 
94 

69 
57 

79 
49 

63 
39 

66 

36 

66 
99 

69 
93 

78 
93 

76 
59 

63 

57 

80 
59 

80 
61 

S2 
61 

81 
55 

79 
56 

76 
62 

74 
63 

69 
46 

67 
41 

73 
3S 

79 
38 

74 
43 

68 
44 

69 
37 

50 
26 

63 
26 

73 
35 

54 

26 

59 
28 

69 

33 

71.7 
46.3 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

MIN 

83 
94 

83 

62 

BO 
62 

70 
43 

66 
39 

66 
92 

74 
98 

76 
94 

76 
57 

67 
99 

79 
60 

75 
61 

80 
61 

80 
59 

78 
59 

74 
62 

70 
61 

73 
63 

68 
46 

73 
41 

77 
40 

73 
47 

71 
43 

66 
42 

62 
37 

60 
27 

74 
39 

71 
40 

96 
27 

67 
31 

77 
47 

72.9 
49.2 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

a<. 

86 
46 

89 
93 

BO 
42 

62 
29 

74 
32 

63 
92 

71 
49 

76 
50 

72 
95 

70 
55 

80 
55 

S2 
50 

83 
52 

84 
49 

82 
49 

75 
62 

74 
61 

73 
39 

72 
31 

77 
31 

78 

32 

77 
37 

72 
37 

69 
34 

99 

20 

63 

21 

72 
29 

97 
24 

60 
24 

70 
31 

73,9 
41.0 

VALLEY  HEAD 

•          «  • 

MAX 
MIN 

82 
49 

84 

84 
99 

78 
37 

61 
30 

66 
29 

64 

41 

79 
92 

80 
5 1 

71 

69 

79 
61 

75 

81 

62 

80 
62 

79 

63 

72 

69 

74 

76 

79 

73 

66 

92 

23 

73 

54 

57 
25 

68 

71.8 

UPPER  PLAINS 

03 

AlICEVILLE 

MAX 

B7 
57 

69 
60 

88 
64 

89 
49 

70 
32 

70 
34 

70 
61 

67 
91 

77 
51 

83 
58 

73 
66 

84 

62 

86 
64 

86 

62 

88 

84 

60 

S3 

83 

63 

83 

80 

39 

80 

81 

76 

78 

73 
39 

60 
2  8 

69 

78 

60 
29 

60 
3 1 

60 

BANKHEAD   LOCK  AND 

0AM 

MAX 

89 

60 

89 
94 

89 
69 

87 

69 
39 

79 
42 

79 

72 
9 1 

78 

83 

73 

83 

84 

89 

96 

86 

5j^ 

85 

78 
53 

82 
96 

72 
^5 

71 
37 

77 

78 

79 

71 
^5 

72 
36 

98 

70 
35 

75 
38 

67 
28 

62 
26 

76 
32 

77,1 
46,2 

CENTREVILLE 

MAX 

88 

57 

69 
58 

90 
59 

68 
92 

71 
35 

77 
39 

72 
60 

70 
98 

SO 

85 

6  1 

77 

64 

86 

87 

87 

83 

77 

80 

80 

74 

77 

80 

BO 

78 

71 

69 

69 

79 

62 

67 

76 
36 

78.5 
46  •  4 

ClANTON 

MAX 

89 
97 

88 
59 

88 
62 

67 
99 

77 
39 

76 
38 

71 
62 

74 

61 
6 1 

80 

78 

81 
6 1 

81 

84 

85 

61 

76 

77 

82 
53 

74 

79 

80 

79 

79 

66 
37 

61 
28 

6R 

29 

75 

62 
2  8 

69 
30 

76 
33 

77.4 
49,6 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

89 
95 

64 
55 

89 
63 

79 
42 

69 
39 

69 
38 

71 
99 

70 
90 

76 
52 

78 
59 

66 
62 

78 

83 

82 

84 

81 

77 

79 

71 

69 

79 

77 

78 

70 

70 
34 

94 

66 

79 

55 

62 
25 

75 

73.6 

FAYETTE 

MAX 

HALEYVILLE 

MAX 

MIN 

89 
5* 

S4 

99 

B« 

69 

79 
49 

64 

39 

69 
41 

70 
96 

67 
91 

78 
51 

78 
94 

66 

62 

76 

99 

84 
64 

82 

63 

82 
56 

81 
59 

79 
60 

80 
69 

70 
40 

70 
40 

76 
40 

77 
40 

76 
46 

70 
46 

68 
38 

66 
2» 

66 
29 

79 
37 

56 
28 

68 
28 

79 
36 

74,2 
47.7 

HAMILTON   3  S 

MAX 

Mm 

SB 

SI 

63 
51 

86 

99 

82 

39 

68 

31 

72 
33 

72 
96 

69 
45 

80 

44 

82 

44 

67 
60 

82 
98 

86 
9B 

86 
99 

84 
54 

64 
54 

78 
96 

83 

60 

79 
37 

72 
33 

78 
33 

81 
34 

79 
39 

72 
39 

69 
32 

97 
24 

68 
24 

77 
29 

56 
24 

63 
24 

78 
28 

76.1 
41.9 

JASPER    <•  N 

MAX 

MM 

67 
91 

67 

96 

82 
«2 

66 
42 

70 
33 

70 
55 

71 
9B 

77 
51 

79 
51 

76     79  82 
63     62  98 
Sm  Halaranca  t 

64     63  SO 

60     98  94 
oWt  Following  SUU 

79  78 
57  60 
Index 

73 
61 

68 

46 

74 

35 

76 
35 

79 
40 

73 
41 

69 
49 

99 

36 

65 
24 

76 

30 

65 
35 

61 
25 

72 
27 

78 
40 

74.9 
46.11 
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Conlinued  DCTCIBEK  1968 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10 

u 

12 

13 

14  1 

IS 

16  1 

17 

18 

■s| 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PRiTTVILLE 

MAX 
MIN 

90 

57 

89 
56 

89 
56 

62 
56 

76 
36 

77 
62 

80 
57 

84 
59 

81 
56 

62 
63 

85 

62 

87 
62 

91 
62 

86 
62 

85 
58 

79 
65 

60 
67 

80 
66 

69 
S4 

60 
43 

82 
42 

62 
42 

63 
45 

72 
43 

62 
40 

69 
30 

78 

30 

72 
43 

66 
29 

76 
30 

82 
42 

80.7 
50.9 

TMORSeV    EXP  STSTIQN 

MAX 
MIN 

87 
59 

86 
63 

86 
67 

82 
53 

73 
38 

72 
61 

72 
62 

61 
58 

60 
59 

80 
60 

61 
60 

62 
61 

85 
63 

83 
64 

81 
61 

75 
64 

76 
60 

80 
66 

73 
51 

75 
47 

79 
47 

76 
47 

78 
52 

75 

50 

66 
34 

64 
32 

72 
38 

72 
44 

64 
30 

75 
34 

81 
50 

77,2 
52.7 

TUSC4L00SA  FA4  4P 

MAX 
MIN 

69 
57 

68 
62 

87 
61 

70 
45 

75 
36 

70 
60 

67 
58 

77 
51 

63 
51 

73 
65 

84 
66 

86 
62 

86 

61 

88 
62 

64 
52 

77 
66 

63 
64 

60 
54 

74 
45 

79 
41 

81 

40 

80 
43 

76 
45 

73 
46 

60 
33 

69 

26 

78 
36 

60 
34 

65 

29 

77 
31 

60 
47 

77.5 
49.4 

TUSC41.00S4  OLIVER  D4M 

MAX 
MIN 

87 
SB 

89 
64 

90 
64 

68 
54 

70 
41 

76 
43 

73 
61 

66 
58 

80 
52 

85 
55 

75 
66 

86 
65 

86 
62 

86 
63 

87 
59 

85 
62 

78 
67 

64 
65 

79 
49 

73 
41 

78 
45 

76 
47 

60 
47 

76 
50 

71 
41 

59 
35 

69 
39 

78 
42 

60 
32 

65 
36 

77 
38 

76.0 
51.6 

VeRNQN 

MAX 
MIN 

87 
55 

89 
59 

87 
60 

70 
47 

73 
34 

73 
52 

70 
56 

82 

50 

62 
46 

61 
65 

64 

63 

88 

60 

82 
61 

68 
65 

65 
57 

63 
57 

65 
62 

78 
61 

72 
40 

78 
34 

81 
35 

80 
4! 

77 
37 

71 
43 

57 

37 

70 
26 

76 
36 

73 
31 

64 

25 

78 
30 

82 
45 

78,3 
47.6 

EASTERN  VALLEY 

04 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

67 
54 

87 
60 

84 
63 

67 
40 

73 
37 

71 
59 

75 
63 

83 
59 

74 
62 

68 
60 

79 
61 

76 
62 

82 
62 

64 

61 

61 
57 

74 
67 

74 
68 

74 
62 

72 
48 

74 

42 

79 
41 

80 
46 

77 
45 

66 
43 

54 
34 

65 

29 

75 
32 

60 
37 

62 
29 

73 
30 

61 
46 

74,5 
50.3 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

90 
61 

89 
60 

88 

67 

76 
52 

76 
32 

71 
56 

72 
59 

82 
60 

84 
53 

64 
62 

86 
61 

86 

60 

89 
61 

86 
60 

86 
62 

80 
63 

62 
60 

63 
64 

78 
57 

76 
38 

62 
37 

81 
40 

80 
41 

71 
42 

76 
46 

48 
26 

53 
33 

66 
32 

59 

38 

73 
31 

85 
44 

79.2 
50.4 

CENTRE  5  5H 

MAX 
MIN 

65 
49 

66 
53 

89 
59 

80 
45 

68 
35 

72 
42 

63 
52 

75 
57 

81 

60 

72 
56 

67 
57 

80 
60 

79 
56 

84 

57 

82 
56 

61 
58 

74 
65 

72 
64 

75 
50 

72 
43 

77 
38 

79 
43 

78 
42 

76 
42 

68 
42 

55 
29 

64 

29 

75 
41 

50 
28 

62 
28 

72 
39 

74.4 
47.6 

CMILDERSBURC   UTR  PLANT 

MAX 
MIN 

67 
53 

90 
59 

89 
69 

86 
48 

75 
32 

73 
44 

75 
63 

83 
59 

82 
58 

79 
62 

82 
59 

83 
60 

86 
59 

85 
57 

85 
53 

61 
64 

76 
66 

78 
67 

78 
45 

76 
34 

80 
37 

60 
41 

78 
42 

76 
40 

66 
37 

65 
25 

77 
32 

71 
4  I 

64 
27 

76 
28 

62 
42 

76.8 
46.5 

OADSDEN  CAS  Plant 

MAX 
MIN 

67 
51 

65 
59 

79 
63 

75 
47 

71 
37 

70 
54 

74 
62 

SO 
56 

79 
63 

72 
59 

81 
60 

60 
63 

84 
61 

82 
61 

80 
61 

75 
63 

72 
67 

76 
66 

75 
49 

75 
42 

77 
40 

77 
42 

74 
43 

72 
43 

60 
39 

63 
27 

75 
31 

60 
39 

60 
28 

70 
30 

79 
44 

74.5 
50.0 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

Bt 
52 

87 
50 

87 
56 

84 

47 

65 
33 

72 
32 

68 
60 

71 
58 

78 
56 

75 
59 

65 
59 

79 
58 

80 
60 

82 
58 

81 
55 

80 
55 

76 
64 

73 
64 

77 
49 

69 
46 

73 
38 

75 
38 

76 
41 

73 
43 

66 
39 

54 
27 

64 
27 

74 

30 

59 
27 

60 
26 

71 
28 

73.5 
46.3 

SYLACAUOA   1,  NE 

MAX 
MIN 

67 

88 

87 

75 

74 

71 

76 

84 

77 

75 

82 

81 

82 

86 

82 

75 

77 

77 

76 

77 

62 

80 

78 

75 

65 

67 

75 

67 

63 

76 

83 

77.4 

TALLADEGA 

*          *  • 

MAX 
MIN 

67 
55 

87 
59 

82 
64 

74 
50 

72 
36 

70 
61 

73 
63 

81 
59 

75 
61 

72 
61 

79 
63 

80 
62 

81 
62 

82 
61 

80 
57 

76 
66 

74 
69 

76 
67 

73 
51 

73 
41 

73 
40 

76 
45 

76 
45 

70 
43 

60 
42 

64 

26 

74 
34 

69 
45 

60 
29 

72 
31 

80 
45 

74.9 
51.5 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

85 
54 

85 
56 

83 

57 

80 
48 

66 
39 

70 
40 

66 
57 

73 
56 

78 
58 

66 
57 

74 
56 

77 
57 

74 
56 

82 
56 

82 
56 

76 
56 

72 
62 

73 
64 

74 
50 

69 

47 

73 
43 

76 
44 

74 

45 

76 
44 

61 
40 

55 
28 

61 

28 

70 
37 

58 
27 

59 

31 

66 
37 

72.3 
48.1 

AUBURN  3  SW 

MAX 
MIN 

68 
57 

86 
56 

89 
54 

88 
54 

77 
37 

80 
42 

69 
62 

63 
60 

67 
61 

72 
61 

61 
62 

87 
62 

83 
61 

86 
58 

86 
56 

86 
56 

63 
67 

84 
69 

76 
55 

77 
43 

60 
43 

61 
44 

81 
45 

81 
45 

70 
41 

62 

28 

66 
30 

74 
37 

63 

27 

64 

30 

74 
34 

79.0 
49,7 

CAHP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

65 
54 

86 
57 

87 
56 

84 
52 

70 
33 

75 
36 

72 
43 

60 
57 

63 
60 

70 
57 

77 
59 

61 
59 

80 
59 

84 
56 

82 
55 

81 
56 

78 
60 

75 
59 

75 
50 

73 
40 

77 
39 

79 
41 

76 
41 

79 
39 

66 
36 

65 
26 

64 
28 

73 
31 

61 
25 

62 
27 

70 
32 

75,9 
46,0 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

89 
47 

89 
49 

89 
54 

63 
46 

70 
30 

74 
31 

66 
53 

77 
50 

63 
54 

79 
59 

79 
54 

77 
53 

62 
52 

61 
51 

84 

50 

82 

60 

74 
64 

76 
65 

72 
50 

71 
44 

72 
34 

77 
35 

78 

37 

77 
38 

64 
41 

55 

24 

61 
28 

73 
29 

64 

24 

61 

26 

72 
29 

75,2 
43,9 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

67 
56 

67 
60 

85 
50 

76 
54 

74 
40 

68 
54 

74 
60 

64 

60 

74 
58 

79 
60 

80 
60 

79 
62 

62 
59 

82 
57 

80 
57 

75 
63 

79 
65 

76 
65 

73 
54 

75 
46 

78 
48 

77 
47 

80 
52 

75 
46 

60 
41 

65 
33 

72 
36 

62 

41 

64 

31 

73 
32 

60 
47 

76,0 
51,4 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

89 
59 

88 
56 

86 
57 

79 
58 

68 
46 

72 
61 

76 
66 

80 
6 1 

77 
62 

79 
62 

60 
63 

60 
62 

87 
63 

81 

60 

78 
65 

78 
67 

76 

70 

75 
57 

75 
54 

76 
46 

io 

46 

80 
50 

75 
49 

76 
46 

70 
47 

76 
33 

81 

40 

80 
50 

76 
33 

74 
34 

80 
44 

79.1 
53.8 

0P6L1KA 

MAX 
MIN 

65 
56 

65 
55 

63 
55 

84 
54 

72 
41 

76 
41 

69 
61 

69 
53 

82 
59 

82 
59 

79 
56 

82 
56 

85 
55 

62 
55 

60 
60 

78 
65 

60 
68 

75 
57 

79 
48 

76 
44 

60 
43 

80 
44 

76 
44 

67 
40 

60 
28 

65 

31 

68 
36 

66 
28 

62 
30 

75 
32 

76.2 
48.6 

ROCKFORD  2  NNH 

MAX 

Mm 

85 
57 

86 
56 

86 

60 

84 
49 

70 
35 

74 
39 

68 
59 

60 
58 

81 
58 

78 
56 

78 
57 

80 
57 

76 
60 

83 
56 

83 
55 

81 
56 

76 
63 

76 
65 

74 
49 

73 
42 

75 
45 

79 
44 

76 
46 

78 
43 

64 
38 

56 
29 

65 
34 

73 
44 

73 
29 

63 
34 

73 
39 

75.6 
48.9 

ROCK  MILLS 

*          *  • 

MAX 

Mm 

69 

52 

88 
52 

63 
53 

6* 
53 

71 
36 

77 
36 

67 
60 

78 
59 

64 
58 

70 
56 

60 
58 

81 
57 

61 
59 

65 
56 

85 
55 

83 
56 

75 
65 

83 
68 

74 
58 

75 
47 

80 
36 

79 
40 

64 
40 

58 
27 

65 

27 

72 
32 

62 

27 

64 
27 

73 
27 

76.2 
47,6 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

9; 

60 

90 
63 

91 
63 

90 
54 

70 
41 

80 
53 

73 
62 

70 
61 

80 
55 

85 
58 

82 
64 

87 
64 

86 
62 

86 
62 

68 
61 

60 
62 

79 
62 

85 
65 

78 
46 

79 
42 

60 
47 

82 
48 

60 
50 

80 
46 

76 
41 

60 
32 

70 
35 

79 
45 

65 

33 

66 
35 

80 
43 

79.8 
52.2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

68 
61 

90 
61 

89 
63 

90 
57 

71 
41 

78 
42 

74 

60 

69 
60 

78 
51 

63 
51 

75 
66 

83 
65 

85 
62 

85 
64 

88 
62 

84 
62 

78 
64 

85 

65 

76 
51 

72 
42 

76 

39 

80 
45 

80 
43 

77 
45 

72 
45 

69 

30 

70 
30 

77 
42 

63 
30 

67 
31 

79 
35 

78,5 
50.5 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

89 
61 

68 
61 

86 
62 

69 
51 

71 
39 

76 
39 

73 
60 

69 
57 

78 
50 

64 
52 

74 
64 

63 
62 

87 
62 

87 
63 

89 
60 

85 

60 

78 
64 

84 
65 

76 
46 

71 
42 

75 
44 

82 
46 

81 
47 

77 
49 

71 
41 

59 
31 

71 
32 

81 
40 

63 
31 

69 
32 

60 
37 

78.3 
50.1 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

90 
62 

89 
62 

90 
63 

79 
53 

77 
41 

72 
60 

68 
60 

77 
62 

83 
56 

76 
57 

82 
62 

63 
60 

66 

67 

68 
64 

88 
65 

78 
61 

82 
65 

77 
66 

73 
50 

77 
45 

81 
47 

60 
47 

60 
50 

78 
47 

62 
42 

68 
34 

77 
42 

71 
43 

65 
35 

76 
36 

78 
51 

78.4 
53.4 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

89 
57 

89 
57 

69 
58 

62 
56 

75 
34 

80 
34 

73 
64 

81 
64 

63 
55 

81 
61 

80 
62 

86 
62 

85 

60 

84 

60 

80 
66 

79 
67 

79 
52 

79 
42 

79 
41 

79 
42 

80 
45 

80 
42 

65 

39 

62 

30 

62 

32 

74 
43 

64 
29 

65 

31 

77 
34 

76.0 
49.0 

LIVINGSTON   2  SW 

MAX 

Mm 

76 
36 

78 
59 

72 
59 

69 
56 

78 
51 

65 
64 

60 
65 

64 
62 

67 
61 

85 
62 

69 

60 

85 
63 

80 
65 

84 
64 

60 
47 

75 
40 

79 
44 

82 
41 

62 
49 

79 
47 

74 
40 

63 
28 

71 
35 

79 
43 

65 
28 

69 
33 

81 
48 

78.2 
50.0 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

90 
59 

92 
60 

89 
64 

67 
54 

78 
38 

74 

60 

73 
64 

80 

60 

64 

53 

79 
64 

65 

63 

86 
63 

87 
61 

67 
61 

64 
61 

60 
64 

62 
67 

81 
65 

75 
49 

77 

40 

81 

46 

80 
44 

79 
46 

74 
45 

68 
38 

68 

29 

78 
38 

70 
43 

60 
30 

79 
33 

62 

50 

79.6 
52.0 

MINTER    3  NW 

MAX 
MIN 

91 
60 

91 
60 

90 
60 

88 
58 

75 

43 

62 
42 

73 
64 

77 
63 

81 
55 

65 
55 

80 
62 

86 

62 

66 
63 

62 
61 

68 
61 

65 
61 

60 
64 

63 
66 

61 
51 

75 
44 

80 
43 

81 
46 

81 
47 

81 
43 

65 
42 

61 
31 

68 
31 

75 
37 

64 
30 

66 
30 

78 
36 

79.4 
50.7 

MONTGOMERY    MB  AP 

MAX 
MIN 

90 
60 

88 
59 

90 
60 

74 

46 

78 
39 

74 
63 

81 
64 

84 

60 

80 
59 

81 
64 

85 

63 

84 
64 

87 
64 

86 
63 

85 
62 

79 
68 

82 
68 

80 
63 

77 
54 

79 
44 

61 
44 

82 
46 

62 
49 

67 
45 

63 
41 

69 
31 

76 
34 

65 

43 

66 
32 

77 
32 

82 
46 

79,2 
52.5 

S£LMA 

MAX 

Mm 

93 
64 

93 
63 

90 
68 

80 
61 

81 
42 

79 
62 

77 
66 

60 
63 

85 
59 

67 
65 

88 
65 

86 
65 

90 
65 

69 
65 

84 
63 

60 
67 

84 
67 

83 
69 

77 
54 

81 
46 

84 
44 

83 
49 

62 
51 

78 
50 

75 
45 

71 
35 

79 
40 

65 
50 

68 
34 

80 
34 

84 
49 

61.8 
55,5 

S«a  Hel«reiic«  Notes  Following  Slalioa  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Av«rage 

J  1 

2  j 

3 

J  1 

g 

7  I  8  I  9 

10 

10  1 

12 

13  1 

18 

19 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  j 

24 

25 

25  1 

26  1 

27 

28 

29  1 

30  1 

31 

TUSKECEE  3  S 

MAX 

90 

89 

91 

75 

74 

71 

83 

86 

76 

79 

65 

60 

87 

86 

84 

76 

84 

76 

77 

60 

61 

61 

82 

76 

61 

63 

79 

64 

64 

76 

83 

78.6 

MIH 

;s 

58 

58 

57 

35 

61 

69 

60 

60 

60 

61 

59 

63 

99 

60 

64 

66 

70 

49 

42 

41 

44 

49 

41 

39 

29 

29 

44 

29 

26 

49 

50.9 

UN I DN  SPR I NOS 

MAX 

SB 

90 

90 

89 

75 

60 

79 

82 

87 

85 

66 

87 

68 

62 

82 

76 

76 

77 

80 

60 

80 

66 

63 

66 

73 

63 

61 

74 

76.6 

MIN 

63 

63 

62 

56 

42 

42 

69 

63 

63 

62 

61 

61 

62 

62 

60 

63 

69 

68 

56 

46 

49 

49 

51 

47 

42 

33 

39 

90 

31 

36 

37 

93.9 

COASTAL   PLAIN  07 

ANOALUS I A   1  NM 

MAX 

B9 

88 

SB 

90 

75 

82 

78 

62 

86 

65 

84 

66 

66 

86 

88 

69 

84 

66 

79 

79 

76 

79 

82 

60 

70 

63 

66 

74 

69 

66 

77 

MIN 

55 

54 

53 

54 

39 

43 

65 

60 

96 

56 

60 

98 

57 

55 

57 

99 

66 

67 

55 

37 

38 

42 

44 

41 

35 

30 

30 

33 

26 

32 

34 

ll'.l 

ATHORE   1  SM 

MAX 

MIN 

BEATRICE   1  E 

MAX 

91 

87 

86 

78 

78 

76 

I7 

90 

78 

65 

87 

65 

95 

68 

66 

83 

61 

76 

60 

82 

60 

61 

68 

64 

69 

79 

78 

76 

81 

80 

80  ■  8 

MIH 

57 

56 

57 

50 

37 

47 

59 

53 

55 

53 

95 

53 

57 

92 

53 

51 

5] 

40 

39 

40 

38 

41 

36 

33 

27 

39 

41 

27 

33 

39 

49.9 

BR ANT  L  E  Y 

MAX 

90 

91 

89 

91 

62 

69 

82 

6* 

86 

83 

69 

67 

67 

86 

68 

86 

84 

66 

80 

80 

61 

60 

89 

86 

73 

65 

66 

75 

67 

69 

79 

62.1 

Mm 

56 

55 

54 

57 

35 

38 

56 

60 

55 

62 

63 

62 

64 

65 

53 

56 

67 

69 

95 

38 

39 

40 

41 

39 

33 

25 

27 

43 

26 

27 

36 

48.3 

MAX 

90 

89 

92 

68 

63 

80 

66 

86 

68 

68 

87 

86 

84 

88 

66 

81 

81 

77 

65 

89 

82 

66 

71 

76 

72 

70 

60 

62 

83.0 

MIN 

54 

55 

56 

60 

41 

60 

61 

99 

56 

62 

56 

57 

56 

54 

91 

61 

64 

61 

50 

34 

39 

42 

44 

40 

32 

25 

28 

49 

26 

28 

41 

48.9 

CAHOEN   3  NW 

MAX 

93 

91 

90 

90 

60 

74 

60 

86 

66 

87 

87 

69 

80 

85 

60 

76 

79 

SO 

61 

81 

75 

62 

69 

76 

67 

66 

78 

82 

MIN 

58 

59 

65 

52 

36 

56 

62 

98 

50 

62 

59 

98 

58 

97 

55 

60 

62 

62 

49 

38 

42 

44 

49 

41 

38 

27 

34 

44 

38 

36 

51 

9o!2 

CHATOM  3  N 

91 

91 

90 

89 

60 

76 

60 

89 

89 

89 

68 

89 

87 

85 

62 

84 

62 

79 

78 

79 

82 

82 

80 

69 

72 

77 

70 

70 

81 

60 

Mm 

65 

62 

65 

59 

43 

65 

61 

62 

60 

67 

67 

64 

63 

61 

59 

61 

65 

66 

50 

49 

50 

46 

53 

90 

41 

33 

40 

46 

34 

39 

41 

54!* 

CLAYTON 

65 

67 

87 

67 

74 

74 

65 

74 

79 

62 

81 

84 

64 

82 

80 

82 

76 

76 

76 

76 

81 

81 

76 

71 

69 

71 

65 

63 

74 

78.2 

Mm 

65 

66 

66 

J9 

49 

46 

50 

64 

64 

60 

60 

63 

62 

62 

60 

62 

66 

66 

97 

91 

54 

94 

57 

49 

51 

36 

47 

90 

35 

40 

49 

55.4 

OQTHAN  fAA  AlRPORT 

SB 

69 

90 

77 

61 

71 

6  3 

85 

77 

82 

63 

66 

87 

85 

64 

66 

83 

60 

80 

Bl 

79 

62 

82 

75 

65 

67 

72 

66 

65 

79 

79 

79  9 

Mm 

64 

64 

63 

93 

46 

65 

70 

67 

67 

65 

64 

66 

65 

62 

61 

69 

70 

71 

96 

90 

51 

91 

57 

92 

43 

39 

41 

47 

39 

41 

45 

97!o 

ENTERPR I S E  3  NW 

6S 

69 

89 

69 

74 

62 

85 

75 

83 

69 

85 

66 

65 

85 

65 

79 

76 

78 

61 

62 

74 

63 

66 

72 

69 

69 

76 

79.1 

MIN 

63 

62 

61 

62 

47 

47 

64 

63 

63 

63 

62 

62 

63 

62 

61 

61 

68 

46 

48 

52 

54 

50 

42 

36 

36 

49 

34 

39 

42 

53.6 

EU^AULA  WILDLIFE  REF 

90 

90 

90 

91 

77 

80 

87 

89 

79 

84 

66 

87 

68 

66 

84 

63 

86 

63 

80 

61 

79 

84 

64 

72 

66 

67 

73 

63 

62 

74 

Mm 

55 

58 

57 

61 

33 

61 

69 

61 

61 

60 

61 

60 

59 

55 

57 

61 

66 

70 

63 

46 

40 

42 

43 

42 

36 

27 

26 

36 

2" 

29 

39 

9o!t 

EVERGREEN 

92 

92 

90 

92 

89 

63 

89 

90 

86 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

79 

82 

64 

85 

65 

65 

65 

72 

77 

66 

70 

60 

83  5 

Mm 

61 

62 

63 

48 

48 

69 

64 

60 

60 

64 

65 

65 

64 

62 

62 

61 

62 

52 

45 

46 

91 

50 

49 

42 

34 

34 

49 

34 

36 

41 

53.3 

PR  I  SCO  CITY 

91 

91 

91 

92 

80 

84 

79 

86 

89 

86 

89 

90 

89 

91 

90 

82 

89 

81 

78 

85 

64 

84 

65 

69 

65 

70 

78 

67 

69 

61 

82  8 

MIN 

62 

60 

62 

59 

44 

44 

63 

62 

59 

99 

62 

63 

62 

61 

59 

59 

66 

65 

91 

38 

44 

49 

49 

49 

40 

33 

33 

39 

33 

39 

44 

5l!9 

ttSNEVS 

MAX 

SB 

SB 

68 

90 

79 

82 

^' 

77 

61 

62 

63 

64 

85 

69 

85 

66 

83 

78 

80 

60 

82 

82 

73 

66 

67 

72 

66 

66 

79 

Mm 

59 

59 

56 

59 

45 

47 

64 

63 

62 

61 

62 

62 

99 

57 

58 

66 

68 

60 

44 

46 

45 

46 

47 

42 

32 

33 

38 

31 

33 

35 

5l!4 

CI LBERTUWN 

90 

90 

90 

87 

76 

77 

89 

85 

67 

67 

68 

85 

63 

82 

61 

76 

77 

60 

81 

61 

77 

70 

70 

7S 

69 

66 

62 

82 

Mm 

62 

59 

65 

58 

37 

67 

62 

60 

53 

66 

67 

61 

59 

60 

55 

61 

62 

63 

44 

37 

49 

40 

46 

43 

36 

28 

33 

40 

29 

32 

49 

5l!o 

CREGNV I L  LE 

69 

62 

86 

90 

82 

78 

76 

83 

65 

82 

65 

83 

63 

82 

65 

60 

82 

79 

75 

77 

79 

60 

60 

75 

65 

67 

75 

71 

67 

64 

79 . 5 

Mm 

61 

58 

56 

58 

42 

42 

62 

62 

57 

60 

61 

60 

60 

60 

59 

59 

64 

65 

49 

47 

49 

46 

49 

48 

40 

34 

33 

35 

31 

34 

42 

91.2 

HEADLAND 

90 

91 

90 

93 

76 

84 

7  J 

8  5 

87 

79 

S2 

85 

67 

69 

89 

66 

86 

90 

83 

SO 

61 

84 

86 

87 

60 

65 

67 

76 

67 

69 

76 

82*0 

MIH 

60 

61 

59 

59 

45 

95 

60 

64 

65 

63 

57 

63 

63 

60 

60 

,60 

65 

69 

62 

47 

46 

48 

50 

90 

43 

33 

39 

49 

36 

38 

42 

53.0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

90 

90 

88 

90 

75 

ei 

60 

8 1 

64 

82 

63 

86 

68 

89 

87 

83 

64 

78 

74 

79 

60 

80 

61 

66 

61 

67 

77 

74 

69 

77 

80. 1 

MW 

63 

62 

61 

61 

42 

43 

64 

61 

61 

62 

60 

61 

61 

59 

60 

65 

67 

94 

47 

51 

90 

52 

46 

42 

33 

32 

50 

32 

39 

46 

52. 8 

02ARK  6  NNH 

B9 

90 

90 

82 

84 

75 

64 

87 

60 

64 

87 

87 

90 

69 

87 

66 

84 

82 

79 

62 

61 

63 

85 

79 

69 

69 

73 

71 

66 

78 

81 

61(6 

MIN 

66 

59 

59 

57 

40 

59 

63 

60 

60 

59 

57 

59 

59 

57 

55 

61 

64 

66 

92 

44 

41 

49 

52 

46 

39 

32 

42 

47 

32 

36 

43 

52.2 

PHENIX  CITY   2  NNW 

BB 

68 

90 

69 

73 

78 

84 

72 

82 

69 

85 

65 

86 

64 

80 

64 

79 

76 

76 

60 

82 

68 

66 

64 

72 

63 

63 

72 

80 

53!' 

Mm 

61 

63 

60 

57 

43 

49 

61 

63 

62 

60 

61 

62 

63 

61 

61 

62 

66 

68 

49 

92 

52 

92 

51 

45 

36 

35 

44 

33 

36 

41 

91 

PITTSVIEW 

MAX 

B6 

67 

86 

68 

74 

77 

71 

85 

66 

75 

60 

89 

64 

65 

85 

83 

80 

64 

82 

81 

70 

62 

69 

73 

64 

63 

73 

78.4 

Mm 

55 

55 

57 

56 

34 

34 

64 

59 

60 

59 

60 

58 

97 

54 

53 

52 

66 

70 

65 

40 

36 

27 

27 

29 

27 

28 

29 

46.6 

TM0NA5VILLE 

MAX 

BB 

89 

69 

67 

74 

77 

79 

70 

79 

84 

77 

84 

66 

85 

86 

64 

77 

62 

79 

73 

78 

79 

80 

79 

69 

61 

68 

75 

64 

66 

78 

78.1 

Mm 

65 

65 

65 

58 

44 

44 

64 

63 

59 

60 

65 

64 

64 

64 

61 

61 

64 

66 

91 

45 

51 

90 

50 

90 

41 

39 

35 

46 

34 

39 

44 

93.6 

Tuav 

MAX 

89 

89 

69 

75 

79 

74 

S3 

86 

78 

61 

86 

84 

86 

69 

85 

81 

84 

76 

76 

79 

80 

64 

84 

71 

63 

67 

76 

69 

66 

76 

82 

79,9 

Mm 

64 

63 

63 

59 

44 

63 

66 

63 

63 

62 

62 

64 

69 

64 

61 

65 

67 

69 

95 

47 

53 

94 

54 

48 

41 

31 

40 

49 

31 

40 

50 

99.9 

WHATLEY 

92 

93 

93 

84 

81 

78 

66 

89 

90 

87 

68 

66 

82 

65 

82 

75 

79 

81 

64 

83 

71 

65 

70 

78 

66 

71 

60 

63 

81  9 

*            *  ' 

Mm 

60 

55 

62 

55 

36 

59 

63 

60 

55 

64 

62 

59 

57 

54 

52 

59 

64 

59 

45 

34 

42 

40 

41 

40 

33 

25 

31 

39 

26 

31 

42 

4e!9 

GULF  06 

BAY  MINETTE 

MAX 

92 

91 

90 

79 

81 

78 

86 

66 

86 

88 

66 

67 

81 

87 

82 

75 

81 

79 

84 

63 

73 

73 

72 

76 

68 

70 

79 

82 

81.7 

Mm 

65 

65 

70 

62 

53 

67 

67 

64 

65 

66 

65 

66 

65 

64 

62 

67 

65 

67 

52 

49 

55 

56 

66 

'2 

49 

36 

44 

52 

36 

49 

45 

58.3 

CODEN 

MAX 

69 

69 

90 

88 

62 

79 

86 

88 

68 

88 

90 

90 

65 

87 

83 

80 

82 

83 

84 

69 

76 

69 

72 

76 

75 

66 

79 

81 

63.0 

Mm 

63 

67 

74 

64 

56 

67 

66 

69 

66 

68 

66 

67 

67 

64 

61 

69 

66 

66 

93 

43 

43 

97 

94 

43 

39 

40 

93 

36 

41 

51 

57.6 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

89 

90 

66 

62 

62 

80 

84 

84 

88 

65 

SB 

68 

86 

68 

86 

85 

86 

63 

76 

79 

80 

61 

62 

76 

66 

69 

74 

68 

69 

77 

83 

61.4 

MIN 

63 

64 

70 

64 

53 

66 

66 

64 

65 

67 

65 

67 

66 

64 

63 

68 

69 

67 

95 

49 

52 

95 

56 

96 

47 

37 

42 

56 

37 

42 

53 

58.9 

FORT  KORCAN 

MAX 

SB 

68 

89 

68 

62 

82 

61 

60 

69 

84 

63 

64 

84 

87 

87 

67 

87 

84 

78 

77 

76 

62 

62 

70 

72 

74 

71 

67 

77 

78 

81.2 

Mm 

71 

72 

72 

71 

60 

69 

68 

68 

70 

71 

71 

72 

72 

70 

71 

70 

71 

68 

60 

59 

60 

69 

64 

90 

90 

52 

42 

49 

94 

60 

63.6 

nOeiLE   US  AIRPDRT 

MAX 

90 

90 

90 

60 

79 

80 

63 

84 

89 

85 

66 

67 

87 

86 

87 

63 

86 

80 

76 

79 

80 

64 

63 

66 

70 

76 

68 

70 

77 

81 

81.0 

Mm 

65 

68 

72 

61 

54 

71 

68 

66 

67 

70 

68 

67 

66 

67 

63 

67 

70 

60 

92 

48 

55 

94 

56 

46 

42 

49 

46 

3" 

90 

56 

59.1 

ROBERTSOALE   1  E 

MAX 

90 

91 

88 

87 

79 

82 

80 

85 

69 

89 

87 

88 

67 

88 

89 

88 

85 

88 

82 

76 

60 

60 

84 

64 

66 

70 

76 

68 

66 

79 

61.7 

Mm 

58 

61 

63 

63 

4" 

54 

62 

63 

62 

63 

63 

64 

66 

61 

59 

63 

67 

66 

52 

47 

49 

90 

54 

43 

35 

39 

52 

32 

36 

46 

54.9 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Ol  Month 

Total  3 
or  a 
A»g. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  * 

PIEDMONT  PL4TE40 

05 

MARTIN  D«M 

EViP 
WIND 

.14 
4 

.18 

IJ 

- 

8 

.23 
86 

.24 
45 

.04 

23 

.06 

19 

.08 
4 

.10 
6 

.0, 

.09 

a 

.U 

9 

.09 
8 

.17 

14 

.27 

43 

.03 
8 

.03 

21 

.18 
64 

.29 
74 

,06 

20 

.14 
8 

8 

19 

42 

29 

22 

39 

.10 

20 

.03 
14 

.08 

11 

.19 
4 

3,828 
693 

•       •  • 

PRsimE 

06 

DEMQPOLIS  LOCK  4ND 

04M 

EViP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 

27 
93 
68 

.16 

22 
94 
72 

.22 
49 
92 
68 

.46 

92 
92 
62 

.20 

10* 
77 
50 

.08 

31 
79 
46 

.12 

63 
71 
62 

.07 
44 
72 
69 

,08 

15 
81 
52 

.15 
49 
85 
61 

.05 

22 
76 
70 

.20 

3^ 
8S 
68 

.03 

20 
8T 
70 

.12 

19 
88 
68 

.16 
14 
92 
67 

.21 

68 
86 
66 

.09 
83 
"4 
65 

.12 
38 
90 
69 

.18 
91 
82 
54 

.17 

79 
75 
50 

.14 

28 
76 
50 

.12 

11 
82 
52 

.09 
14 
82 
53 

.  16 
41 

81 
54 

.13 
69 
74 
48 

.24 

82 
6S 
38 

.  12 
14 
72 
39 

.17 
73 
76 
49 

.  2 1 
8! 
67 
34 

"io 

66 
41 

.06 

T9 
44 

4.71 
1442 
80.6 
56,6 

•       «  * 

SULF 

08 

FtlRHOPE  2  NE 

EViP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
14 
89 
65 

.11 

13 
91 
66 

.10 
12 

90 
70 

.18 
36 
83 
67 

.20 

26 
80 
52 

.05 

28 
80 
69 

.09 

18 
85 
68 

.15 
18 

86 
67 

.15 

16 

90 
70 

.13 

14 

90 
70 

.14 
16 

88 
68 

.14 

18 
89 
66 

.20 
IS 

90 
65 

.11 
19 

90 
65 

.17 

20 
62 
63 

.12 

22 
82 
68 

.04 
29 
84 
68 

.21 

42 
82 
67 

.25 

68 
79 
52 

.17 
38 
72 
48 

.13 

23 
75 
52 

.12 

20 
90 
59 

.16 

22 
80 
60 

.17 

22 
78 
55 

,12 

46 
68 
46 

.16 

40 
65 

"0, 

.10 
18 
70 
45 

.20 
73 

70 
52 

.12 
29 
65 
40 

.08 

17 
70 
45 

.08 
18 
79 
53 

4.35 
801 
80.5 
59,4 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

StatioD 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

« 

XT 

« 

> 
< 

Faateal 

mile 

Direction 
oi 

f ablest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

CENTRAL  STANPAPP  TIME 
MIP          6    AM        NOON        6  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

66-09 

1.00-199 

« 

Total 

Percent  of 
possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  WB  AIPPOPT 

7 

1.7 

6.6 

24 

w 

28 

81 

85 

52 

67 

5 

2 

2 

1 

0 

0 

10 

60 

9.1 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

11 

1.4 

7.9 

26++ 

30 

06 

84 

89 

55 

68 

4 

1 

2 

0 

1 

0 

8 

5.1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

3 

2.4 

6.7 

21++ 

34 

19 

80 

84 

51 

66 

1 

5 

2 

1 

0 

0 

9 

4.5 

MONTSOMERY  WB  AIRPORT 

35 

1.2 

5.3 

18 

28 

79 

85 

47 

59 

1 

3 

0 

1 

0 

0 

5 

6? 

4,^ 
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STATION  INDEX 


STATION 

0* 
z 
>< 
u 

e 

B 

COUNTY 

AGE  I 

U 

U 

OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBbLnVEn 

DRAIN 

< 

LONG 

□ 

i 

& 
S 

SPECIAL 

ABBEVILLE   1  NNH 

OOOB 

4fe5 

7A 

ADOl SON 

00b) 

HIHSTON 

34  1) 

87  It 

PROf .  PALMER  GOOSEY 

ALBCRTA 

HILCOX 

32  I* 

175 

7A 

SIDNEY  J.  HAHDYt  SR. 

ALBCRIVILLE  2  it 

01  *t 

MARSHALL 

■ft  10 

1140 
660 

»R 

»*► 

H 

ALA.  COMMUNITY  NETwMfc 

ALCXANOER  CITT  ft  HI 

016) 

TALLAPOOSA 

85  52 

5P 

»P 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEvlLLE 

01  78 

140 

7A 

TA 

MRS.  Cherry  j.  hernuon 

ANDALUSIA  1  NH 

02^2 

COVINGTON 

260 

8J 

•A 

JAMES  P.  GILL  1 S 

ANNtSTON  FAA  AP 

02  T2 

04 

CAlhuuN 

85  51 

FLO.    AvlAIjON  AGENCY 

ANLEY  »  S 

OIB 

03 

WINSTON 

87  13 

50  C 

7( 

MRS.   OORA  R.  QAVI^ 

ASHLANO 

.369 

CLAY 

TA 

ASHVlLLL  4  M 

OJTT 

ST.  CLAIR 

TA 

ATHENS  2 

0S9) 

LIMESTONE 

34  48 

T20 

t'A 

9A 

RADIO  STATIUM  BJMH 

A I MORE  1  Sh 

31  01 

87  31 

294 

*P 

4P 

■  M 

HUGH  M.  WIGGINS 

ajbuan  s  sh 

0422 

LEE 

11 

K  31 

7JD 

8A 

H 

AUTAUOAVILLE    1  N 

OAbO 

AUTAUGA 

200 

6ANKMEA0  LOCK  AMD  DAM 

Ui05 

TUSCALOOSA 

■  7  26 

280 

7A 

TA 

8AV  NINETTE 

268 

BEATfliCE  1  E 

Qblb 

07 

17  12 

Vl 

SELLC  NINA  2  H 

06^S 

01 

LtMt^lONE 

86  53 

60C 

»P 

5P 

BERRV 

0T«8 

FAYETTE 

87  )6 

452 

aESSEMEB  1  SSH 

JEFFERSON 

31  22 

533 

*P 

6A 

eiLLTKCSLET   1  SE 

oa2> 

autauCa 

32  39 

Bft  42 

420 

ftA 

johN  r.  Thomas 

dlRMIHGMAM  MB  AC 

JEFFERSCWI 

1'  13 

•  ft  45 

620 

MID 

MID 

■  HJ 

U.S.  wCAlHER  BUREAU 

aOA2 

095  T 

MARSHALL 

Bft  10 

1070 

1069 

CRENSHAW 

Bft  1ft 

274f 

BA 

8A, 

BBEWTON  3  iSE 

10S<i 

ESCAMBIA 

85 

6P 

6A 

QRrOCE^OffT  2 

85  45 

5P 

5P 

03 

TUSCALOOSA 

87  17 

601 

TA 

d^U'VO  lOCE 

07 

85  49 

510 

GEoRGE  L  HICKS 

CALCftA  2  SW 

540 

5P 

5P 

CAMDEN  1  NM 

1  JOl 

32  02 

225 

CAHP  HILL  2  NH 

1  }2* 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

680 

6A 

AUBURN  UNI VERSI T V 

CARBON  MILL 

31  54 

87  32 

430 

MRS   ANNA  MAt  GARRISON 

CENTftt   S  Sh 

1SI2 

CHEROKEE 

85  45 

620 

'A 

H 

CENTREVILLE 

224 

7a 

WASHINGTON 

285 

5P 

5P 

CmildeRsburo  mtr  plant 

TALLAULGA 

86  20 

418 

5P 

CLAIBORNE 

OT 

MONROE 

87  31 

TA 

CLANTON 

03 

CHILTON 

590 

TA 

TA 

BARBOuR 

85  28 

596 

BA 

COOEN 

MOBILE 

12 

5P 

iP 

AONES  C.  CHRISTENSEN 

Cor^EE  SPRINGS  I  Nk 

IGOT 

07 

GENEVA 

31  It 

•  5  5b 

250 

«A 

HENRY  r,  KCLLEY 

cclbert  steam  plant 

1819 

01 

COLBEHI 

•  5  52 

4  70 

TVA-462 

COLL INSVILLE 

02 

OE  KALB 

3*"  15 

734 

TA 

COL JMBIA 

07 

HOUSTON 

85  07 

85 

7A 

i9«0 

WALKER               ;  2 

TA 

COTTONTON 

flusstn 

85  04 

2lT 

TA 

CUBA 

06 

SUMTER 

13 

88  23 

OADEVlLLE 

05 

11 

85  45 

760 

TA 

OADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

11 

730 

DAYTON 

06 

MARENGO 

13 

225 

7A 

TA 

DECATUR 

220T 

01 

MORGAN 

34  35 

580 

8A 

** 

ROSS   A.  HAWKINS 

2235 

CLAY 

3J  26 

85  42 

1030 

MRS  VERNA  B.  LANDERS 

OEMOPOLIS  lock  AND  DAM 

MARENGO 

13 

6A 

bA 

H 

OOTHAN  fAK  AIRPORT 

HOUSTON 

85  27 

371 

MIO 

MIO 

DO THAN  «  SE 

2JT7 

HOUSTON 

31  10 

95  21 

PAUL   0.  SMITH 

DOUBLE  SPRINGS 

2306 

WINSTON 

34  10 

600 

7« 

TA 

MITCHELL  DRA«.E 

07 

COFFEE 

10 

01 

TUSCALUOSA 

13 

252 

7A 

ENTERPRISE    }  NW 

07 

COFFEE 

85  53 

409 

EJFAULA  NILDLIFE  ftEF 

2TS0 

BAOeOUR 

31  59 

215 

8A 

EUFAULA  NATl  WDLIFE  REF 

EVERGREEN 

2T58 

CONtCUM 

31  26 

216 

7a 

MILLER  T.  SELLERS 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

BALOH IN 

30  33 

•  7  53 

23 

5P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETTi  jr. 

FALKvILLE   1  N 

MORGAN 

12 

14  22 

630 

TA 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

33  41 

365 

6A 

FLORENCE 

LAUDE^'OALE 

i; 

14  48 

87  41 

578 

5P 

5P 

FORT  DEPOSIT 

06 

LOHNOE  S 

86  35 

FORT  MORGAN 

08 

BALDWIN 

30  14 

SB  01 

10 

bp 

6P 

FORI  PAYNE 

02 

OE  KALB 

J4  27 

85  4  3 

8A 

FRISCO  CITY 

llOS 

MONHOE 

31  26 

410 

BA 

MHS>  NELIA  MCKENZIE 

CAOSOEN  GAS  PLANT 

315* 

n  3*  01 

565 

SA 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMTER 

13 

32  49 

SB  09 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

02 

CULLHAN 

500 

«A 

07 

GENEVA 

31  02 

GEORGt  ANKA 

07 

BUTLER 

31  IB 

285 

7A 

GIlBERTOmn 

CHOC  tAW 

31  53 

88  20 

128 

6P 

ftp 

03 

WALKER 

13  39 

GREENSBORO 

06 

MALE 

32  42 

220 

6P 

ftp 

GREENVILLE 

07 

BUTLER 

86  38 

florencl  b*  decker 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

BALDWIN 

30  IT 

GILBERT  w.  MELCHER 

guntersville 

3^73 

MARSHALL 

12 

34  20 

Radio  station  mgsv 

GJNTERSVILLE  TVA 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

66  17 

605 

TVA-765 
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REFERENCE  NOTES 
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OCTOBER  1968 


Additional  information  regarding  the  climate  ot  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,    RFD  2,   Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"   table,    "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,    are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  la  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .  Max  and  min  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,    and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table.    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipp^'d  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a   full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through   1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"   for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,    monthly  and  annual;    $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual   Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of  Documents,    Government   Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 
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I 

RED  BAY 
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34 

1 
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.0 
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1 
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_ 
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27 
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49 

9 

• 

3 .  7C 

.22 

•       •  • 

APPALACHIAN 
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36 

9 

49 
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0 
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^ 
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39 

6 

46 

7 

- 

3.2 

9n 

0 

0 

14 

0 

.92 

T 

0 

8 

i 

0 

SAND   MT   SUBSTA  AU 

59  *  I 

49 

7B 

22 

21  + 

466 

0 

0 

1 1 

0 

3  97 

.87 

.0 

0 

10 

1 

0 

5C0TTSB0R0 

60.5 

i9 

80 

3* 

16 

21 

949 

0 

0 

14 

0 

2.67 

-  1.45 

.62 

29* 

.0 

0 

7 

3 

0 

VALLEY  HEAD 

59.3 

46 

2 

3.  1 

80 

2 

17 

13 

954 

0 

0 

19 

0 

3.06 

-  .89 

.  93 

4 

.  0 

0 

8 

] 

0 

DIVISiaN 

48 

8 

_ 

2.0 

3.49 

.47 

T 

•       *  * 

UPPER  PLAINS  01 

ALICEVILLE 

61  ■  5 

38 

6 

50 

1 

2  ^ 

0 

0 

9 

0 

1.59 

,  ( 

( 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

36 

5 

90 

0 

fl? 

22* 

44S 

0 

0 

13 

0 

4.26 

1.40 

.0 

0 

9 

3 

1 

CENTREVILLE 

63*7 

36 

7 

90 

3 . 3 

88 

2I 

441 

49 

1.21 

18 

.0 

0 

9 

2 

1 

Q  L  ANT  ON 

62!<> 

37 

7 

90 

1 

- 

2.8 

62 

23 

13 

442 

0 

0 

10 

0 

5.27 

I  .86 

2.1c 

16 

^ 

^ 

] 

DOUBLE  SPRINGS 

61.1 

37 

6 

49 

4 

79 

3* 

20 

13 

461 

0 

10 

0 

4.2? 

1 . 37 

4 

7 

FAYETTE 

63.1 

'  \ 

82 

22 

21* 

398 

0 

0 

10 

0 

3  31 

.63 

18 

.0 

0 

7 

3 

0 

HALEYVILLE 

51.6 

38 

1 

48 

78 

1 

22 

13 

478 

0 

0 

10 

0 

4!  90 

1,10 

17 

T 

0 

8 

4 

1 

HAMILTON  3  S 

61.5 

3  3 

5 

47 

5 

82 

17 

13 

919 

0 

0 

13 

0 

3.41 

.71 

4 

T 

0 

6 

4 

0 

JASPER  «  N 

61.5 

36 

2 

48 

9 

78 
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19 

21* 

477 

0 

0 

11 

0 

3.34 

.94 
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.0 

0 

8 

3 

0 
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38 

6 

91 

9 

2.6 

83 

24 

13 
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10 
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.0 

0 

8 
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2 
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62.8 

41 

4 

92 

1 

80 

26 
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0 

0 
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18 
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13 
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.95 
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^ 
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91 
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" 
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3.94 

.73 

.79 

18 

T 

0 

DIVISION 

90 

0 

2.0 

4.99 

1.20 

T 

*       •  • 

PIEDMONT   PLATEAU  0) 

ALEXANDER    CITY   t  NE 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Continued  NOVEMBER  1968 
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2* 
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3* 
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14 
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13 
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.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

96.9 

-  2.0 
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HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

89 

DATE 

04  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
RUSSELLVILLE  2 

15 

DATE 

13 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAMP   HILL   2  NW 

7.23 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
FORT  MORGAN 

1.85 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
CAMP  HILL   2  NW 

3.75 

DATE 

IB 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2  STATIONS 

3.0 

GREATEST   DEPTH  OF  SNOW 
HIGHLAND  HOME 

T 

DATE 

11 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ALABAMA     -     NOVEMBER  1968 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Tornado  occurrences  are  rare  in  south  and 
central  Alabama  during  the  month  of  November. 
This  November  is  an  exception  with  tornadoes 
on  two  days.  Two  of  the  tornadoes  were  very 
destructive,  with  an  unusually  wide  and  long  path. 

The  first  and  most  destructive  tornado  was  on 
the  3d  late  in  the  afternoon,  and  affected  mainly 
Mobile  and  Baldwin  Counties,  and  to  a  lesser 
extent,  Escambia  County,  The  tornado  touched 
down  first  about  8  miles  northwest  of  downtown 
Mobile,  and  moved  east-northeast  about  20  m.p.h. 
across  Saraland,  where  damage  was  extensive. 
The  storm  lifted  east  of  Saraland  near  the  river 
delta,  then  touched  the  ground  again  west  of 
Bay  Minette,  and  moved  across  the  heart  of 
Bay  Minette  with  extensive  damage.  The  tornado 
lifted  again  east  of  Bay  Minette,  and  then  touched 
down  briefly  at  two  rural  spots  in  Escambia 
County  near  Canoe  and  Brewton.  The  path  of 
destruction  with  this  tornado  was  about  400 
yards  and  its  length  about  70  miles.    No  lives 


were  lost,  but  18  persons  were  injured,  none 
seriously.  Property  damage  has  been  estimated 
at  $3  million. 

On  the  17th  a  tornado  touched  down  soon  after 
noon  about  9  miles  southwest  of  the  center  of 
Clanton  and  moved  northeast  about  40  m.p.h. 
for  a  distance  of  38  miles  before  lifting  in 
Coosa  County  about  3  miles  north  of  Rockford. 
This  storm  was  unusual  because  the  path  of 
destruction  was  about  400  yards  wide  and  con- 
tinuous for  its  entire  length,  shattering  most 
structures  in  its  path,  and  destroying  hundreds 
of  acres  of  forest.  The  path  was  over  rural 
areas  and  woodland,  but,  even  so,  damage  was 
estimated  at  $750,000;  15  houses  were  de- 
molished and  about  25  damaged;  1  person  was 
killed  and  9  injured. 

Another  tornado  occurred  on  the  17th  in  Choctaw 
County.  The  path  was  only  about  10  miles  long 
and  mainly  over  woodland  and  farmland. 

C.  C.  Wooden 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field 
R.  F.  D.  2 

Montgomery,  Alabama  36108 
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DAILY  PRECIPITATION 


"(3 

Day  of  Month 

Stdtion 

1   1  2  1  3 

4  1 

^  1 

g 

•J  1 

a  1 

^  1 

g 

10  j 

J 1  j 

1  9 

13     14  15 

16 

17 

18 

19      20  21 

99      01  OA 
M  £'k 

25  1  26  1 

97 

1 

__  1 
«a 

•     •  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

3.63 

1  *  30 

,03 

.09 

.10 

.15 

.  16 

.99 

.10 

.62 

BELLE  HINA  2  N 

*.0* 

.30 

.63 

.07 

.08 

.  18 

.03 

1 .72 

!o? 

.21 

.61 

DECATUR 

*.7* 

1.26 

.0* 

•  10 

.12 

.23 

• 

1.28 

.80 

T 

.12 

.02 

•  56 

.02 

fALKVlLLE    1  N 

3.36 

.89 

.1* 

.22 

T 

.20 

.30 

.97 

T 

.  16 

•  2* 

.11 

FLORENCE 

3.  52 

,31 

,15 

.01 

.  0* 

.01 

.  14 

'23 

1  •  59 

.04 

.01 

.48 

.01 

.  0* 

.49 

T 

hodces 

- 

,52 

.05 

.36 

.26 

,66 

.93 

.28 

.06 

- 

HUNTSVULE  we  AP 

3.8* 

.65 

•  21 

T 

.07 

.21 

T 

.17 

U77 

.07 

T 

.  20 

T 

.46 

.03 

HADISaN 

3.68 

.27 

.52 

,  1* 

T 

.06 

.20 

.03 

1.56 

.41 

T 

•  3* 

MOULTQN  2 

'•.09 

.72 

.36 

,03 

.19 

.19 

.03 

1  ^92 

T 

.22 

•  *3 

MUSCLE   SHOALS    FAA  AP 

3.U 

.33 

T 

T 

T 

T 

.09 

.13 

T  .12 

T 

1.91 

.37 

.06 

.*2 

.10 

nEm  harket  z 

3*97 

.*2 

.*8 

.21 

.09 

.23 

.03 

1.97 

.19 

.02 

.29 

.03 

.  93 

ftEO  BAY 

3.96 

.63 

,00 

.12 

.13 

.25 

.56 

.67 

.37 

.73 

REDSTONE  ARSENAL 

2.87 

,*0 

T 

•  10 

.  15 

.  32 

•  09 

RUSSELLVILLE  Z 

" 

- 

" 

.37 

•  *8 

1.31 

.  10 

T 

.90 

HATERLaO 

3.79 

.*5 

T 

T 

T 

.06 

.1* 

.72 

.05 

.46 

.95 

.90 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

2.33 

.29 

.03 

.41 

•  30 

T 

.36 

.06 

.  37 

.10 

BESSEMER  3  SSM 

5.0* 

l.*7 

T 

T 

.0* 

.70 

.02 

•  1 1 

.22 

.01 

U3< 

.13 

.17 

.98 

T 

BIRHINCHAH  MB   AP  R 

4.66 

1.23 

T 

T 

.10 

.26 

.43 

.3* 

T 

*  «ft 

1.10 

.03 

.19 

T 

.*3 

.09 

BOAZ 

3,33 

.67 

.*2 

.44 

.06 

T 

.25 

.09 

.91 

T 

.09 

.10 

.09 

.39 

BRIDGEPORT  2  W 

2  .99 

.91 

.  13 

.  16 

.10 

.12 

26 

.79 

T 

T 

.10 

.*2 

COLLINSVILLE 

♦  .89 

.61 

.44 

.14 

.02 

.31 

.21 

[li 

.0* 

.31 

FORT  PAYNE 

3.79 

ll*0 

.  32 

.06 

.06 

.43 

GARDEN  CITY 

3. 89 

1,10 

!99 

.44 

T 

.30 

.35 

.99 

.15 

.*9 

CUNTERSVILLE 

LEEDS 

*  ,78 

1.01 

•  06 

.69 

.  1 Z 

.  10 

.20 

.19 

•  01 

1.67 

.  11 

.70 

MAGELLA 

*.77 

1,30 

.05 

.72 

.07 

.07 

.29 

.31 

.01 

1.3* 

.  14 

.03 

>*4 

ONEONTA 

*.02 

1.37 

.16 

.46 

.08 

.06 

.37 

.37 

T 

.99 

.1* 

.10 

.36 

PALHERDALE    2  W 

3.28 

.  15 

.  50 

.  1 5 

.20 

.29 

.10 

.33 

SAINT  BERNARD 

3.47 

!92 

T 

•  29 

.33 

T 

.20 

'la 

.07 

.49 

•  16 

T 

.7* 

SAND  HI  SUBSTA  AU 

3.97 

.87 

•  26 

•  12 

.47 

.31 

.02 

•  *0 

.30 

.10 

.** 

SAVRE 

3.97 

1.35 

.2* 

.52 

T 

.02 

.  19 

28 

.42 

.12 

.21 

.02 

scqttsboro 

2.67 

.62 

.02 

.29 

•  1  3 

•  26 

!22 

.9] 

.62 

VALLEY  HEAD 

3.06 

T 

T 

.27 

.24 

.  1 1 

•  2 1 

.3* 

•  0* 

T 

.09 

.  02 

•  47 

WARRIOR 

3.41 

!75 

•  25 

.  50 

.23 

•  *  1 

•  07 

^69 

.  10 

•  *0 

■  09 

•       •  « 

UPPER  PLAINS  Oi 

ALICEVI  LLE 

■ 

1.59 

- 

" 

.79 

ARLEY  3  S 

illo 

.  09 

.69 

.14 

.49 

.12 

AUTAUGAVILLE   3  N 

4*27 

1.11 

.43 

.28 

.*1 

1.39 

•  28 

.27 

BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

*!26 

l.*0 

•  10 

.60 

.10 

.16 

.48 

.09 

.70 

.14 

.49 

.08 

BILLINCSLEY  1  se 

2.20 

.48 

.3* 

,  3 1 

•  19 

2.30 

.12 

*33 

6R0QKH0OD 

3 . 30 

1.09 

.70 

.10 

.09 

T 

1.19 

.10 

.10 

.09 

CARBON  HILL 

,91 

,0* 

•  19 

.99 

•  25 

.11 

.31 

.39 

.51 

.07 

•  79 

CENTREVILLE 

sIbb 

.80 

.41 

.  13 

.30 

.14 

• 

.03 

1.21 

.17 

.39 

CLANTON 

5!27 

.95 

7 

.48 

.*2 

.35 

.30 

2,10 

.12 

.39 

T 

CORDOVA 

3.19 

.63 

.42 

.95 

.06 

.  10 

.35 

•  10 

,  39 

*  10 

DOUBLE  SPRINGS 

4.22 

1.37 

.02 

,  55 

T 

.12 

.19 

.59 

.  60 

.16 

.08 

.40 

ELROO 

.30 

.39 

,60 

.20 

.30 

.*0 

.  60 

FAYETTE 

.69 

T 

.20 

.49 

.18 

.83 

•  29 

,75 

GORCAS 

3.2* 

.81 

.33 

.60 

.03 

.15 

.26 

.05 

.** 

.13 

.44 

halgyville 

*.  30 

.9* 

.09 

.40 

.15 

.  28 

1.10 

.92 

.3* 

,68 

HAMILTON  3  S 

3 .  *1 

.  7 1 

.01 

T 

.06 

T 

.36 

.02 

.OB 

T 

.06 

.63 

.99 

.07 

.20 

.98 

JASPER  4  N 

.94 

.16 

.29 

.56 

.13 

•  30 

.09 

.  52 

LAY  OAH 

I'.li 

1.19 

,01 

.36 

.  30 

.22 

.40 

'  ^2 

.05 

1.97 

.10 

.03 

•  2* 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

*!l9 

.74 

.03 

.53 

.07 

.43 

.30 

.9* 

.*8 

.22 

.05 

.40 

MITCHELL  OAH 

1.09 

.01 

.49 

.29 

.38 

.13 

1.64 

.09 

•  09 

.27 

T 

P  ICKENSVlLLE 

3.  78 

1.38 

T 

.02 

.2* 

.60 

.  07 

.29 

.38 

T 

.  36 

PL ANTERSV I LLE   2  S5E 

1.99 

.68 

.22 

.  52 

!39 

T 

2.21 

,12 

•  29 

T 

PRATTVILLE 

5:62 

1.20 

.03 

.0* 

.90 

.04 

.74 

.39 

.49 

1.37 

.10 

,49 

.07 

.03 

.0* 

.  19 

.48 

.08 

.03 

.23 

•  31 

.  09 

.08 

,49 

TH0RS8Y  EXP  STATION 

l!32 

• 

V.32 

1.21 

1,36 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

3.26 

.95 

.10 

.36 

.34 

.21 

.18 

.0* 

.64 

T 

.22 

.22 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

.59 

.01 

.07 

.62 

-03 

.09 

.  1 1 

.01 

.27 

.05 

1.06 

.  16 

.03 

.30 

vErnqn 

*  .09 

.73 

.31 

.  13 

.65 

.08 

.2* 

.95 

,19 

.  30 

.91 

WEST  BLOCTQN 

3.  80 

.60 

.  30 

.39 

.  30 

.60 

MINFIELD  2  SH 

3,29 

!69 

.01 

.02 

.09 

.57 

.09 

.06 

•  20 

•  *3 

!92 

•  o:^ 

.19 

.42 

*02 

•       •  • 

Eastern  valley  o* 

ANNISTON  FAA  AP 

*.7* 

1.39 

T 

•  02 

T 

.65 

.49 

T 

.28 

1.12 

.  13 

.10 

.40 

T 

ASHVILLE  w 

*.*2 

1.08 

.  1* 

.55 

.34 

.  32 

1.00 

.  16 

.  32 

•  12 

CALERA   2  SW 

3.19 

.72 

.59 

.81 

.54 

.53 

CENTRE    ?  SW 

*.97 

1.08 

.*B 

.24 

T 

.46 

T 

.28 

.04 

1.28 

T 

•  09 

T 

.38 

C^ILOERSBURC  WTR  PLANT 

3. 98 

.87 

.01 

.0* 

.64 

.  10 

.47 

.02 

.25 

.  17 

.87 

•  09 

GADSDEN  GAS  PLANT 

*.93 

1.99 

.30 

.59 

.  10 

.07 

.33 

.31 

.03 

1.24 

.12 

•  29 

JACKSONVILLE   2  SW 

*.07 

.05 

.59 

.38 

.09 

.43 

.24 

T 

,  90 

.12 

•  32 

T 

LEESBURC 

*.*2 

lizo 

.*3 

.47 

.22 

.11 

1.30 

.07 

.32 

HONTEVALLO 

3.72 

.79 

T 

.10 

T 

.28 

.  18 

.24 

.26 

T 

1.27 

.17 

.*7 

PELL  CITY   I  NNE 

*.96 

1.19 

.05 

.62 

.20 

.15 

.30 

•  20 

1.20 

.12 

.06 

.*9 

SYLACAUCA  4,  NE 

6.08 

1.60 

.68 

.50 

.25 

l.*3 

1.14 

•  06 

,*0 

TALLADEGA 

3.9* 

.68 

.01 

,03 

.68 

■  12 

.  5* 

.19 

.29 

,09 

,  92 

WALNUT  GROVE 

*.*9 

l.*5 

.*3 

.49 

.45 

!es 

•  90 

•       •  * 

Piedmont  plateau  os 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

5.98 

1.** 

T 

• 

1.10 

.35 

.21 

.28 

2.20 

.09 

•  35 

ASHLAND 

*.70 

.6* 

.05 

.39 

.39 

.42 

.10 

.  10 

2.30 

•  39 

AUBURN  3  SW 

5.8* 

1.30 

.01 

.18 

,95 

.45 

.22 

.63 

.  18 

1.92 

.06 

.*o 

•  10 

CAMP  HILL   2  NW 

7.23 

1. 16 

T 

,46 

.3* 

.  12 

.60 

T 

•  30 

3.75 

.08 

i3* 

.06 

DADE V  t  L  LE 

6 , 76 

l.*0 

,95 

.29 

.17 

.55 

.09 

.27 

3.12 

.07 

•  20 

•  09 

DELTA 

*.92 

.80 

,36 

.46 

.95 

.13 

.03 

1 . 60 

.06 

.39 

HEFL  I  N 

*.70 

1.17 

,09 

.92 

.  57 

T 

1.35 

.  10 

.94 

HICHTOWER 

5.98 

1.51 

.40 

.46 

.20 

.  35 

.11 

,09 

2.15 

.05 

.24 

JORDAN  OAH 

9,66 

,99 

.01 

.5* 

.38 

.25 

.55 

.0* 

•  30 

2.35 

.06 

.04 

.39 

.0* 

L  AF AYE  TTE 

*  ,60 

.98 

1 .02 

.21 

2.25 

.06 

.08 

MARTIN  DAM 

6.13 

1.16 

.07 

.56 

.61 

.31 

1.12 

1.93 

.06 

.24 

.09 

OREL  IKA 

6.0* 

.02 

.18 

T 

.47 

.49 

.10 

1. 10 

.16 

1.46 

.09 

,42 

.39 

ROCKFORO  2  NNW 

*.61 

Isi 

.52 

.45 

.37 

.29 

•  18 

1.43 

.09 

.04 

.39 

ROCK  MILLS 

6.0* 

.98 

.48 

.40 

.12 

.66 

.30 

2.67 

T 

.09 

.31 

.09 

THURLOW  DAH 

9,9* 

1,*8 

.07 

.60 

.21 

.09 

.67 

.90 

1.76 

.06 

.90 

HAOLEY 

6,12 

1.29 

.51 

.40 

•  21 

.97 

.03 

.26 

2,41 

.02 

.07 

•  3* 

.01 

HETUHPKA 

5,61 

1,02 

T 

T 

.10 

.60 

.29 

.31 

.3* 

T 

.22 

.21 

2,2* 

.07 

T 

.20 

.05 

YATES  HYDRO  PLANT 

9.67 

1.38 

.08 

.5* 

.37 

.03 

.30 

.42 

2.16 

.02 

.37 

Prairie  ot> 

CUBA 

2.*3 

.32 

T 

.  10 

.06 

.52 

.42 

.11 

.02 

.34 

.24 

.30 

DAYTON 

5.99 

,6* 

.03 

,02 

.50 

.15 

.50 

.02 

•  20 

.  10 

2.71 

.16 

.96 
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0EMQP3LIS  tOCK  AND  OAH 
CIINESVUlE 

HATNEVtLLE 
IIVINCSTQN  2  Sa 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATHEMS   I  SSH 

MIISTEAD 

MINTER  3  NK 
MONTGOMERY  HB  AP 
ORRVUI.E 
PERRYVHLE 
PINE  LEVEL 

SELMA 
SUITLE 

TUSKECEE  )  S 
UNION  SPRINGS 
UNIQNTQMN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


A. 37 
3.31 
A.«> 

5.73 


A. It 

A.  At 
».«3 

9. A3 
9.»0 
A. 73 
6,0» 
3.00 


.73 
1.03 
1.00 


1.07 
1.37 
1.12 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16  I  17  I  18~ 

.01  1.70 
.21  .01 
.26  1.72 


.17     .13  I. AO 


.23  2.13  .A9 
.30  1.2* 
.23     .06  2.2« 
1.09 


19  I  M  I  ai" 


22    33  24 


C0»57AL  PLAIN 

AteevlLLE   1  NNll 
ALICRTA 

ANDALUSIA   1  NW 
ATmORE   1  SV 
BEATRICE   1  E 

9RANTLEY 
eREHTON  3  SSE 
BRUNOtDCE 
CAMDEN  3  Nil 
CHATOM  3  N 

CIAIIORNE 
ClAYTON 

COFFEE   SPRINGS  2 
COTTONTDN 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 


ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 
EUFAULA  MILDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GiORGIANNA 

CtLBERTOwN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 
MELV  IN 

NBWTON 
OtARK  A  NNW 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 

RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
THOMASVILLE 
TROY 

WALLACE  I  E 


A.St 
A, 11 
3. OA 

3.20 


A, AO 

3.76 
A. 32 


3.12 
3.97 
3.7« 


6.33 
A.OB 
6.BB 


.20     .AA  ,29 


.11  1.76 
.11     T  l.AO 
T         .10  1.70 


.16  I.IB 

T  l.AO 

.22  .«7 

.03  1.73 


.30  1.12 

.10  1.27 

.07  l.OA 

T  1.63 

.02  1.97 

1.10  .33 


.02     .67  2.11 


.13  2.1C 

.02  I.IA 
.13 

.16  1.69 

.36 

.16  1.20 

.02  1.73 
l.At 

2.00 


WHATLEY 


1.12 


Gulf 

bay  minette 

CODEN 

FAIRHOPE  2  N 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES 


A. 66 
2.63 

3.ai 

1.B3 
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DAILY  TEMPERATURES  uab.«. 


NDVEH6ER  1968 


Station 

Day  ol  Month 

arage 

'1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

M  1 

IS 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

> 
< 

•          •  • 

NORTHERN  ViLLEf  01 

ITMENS  2 

MAX 

Mm 

80 

80 
44 

60 
44 

72 
48 

69 
54 

61 
50 

57 
49 

52 
37 

50 
39 

46 
25 

49 
32 

37 
32 

40 
19 

52 
26 

68 
41 

70 
52 

64 
44 

63 
42 

63 
34 

45 
21 

45 

20 

58 
28 

63 
36 

70 
42 

60 
28 

62 
27 

64 
42 

69 
53 

66 
43 

55 
37 

60,4 
37,8 

BELLE  NINA  2  N 

MAX 
MIN 

80 
D5 

79 
44 

74 
46 

66 

50 

62 
54 

58 

51 

55 

48 

52 
37 

49 
40 

49 
27 

46 
31 

40 
34 

52 

22 

67 
28 

69 
45 

69 
53 

66 
47 

64 
43 

45 
35 

44 
24 

58 
22 

69 
31 

69 
41 

66 
41 

62 
30 

65 
32 

69 
44 

66 
53 

59 
44 

56 

38 

60,9 
39.3 

DECATUR 

MAX 
MIN 

82 
<.9 

60 
49 

61 
48 

74 
52 

67 
53 

62 
51 

57 
52 

55 

40 

46 
34 

46 
24 

52 
29 

38 
34 

40 
22 

55 

27 

69 
37 

70 
47 

72 
48 

67 
44 

51 
35 

45 
25 

45 
23 

60 
26 

71 
33 

71 
43 

61 
31 

63 
33 

66 
33 

70 
52 

67 
44 

57 
40 

61,4 
38,6 

FALKVILL6   I  N 

MAX 
MIN 

82 
47 

81 
45 

80 
47 

74 
51 

65 
53 

62 
51 

59 
52 

56 
37 

55 
37 

46 
25 

49 
27 

38 
34 

40 
21 

54 
23 

67 
38 

70 
46 

72 
46 

70 
44 

52 
34 

45 
22 

46 
20 

59 

22 

70 
38 

70 
46 

60 
28 

63 
30 

65 

34 

69 
55 

67 
44 

55 
39 

61,* 
37,9 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

89 
49 

80 
47 

71 
4S 

65 
48 

60 
49 

60 
46 

57 
44 

57 

33 

52 
35 

54 
24 

47 
31 

42 

30 

51 

17 

71 

30 

72 
46 

70 
50 

62 
46 

60 
36 

46 
29 

49 
20 

61 

20 

71 
31 

70 
41 

64 
46 

65 

27 

65 

31 

68 
44 

68 
45 

60 
38 

57 
34 

62,1 
37,2 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
51 

78 
49 

75 
50 

67 
53 

62 
53 

57 
53 

55 
46 

53 
39 

48 
34 

47 
26 

38 
35 

40 
28 

51 
22 

67 
32 

71 
52 

72 
52 

68 
52 

64 
42 

44 
29 

43 
27 

55 

25 

69 
33 

69 
46 

60 
42 

62 
32 

64 
34 

69 
51 

69 
47 

55 
43 

57 
41 

60,3 
40,8 

MADISON 

MAX 
MIN 

81 
53 

79 
50 

75 
51 

66 
51 

63 
55 

59 
51 

54 
46 

53 
36 

53 

37 

49 
22 

45 
34 

39 
33 

51 

20 

67 
31 

70 
46 

72 
53 

65 
49 

63 
41 

45 

35 

45 

23 

56 

22 

68 
34 

70 
45 

61 
43 

61 
31 

65 
34 

70 
47 

68 
52 

60 
43 

56 

38 

61.0 
40,3 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

82 
48 

81 
46 

70 
49 

63 
50 

61 
54 

57 

50 

54 

47 

56 
36 

46 
40 

51 
28 

42 
31 

41 
34 

56 

20 

69 
33 

70 
47 

70 
54 

67 
52 

63 
40 

45 
31 

47 
23 

60 
21 

72 
32 

70 
41 

63 
46 

67 
29 

66 
33 

69 
45 

69 
48 

58 
43 

55 
39 

61.4 
39.7 

MUSCLE    SHOALS    FAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
51 

81 
47 

75 
46 

65 
47 

61 
55 

61 
53 

57 
49 

53 

40 

51 
35 

51 

29 

41 
37 

42 
28 

55 
23 

71 
32 

74 
53 

69 
49 

62 
49 

56 
43 

46 
30 

47 
26 

62 
25 

72 
34 

73 
44 

63 
41 

64 
32 

65 
35 

70 
51 

68 
48 

59 
43 

56 
41 

61.7 
40,6 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

79 
48 

79 
45 

74 
46 

64 
50 

62 
55 

60 
52 

53 
48 

51 

42 

46 

40 

47 
24 

40 
30 

37 
32 

52 
16 

66 
27 

68 
46 

68 
51 

66 
45 

63 
43 

43 
33 

43 
21 

55 

20 

67 
31 

68 
31 

58 
43 

61 
28 

63 
31 

67 
43 

66 
55 

59 

43 

55 

38 

59,4 

38.6 

RED  BAV 

MAX 
MIN 

82 
55 

80 
56 

80 
56 

70 
51 

57 
51 

65 
51 

58 
48 

51 
38 

50 
33 

50 
29 

50 
31 

39 
34 

45 
24 

68 
25 

71 
42 

73 
50 

71 
54 

63 
40 

53 
30 

48 

27 

50 
24 

63 
30 

72 
41 

73 
37 

71 
35 

66 
36 

65 

30 

61 
41 

62 

40 

57 

38 

62.1 
39.5 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

47 

46 

46 

53 

51 

52 

47 

36 

30 

26 

28 

29 

53 
21 

26 

52 

70 
45 

70 
45 

40 

25 

4  5 
23 

21 

28 

39 

59 
39 

30 

29 

53 

46 

40 

40 

"Ib 

RU5SELLVILLE  2 

MIN 

82 
35 

60 
40 

60 
42 

70 
47 

64 
50 

67 
51 

57 
48 

51 
34 

52 
34 

48 
21 

52 
24 

37 
31 

42 
15 

55 

16 

70 
42 

72 
47 

68 

42 

63 
41 

52 

30 

46 
19 

47 
17 

60 
17 

72 
28 

72 
36 

62 
25 

65 

25 

65 
31 

63 
54 

63 
41 

63 
41 

61,3 
34.1 

WATERLOO 

•          •  * 

MAX 
MIN 

81 

61 

79 

69 

60 

61 

55 

53 

53 

54 

51 

40 

56 

71 

70 

70 

60 

60 

44 

46 

60 

71 

71 

66 

66 

67 

66 

63 

58 

58 

62.1 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

AL8ERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

79 
53 

77 
51 

74 
50 

69 
51 

63 
49 

59 

50 

57 
48 

54 

40 

46 
36 

49 
30 

43 
32 

38 
33 

52 
23 

62 
31 

68 
41 

69 

57 

69 
52 

64 
42 

43 
32 

44 
25 

55 
25 

67 
37 

68 
46 

62 
45 

62 
35 

64 
37 

68 
46 

67 
58 

65 

40 

56 

40 

60.5 
41.2 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

80 
46 

61 
44 

78 
46 

60 
54 

59 
53 

60 
50 

57 

50 

57 
39 

49 
38 

51 

28 

40 
34 

43 
34 

55 
20 

66 
28 

71 
42 

74 
55 

71 
47 

64 
43 

49 
30 

52 
25 

59 
23 

71 
30 

67 
39 

57 
41 

63 

30 

66 
29 

72 
52 

68 
54 

58 
33 

57 
43 

62,0 
39,3 

BIRMINGHAM  W8  AP 

MAX 
MIN 

80 
47 

60 
47 

77 

50 

61 
55 

61 
51 

60 
52 

59 
48 

56 

40 

44 

32 

51 
29 

41 
36 

41 
28 

53 
23 

67 

28 

70 
43 

72 
47 

71 
50 

62 
42 

47 
29 

49 
27 

56 

25 

68 
32 

69 
40 

57 
37 

63 
31 

67 
31 

70 
56 

69 
45 

58 

38 

57 
44 

61,2 
39,4 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 
MIN 

78 
47 

79 
44 

74 
44 

67 
52 

66 
50 

64 
51 

58 
47 

57 
42 

49 
37 

52 
24 

50 
26 

45 
34 

52 
20 

64 
23 

68 
34 

71 
56 

68 
43 

62 
44 

47 
31 

46 
21 

55 

18 

67 
24 

68 
35 

62 
33 

60 
27 

64 
26 

65 
37 

67 
46 

62 
42 

58 
37 

61,5 
36,5 

GUNTERSVILLE 

MAX 

MIN 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

60 
42 

60 
44 

79 
44 

77 
50 

60 
53 

63 
49 

60 
51 

60 
40 

53 
38 

43 
27 

51 

30 

39 
33 

39 
23 

54 
25 

68 
28 

70 
46 

72 
44 

68 
47 

55 

32 

46 

25 

47 
22 

56 
26 

70 
33 

70 
40 

58 

30 

63 
28 

66 
32 

71 
44 

67 
41 

56 

41 

61.4 
36,9 

SAINT  BERNARD 

MAX 

MIN 

76 
44 

76 
44 

75 
44 

73 
52 

61 
52 

60 
48 

56 
51 

51 
36 

51 
37 

43 
29 

50 
29 

35 
32 

37 
20 

50 
23 

65 
28 

67 
37 

68 
44 

65 
43 

48 
32 

41 

22 

43 

20 

53 

22 

66 
30 

64 
36 

57 
28 

5  = 
25 

60 
27 

66 
50 

63 
42 

51 
38 

57.7 
35,6 

SAND   MT    SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

78 
49 

77 
46 

74 
54 

66 
53 

64 
49 

60 
51 

55 
46 

58 
38 

46 
39 

46 
25 

42 

28 

38 
31 

50 
22 

62 
26 

67 
43 

70 
51 

67 

50 

65 
43 

44 
32 

43 
23 

54 

22 

62 
29 

66 
45 

58 
42 

59 
29 

62 

30 

66 
43 

66 
54 

56 
38 

57 
37 

59,4 
39.1 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

79 
38 

60 
39 

60 
43 

77 
45 

67 
45 

66 
46 

61 
47 

52 
37 

54 
34 

44 
23 

50 
24 

35 
29 

40 
17 

53 
17 

65 
20 

67 

39 

73 
44 

70 
42 

54 
29 

45 
17 

45 
16 

55 
16 

62 
22 

65 
33 

57 
28 

62 
24 

65 
27 

68 
54 

67 
44 

58 
39 

60,5 
32,7 

VALLEY  HEAD 

*          *  • 

MAX 
MIN 

78 
38 

60 
41 

78 
41 

74 
44 

68 
45 

64 
51 

61 
50 

55 
38 

55 
35 

40 
25 

58 
25 

37 
32 

38 
17 

51 
18 

65 
24 

66 
43 

66 
39 

66 
46 

52 
26 

43 
18 

43 
18 

53 

20 

65 
24 

65 

30 

52 
25 

58 
24 

61 
32 

65 
48 

65 
37 

55 
34 

59,3 
33.0 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
42 

80 
46 

61 
49 

64 

50 

56 
51 

56 

50 

56 
52 

54 

40 

50 

38 

47 
36 

52 
39 

45 

38 

44 

32 

53 

27 

68 
37 

71 
46 

75 
54 

71 
48 

54 

33 

54 

32 

52 

24 

62 
28 

70 
30 

65 
40 

61 
35 

65 
26 

64 

30 

65 
32 

67 
33 

58 
34 

61.5 
38.6 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

81 
43 

80 
45 

82 
46 

61 
50 

58 

50 

60 
46 

60 
48 

57 
33 

56 
42 

56 
25 

53 
32 

42 

30 

44 
25 

56 
26 

69 

30 

71 
39 

75 
43 

72 
47 

55 
29 

46 
29 

52 
23 

60 
23 

72 
31 

70 
40 

60 
32 

63 

30 

70 
35 

73 
53 

66 
34 

59 
34 

63,4 
36,5 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

88 
47 

82 
45 

61 
45 

80 
47 

59 
53 

58 
49 

60 
50 

59 

37 

60 
38 

45 
30 

54 
32 

42 

37 

44 

22 

56 
24 

70 
28 

69 
39 

79 
49 

70 
50 

58 
26 

50 
22 

54 

23 

59 
26 

72 
31 

66 
40 

58 
31 

66 
26 

70 
28 

72 
55 

71 
33 

60 
33 

63,7 
36,7 

CLANTON 

MAX 
MIN 

82 
45 

80 
45 

61 
46 

77 
53 

59 

44 

59 
46 

62 
49 

60 
38 

60 
40 

42 
31 

53 
33 

40 
34 

41 
23 

55 
26 

69 
31 

68 
38 

71 
49 

68 
50 

57 
31 

48 
27 

51 
24 

59 
29 

71 
35 

65 
42 

56 
31 

63 
27 

68 
33 

75 
53 

69 

37 

60 
41 

62,4 
37,7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

MIN 

79 
49 

78 
49 

79 
48 

70 
51 

59 

52 

57 
49 

60 
50 

59 
41 

55 
38 

53 
30 

53 
26 

39 
33 

41 

20 

54 
21 

69 
35 

70 
43 

72 
50 

66 
42 

52 
30 

46 
24 

47 
21 

60 
23 

70 
33 

67 
42 

61 
31 

64 
32 

64 
33 

68 
51 

63 
42 

57 
39 

61,1 
37.6 

FAVETTE 

MAX 
MIN 

82 
45 

80 
44 

71 
43 

61 
47 

60 
50 

58 
50 

61 
50 

53 
39 

54 

40 

51 
27 

41 
30 

44 
35 

54 
22 

70 
30 

71 

44 

66 
57 

74 
45 

65 
46 

47 
32 

50 
29 

63 
22 

70 
30 

72 
44 

68 
41 

67 
30 

70 
30 

72 
53 

66 
57 

65 

40 

65 
42 

63.1 
39.8 

HAIEVVILLE 

MAX 

MIN 

78 
50 

76 
50 

76 
48 

60 
52 

60 
52 

58 

51 

55 

50 

52 
38 

50 
36 

49 
35 

48 
34 

39 
32 

44 
22 

58 
35 

68 
36 

70 
40 

65 
44 

53 
33 

45 
24 

46 
23 

58 

23 

58 
24 

69 
32 

71 
48 

70 
30 

63 
30 

64 

32 

70 
52 

63 
42 

53 
44 

59,6 

38,1 

HAMILTON  3  S 

MIN 

82 
40 

80 
40 

60 
40 

68 
41 

58 
51 

57 
48 

54 
50 

53 
35 

54 

36 

48 
23 

53 
25 

39 
34 

45 
17 

56 
16 

70 
30 

72 
42 

71 
43 

67 
43 

53 

30 

47 
21 

49 
16 

61 
18 

71 
26 

69 
36 

63 

25 

65 
23 

63 
23 

73 
54 

64 

39 

59 

37 

61,5 
33,5 

JASPER  4  N 

MAX 
•1IN 

77 
44 

76 
42 

75 
42 

61 
50 

60 
53 

56 
48 

55 
47 

55 

38 

51 
39 

49      46  42 
28     31  34 
See  Reference  N 

51     67  70 
19     24  32 

steB  FoUowing  Stali 

71 
39 
an  Index 

67 
43 

63 
42 

49 

30 

50 
25 

58 
19 

69 
26 

68 
36 

59 
33 

63 
27 

66 
23 

70 
44 

68 
50 

67 
39 

59 

40 

61,5 
36.2 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


lllBAHA 


Station 


Day  ol  Month 


 r 

'  1 

 p 

'  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

»  1 

9 

10  1 

"1 

12 

13  1 

IS 

IS  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30  1  31 

• 

> 
< 

S I 

83 

80 

72 

65 

65 

63 

63 

SO 

36 

51 

44 

54 

69 

64 

74 

68 

66 

67 

93 

59 

71 

67 

64 

66 

69 

73 

97 

69.1 

Mm 

♦  5 

46 

49 

42 

93 

48 

50 

39 

41 

35 

30 

33 

24 

26 

31 

43 

51 

44 

29 

26 

25 

29 

37 

41 

32 

26 

46 

11 

36 

49 

36,6 

80 

79 

73 

98 

58 

61 

56 

56 

46 

46 

49 

60 

66 

65 

69 

65 

65 

69 

96 

57 

66 

66 

61 

62 

67 

67 

94 

62.6 

MIN 

52 

90 

91 

SO 

92 

46 

49 

36 

36 

31 

34 

34 

26 

30 

37 

56 

56 

46 

31 

28 

28 

36 

42 

35 

37 

92 

54 

42 

41.4 

MAX 

«0 

81 

76 

96 

96 

56 

56 

59 

47 

52 

41 

43 

S3 

66 

71 

75 

71 

61 

48 

92 

58 

70 

65 

96 

69 

68 

72 

56 

96 

61.4 

MIN 

»7 

46 

46 

92 

90 

SO 

48 

38 

36 

31 

36 

26 

22 

27 

37 

50 

51 

41 

30 

28 

24 

30 

40 

40 

30 

28 

94 

4) 

36.6 

MAX 

S2 

80 

81 

76 

96 

56 

60 

57 

57 

48 

S3 

43 

45 

96 

70 

70 

75 

74 

94 

47 

49 

99 

73 

67 

60 

66 

69 

99 

62.9 

MIN 

4S 

47 

90 

94 

91 

52 

54 

41 

40 

33 

39 

38 

27 

29 

33 

44 

56 

48 

36 

31 

26 

29 

39 

49 

34 

33 

35 

11 

V, 

36 

40.9 

6 1 

52 

73 

73 

48 

60 

71 

67 

61 

66 

63 

79 

70 

60 

62 . 9 

MIN 

43 

43 

90 

91 

49 

46 

35 

40 

25 

37 

37 

19 

29 

45 

53 

45 

42 

26 

29 

20 

28 

41 

41 

27 

27 

49 

49 

32 

40 

36.0 

80 

69 

64 

64 

60 

55 

44 

SO 

37 

40 

54 

66 

70 

71 

69 

61 

48 

96 

68 

66 

97 

62 

67 

72 

71 

97 

61.1 

MIN 

«7 

46 

47 

94 

91 

S3 

47 

39 

38 

32 

31 

29 

24 

27 

34 

46 

48 

43 

l\ 

27 

23 

30 

37 

41 

32 

29 

90 

47 

37 

44 

38.9 

8 1 

80 

82 

70 

60 

69 

59 

60 

52 

52 

44 

49 

96 

67 

66 

75 

68 

97 

91 

46 

62 

72 

67 

63 

67 

70 

70 

62 

62  .  t 

MIN 

47 

49 

92 

99 

93 

50 

53 

42 

39 

31 

37 

33 

16 

24 

32 

53 

46 

48 

11 

26 

20 

28 

36 

46 

30 

31 

46 

91 

30 

43 

39.2 

MAX 

8 1 

60 

70 

66 

6S 

61 

58 

41 

91 

38 

41 

S3 

61 

69 

72 

67 

49 

47 

SS 

67 

67 

96 

62 

67 

70 

67 

61.9 

MIN 

44 

44 

94 

46 

50 

50 

39 

37 

29 

29 

34 

22 

24 

30 

49 

42 

48 

l\ 

26 

22 

27 

39 

34 

26 

26 

38 

44 

42 

41 

37.2 

MAX 

62 

61 

6 1 

58 

51 

S2 

42 

66 

69 

73 

69 

67 

90 

56 

70 

66 

60 

62 

67 

73 

69 

65 

63 . 1 

MIN 

45 

44 

49 

96 

99 

49 

47 

40 

40 

30 

31 

37 

20 

23 

32 

59 

47 

49 

l\ 

24 

22 

28 

37 

41 

29 

24 

47 

97 

32 

44 

36.8 

MAX 

79 

6 1 

53 

SO 

40 

92 

71 

96 

70 

66 

97 

61 

65 

70 

67 

64 

61.1 

MIN 

46 

47 

44 

59 

99 

50 

52 

37 

36 

30 

30 

31 

23 

29 

34 

59 

45 

49 

27 

22 

26 

36 

36 

30 

26 

40 

57 

41 

38.9 

MAX 

80 

79 

76 

77 

60 

62 

61 

59 

54 

40 

SO 

37 

39 

92 

65 

66 

71 

68 

94 

47 

46 

56 

68 

66 

64 

60 

65 

71 

66 

97 

60.6 

MIN 

40 

49 

44 

44 

SO 

47 

50 

37 

36 

30 

29 

33 

21 

22 

24 

30 

49 

49 

26 

21 

21 

27 

37 

30 

25 

2! 

42 

34 

34.4 

MAX 

79 

81 

79 

73 

62 

62 

65 

59 

50 

53 

44 

43 

99 

69 

67 

73 

73 

69 

47 

90 

97 

76 

69 

64 

63 

72 

74 

76 

64 

63.9 

MIN 

43 

44 

40 

93 

51 

46 

4] 

31 

34 

29 

27 

32 

17 

28 

31 

53 

40 

44 

28 

23 

21 

26 

37 

34 

30 

26 

45 

50 

33 

I] 

36.  1 

MAX 

60 

76 

70 

6 1 

62 

62 

59 

90 

SO 

40 

41 

53 

67 

69 

7  3 

69 

69 

46 

49 

97 

70 

67 

99 

62 

68 

71 

69 

62 

56 

62.0 

MIN 

49 

46 

46 

96 

55 

91 

52 

39 

38 

31 

32 

36 

23 

26 

33 

59 

48 

46 

34 

26 

23 

29 

39 

41 

32 

29 

48 

57 

35 

43 

40.2 

MAX 

8  I 

61 

67 

64 

63 

40 

42 

96 

66 

70 

69 

99 

49 

92 

59 

70 

65 

67 

74 

MIN 

43 

43 

93 

91 

52 

30 

34 

19 

23 

45 

42 

50 

29 

23 

19 

26 

29 

24 

40 

32 

MAX 

78 

79 

62 

60 

62 

62 

59 

40 

93 

46 

49 

6  5 

64 

69 

65 

55 

49 

47 

54 

62 

S3 

56 

62 

65 

71 

67 

58 

60 . 2 

Mm 

47 

48 

46 

49 

90 

48 

49 

36 

39 

28 

29 

31 

23 

29 

27 

35 

46 

47 

26 

24 

21 

22 

36 

41 

34 

28 

29 

50 

33 

34 

36.0 

MAX 

62 

62 

62 

80 

69 

65 

67 

63 

42 

70 

73 

60 

90 

51 

57 

70 

66 

66 

67 

69 

73 

69 

6  1 

64.4 

Mm 

46 

47 

47 

96 

43 

50 

52 

34 

37 

30 

34 

33 

22 

24 

29 

40 

50 

57 

30 

27 

23 

26 

33 

40 

33 

31 

34 

92 

36 

40 

37.9 

MAX 

60 

80 

60 

79 

64 

64 

64 

66 

60 

44 

92 

39 

41 

54 

67 

66 

66 

70 

58 

47 

50 

57 

69 

66 

62 

63 

67 

73 

67 

60 

62.9 

MIN 

37 

50 

43 

46 

92 

55 

50 

33 

38 

29 

32 

32 

20 

24 

26 

44 

55 

96 

30 

23 

19 

23 

30 

37 

30 

25 

28 

50 

32 

34 

36.2 

MAX 

83 

81 

80 

73 

67 

63 

6  1 

61 

4  1 

39 

91 

34 

39 

94 

56 

63 

60 

66 

S9 

49 

47 

57 

70 

67 

56 

64 

68 

66 

69 

50 

59.9 

Mm 

30 

40 

43 

49 

46 

46 

49 

38 

34 

29 

26 

32 

20 

22 

27 

30 

41 

47 

32 

24 

19 

21 

32 

39 

29 

20 

22 

42 

32 

33 

33.1 

MAX 

79 

80 

79 

67 

62 

64 

69 

60 

92 

52 

49 

40 

59 

67 

67 

67 

69 

69 

SO 

91 

58 

70 

66 

69 

63 

68 

73 

68 

60 

99 

62.9 

MIN 

50 

92 

49 

55 

50 

52 

50 

36 

40 

32 

31 

34 

29 

29 

32 

56 

54 

50 

31 

27 

27 

34 

42 

43 

37 

32 

40 

41 

38 

42 

40.4 

MAX 

80 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

60 

51 

48 

43 

92 

68 

77 

74 

76 

70 

S3 

91 

S4 

67 

76 

69 

75 

68 

74 

70 

73 

98 

67  .  4 

Mm 

47 

90 

46 

97 

55 

49 

S3 

40 

40 

36 

37 

37 

30 

29 

32 

61 

51 

49 

31 

31 

26 

30 

37 

41 

44 

29 

43 

96 

42 

45 

41.6 

MAX 

81 

81 

77 

65 

65 

63 

61 

41 

97 

37 

41 

48 

63 

69 

74 

76 

63 

46 

49 

59 

71 

72 

64 

68 

64 

79 

64 

69 

63.1 

Mm 

45 

45 

46 

45 

53 

50 

32 

39 

30 

32 

31 

22 

22 

26 

31 

60 

60 

29 

29 

22 

23 

30 

39 

32 

26 

26 

49 

36 

36 

39.6 

MAX 

78 

79 

60 

78 

64 

61 

62 

63 

40 

42 

S3 

36 

41 

99 

66 

65 

71 

69 

57 

47 

50 

58 

69 

69 

58 

64 

67 

72 

70 

98 

61.3 

Mm 

48 

49 

49 

S3 

93 

47 

50 

36 

38 

31 

32 

32 

23 

28 

32 

36 

56 

52 

29 

26 

25 

26 

41 

43 

36 

32 

37 

55 

33 

35 

38.7 

MAX 

83 

63 

61 

79 

67 

63 

63 

67 

61 

43 

53 

38 

42 

99 

66 

68 

68 

67 

62 

46 

50 

58 

70 

68 

60 

65 

67 

72 

67 

6  1 

63. 1 

Mm 

43 

44 

42 

43 

46 

94 

54 

36 

36 

30 

29 

33 

20 

21 

23 

28 

46 

47 

28 

29 

20 

20 

26 

32 

32 

23 

23 

37 

31 

31 

33.9 

MAX 

62 

63 

63 

79 

56 

98 

63 

97 

70 

52 

58 

49 

42 

96 

72 

71 

71 

66 

56 

SO 

55 

60 

73 

58 

69 

72 

73 

l\ 

98 

64 . 2 

MDt 

92 

90 

92 

97 

51 

SO 

SI 

37 

40 

31 

32 

32 

26 

26 

30 

47 

60 

47 

31 

29 

27 

38 

44 

49 

36 

39 

49 

99 

46 

41.6 

MAX 

61 

60 

60 

77 

57 

59 

60 

Mm 

49 

46 

47 

50 

51 

SO 

90 

38 

37 

30 

33 

37 

24 

25 

32 

45 

52 

48 

30 

28 

25 

29 

33 

44 

32 

30 

31 

59 

3, 

34 

38.3 

MAX 

83 

82 

82 

73 

55 

57 

60 

97 

60 

47 

54 

43 

47 

97 

72 

70 

77 

74 

59 

SO 

54 

61 

74 

60 

66 

70 

76 

56 

63.6 

Mm 

49 

47 

46 

52 

51 

50 

91 

38 

36 

31 

34 

39 

29 

26 

36 

46 

55 

46 

31 

30 

25 

27 

34 

43 

32 

32 

33 

59 

38 

39 

39.4 

MAX 

79 

80 

76 

67 

65 

61 

60 

99 

94 

53 

43 

44 

68 

70 

67 

73 

68 

63 

57 

S9 

70 

67 

64 

70 

72 

69 

56 

63.7 

Mm 

49 

92 

92 

53 

52 

50 

90 

37 

34 

33 

38 

39 

29 

35 

41 

52 

55 

45 

32 

29 

29 

36 

44 

43 

34 

36 

36 

54 

36 

34 

41.1 

MAX 

61 

80 

61 

79 

62 

60 

69 

65 

60 

45 

53 

42 

49 

66 

53 

57 

70 

66 

63 

69 

64,2 

Mm 

42 

49 

48 

55 

93 

44 

46 

38 

38 

35 

36 

34 

23 

23 

28 

39 

51 

94 

30 

29 

24 

26 

32 

46 

34 

29 

30 

96 

3? 

38 

36.2 

MAX 

83 

81 

82 

76 

55 

58 

60 

56 

62 

48 

5  5 

50 

70 

70 

62 

62 

Mm 

46 

44 

44 

52 

50 

49 

47 

35 

41 

30 

36 

38 

22 

31 

43 

54 

53 

49 

31 

26 

23 

32 

42 

44 

31 

30 

40 

90 

35 

45 

39!> 

MAX 

62 

61 

80 

72 

67 

64 

60 

60 

S4 

53 

48 

49 

70 

66 

67 

53 

56 

70 

67 

65 

7 1 

70 

64,2 

Mm 

47 

49 

53 

5 1 

46 

49 

37 

40 

30 

36 

33 

23 

29 

38 

59 

57 

47 

29 

28 

24 

30 

40 

46 

32 

30 

52 

94 

36 

49 

40.7 

MAX 

60 

61 

82 

79 

58 

ST 

67 

62 

61 

44 

S3 

42 

49 

57 

69 

66 

7S 

78 

96 

48 

S3 

59 

72 

59 

69 

70 

74 

60 

63.9 

Mm 

49 

49 

49 

52 

SI 

46 

48 

38 

36 

32 

32 

33 

29 

26 

32 

40 

57 

93 

31 

28 

26 

24 

41 

37 

34 

39 

57 

37 

39.3 

MAX 

61 

82 

80 

65 

62 

67 

66 

62 

48 

S5 

43 

49 

99 

70 

69 

73 

78 

69 

92 

55 

59 

71 

72 

66 

71 

77 

74 

97 

69.1 

Mm 

48 

46 

46 

54 

51 

47 

47 

40 

39 

37 

35 

30 

24 

26 

34 

56 

60 

42 

34 

32 

27 

32 

40 

37 

31 

55 

52 

48 

41.5 

MAX 

62 

63 

62 

63 

59 

67 

64 

63 

59 

55 

44 

46 

97 

64 

71 

73 

73 

70 

59 

55 

58 

72 

66 

67 

72 

72 

7? 

60 

97 

64,6 

Mm 

94 

90 

47 

46 

45 

49 

47 

42 

42 

3« 

38 

39 

27 

30 

39 

61 

55 

So 

33 

33 

28 

32 

41 

46 

36 

36 

49 

54 

38 

46 

42,2 

('R4T7VILLe 

TH0RS6V  EXP  STATION 
TUSCALOUSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVES  0AM 
VEHNON 

«  *  • 

EASTE«N  VALLEV  04 
ANNISTON  fii  AP 
CAlERA  2  SH 
CENTRE  5  S« 

CMILDERSBURC  NTR  PLANT 
GADSDEN  OAS  PLANT 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 

*  •  « 
PIEDMONT  PLATEAU  09 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AU6URN  3  SW 

CAMP  HILL  2 

HEFLIN 

LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 

OPELIKA 

ROCKPORD   2  NNM 
ROCK  MILLS 

•  *  « 
PRAIRIE  0 

DAYTON 

OEHOPOLIS   LOCK  ANO  OA 
GAINESVILLE 
GREENseORO 
HAVNEVILLE 
LIVINGSTON  2  SM 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MINTER  3  NH 
MONTGOMERY  W8  AP 
SELMA 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conlinued  NDVEMaEK  1968 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  j 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  j 

18 

19  1 

20  j 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30  1  31 

TUSKECEE  3  S 

MAX 

MIN 

UNION  SPRINGS 

MAX 

60 

BO 

82 

76 

65 

62 

66 

66 

60 

44 

52 

40 

42 

52 

65 

69 

74 

76 

60 

49 

50 

55 

66 

65 

70 

64 

68 

75 

70 

70 

63,8 

•          t  • 

MIN 

»9 

49 

49 

56 

54 

50 

54 

41 

41 

34 

37 

32 

27 

29 

31 

41 

56 

68 

34 

30 

26 

28 

30 

31 

33 

32 

36 

61 

40 

46 

40,1 

C04ST4L   P1.4IN  07 

/iNOALUSI'   1  Nh 

MAX 

80 

80 

82 

81 

67 

60 

65 

66 

62 

46 

54 

44 

46 

56 

66 

71 

75 

78 

61 

50 

54 

58 

70 

69 

71 

64 

70 

72 

69 

57 

64 , 8 

MIN 

42 

43 

45 

47 

60 

44 

45 

37 

36 

35 

37 

35 

23 

24 

29 

37 

55 

55 

30 

27 

25 

27 

32 

40 

34 

29 

30 

51 

42 

43 

37,6 

4TNDRE   1  SW 

MAX 

MIN 

BE4TRICE   I  E 

I^X 

82 

60 

83 

61 

60 

63 

69 

65 

62 

63 

58 

56 

53 

56 

76 

70 

78 

76 

62 

53 

58 

55 

69 

73 

68 

69 

76 

74 

75 

73 

67,9 

MIN 

43 

39 

38 

35 

42 

51 

50 

35 

36 

35 

38 

34 

22 

26 

30 

46 

30 

34 

28 

29 

27 

29 

33 

41 

39 

41 

47 

56 

39 

34 

37,0 

BRANTLEY 

MAX 

82 

60 

74 

65 

67 

62 

66 

69 

65 

57 

65 

42 

46 

58 

69 

72 

74 

61 

62 

51 

55 

61 

72 

73 

74 

67 

70 

76 

75 

60 

66,  1 

MIN 

40 

52 

54 

52 

53 

42 

44 

34 

42 

33 

33 

34 

20 

22 

28 

36 

39 

40 

25 

24 

22 

27 

32 

38 

40 

25 

31 

36 

34 

40 

35,7 

BREMTON  3  SSE 

MAX 

83 

83 

61 

74 

60 

66 

69 

63 

57 

57 

49 

50 

59 

68 

66 

78 

80 

71 

55 

58 

61 

72 

71 

73 

66 

70 

73 

74 

67 

55 

67,0 

MIN 

39 

38 

47 

55 

45 

40 

44 

35 

40 

34 

33 

39 

21 

23 

26 

60 

53 

54 

27 

24 

23 

26 

33 

40 

30 

27 

51 

57 

37 

47 

38.3 

CiMDEN  3  NW 

MAX 

82 

82 

82 

71 

57 

68 

62 

62 

55 

53 

48 

47 

67 

70 

66 

76 

81 

66 

51 

55 

60 

72 

68 

64 

64 

71 

74 

71 

61 

55 

65,0 

MIN 

48 

46 

50 

50 

46 

44 

47 

34 

36 

29 

33 

32 

20 

26 

36 

58 

53 

45 

28 

26 

22 

30 

38 

46 

33 

28 

52 

50 

36 

42 

38.8 

CH4T0M  3  N 

MAX 

82 

82 

61 

74 

73 

75 

76 

62 

56 

56 

50 

51 

59 

72 

69 

76 

82 

75 

52 

60 

64 

75 

70 

66 

67 

71 

76 

73 

6? 

55 

68,2 

MIN 

50 

49 

52 

J3 

46 

49 

45 

32 

40 

32 

37 

37 

27 

34 

45 

61 

61 

46 

31 

29 

26 

34 

40 

51 

34 

31 

54 

54 

38 

46 

42.3 

CLAYTON 

MAX 

72 

76 

80 

76 

65 

63 

66 

66 

61 

45 

50 

52 

43 

56 

66 

70 

75 

78 

62 

49 

52 

57 

69 

71 

70 

65 

69 

75 

70 

56 

64  .4 

I^UN 

55 

57 

36 

55 

53 

54 

49 

42 

40 

36 

36 

35 

26 

31 

41 

47 

44 

56 

31 

29 

30 

39 

45 

47 

42 

43 

49 

57 

41 

43 

43. 8 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

79 

79 

70 

65 

66 

67 

63 

50 

56 

45 

45 

56 

64 

71 

60 

78 

71 

51 

53 

57 

69 

68 

72 

66 

67 

75 

72 

59 

61 

65.2 

MIN 

50 

53 

53 

53 

51 

49 

50 

45 

42 

39 

40 

35 

30 

34 

36 

60 

64 

42 

36 

31 

34 

39 

44 

47 

44 

39 

51 

50 

47 

49 

44.6 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

80 

80 

81 

78 

66 

63 

66 

66 

62 

45 

54 

42 

45 

55 

66 

72 

78 

79 

63 

50 

53 

59 

70 

69 

73 

64 

69 

76 

69 

57 

65.0 

MIN 

50 

55 

56 

56 

51 

45 

46 

41 

41 

35 

36 

34 

25 

28 

37 

43 

61 

62 

31 

29 

30 

32 

42 

45 

42 

37 

39 

53 

43 

44 

42.5 

EUPAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

80 

83 

83 

61 

67 

65 

66 

71 

65 

51 

57 

44 

55 

52 

66 

69 

79 

78 

65 

51 

55 

59 

72 

73 

62 

67 

68 

71 

74 

61 

66 . 4 

MIN 

42 

41 

45 

53 

48 

54 

41 

42 

42 

33 

32 

25 

26 

29 

32 

58 

60 

33 

27 

24 

29 

35 

40 

43 

28 

32 

53 

39 

44 

36.6 

EVERGREEN 

MAX 

82 

84 

65 

80 

62 

58 

66 

69 

66 

45 

56 

48 

48 

60 

70 

69 

77 

75 

62 

52 

57 

62 

73 

71 

71 

68 

71 

73 

72 

60 

66.5 

MIN 

49 

48 

53 

59 

52 

45 

48 

42 

43 

35 

38 

36 

26 

26 

33 

44 

57 

53 

32 

31 

29 

33 

36 

43 

39 

34 

39 

48 

41 

43 

41.2 

FRISCO  CITY 

MAX 

83 

82 

63 

82 

65 

57 

72 

67 

65 

49 

57 

45 

47 

59 

70 

68 

79 

SI 

62 

52 

56 

63 

74 

69 

72 

67 

70 

75 

74 

62 

67, e 

MIN 

48 

46 

50 

57 

51 

4! 

49 

37 

42 

32 

34 

36 

25 

26 

36 

44 

60 

51 

30 

29 

27 

32 

40 

45 

36 

34 

44 

53 

39 

40 

40.7 

CENEV4 

MAX 

78 

79 

80 

79 

71 

63 

68 

66 

63 

46 

55 

44 

46 

54 

64 

73 

81 

79 

64 

52 

54 

57 

67 

69 

73 

63 

68 

75 

72 

58 

65.4 

MIN 

43 

46 

47 

53 

53 

44 

46 

40 

42 

36 

36 

36 

25 

27 

29 

46 

62 

63 

32 

28 

27 

29 

31 

40 

37 

34 

32 

54 

44 

46 

40.4 

CILBERTOWN 

MAX 

81 

81 

77 

63 

57 

66 

62 

60 

57 

55 

50 

49 

59 

71 

68 

60 

77 

65 

62 

69 

63 

62 

62 

65 

66 

71 

78 

74 

59 

65 

64.8 

MIN 

47 

42 

46 

53 

52 

46 

43 

34 

41 

31 

40 

37 

24 

26 

39 

61 

54 

47 

29 

27 

25 

29 

36 

42 

30 

27 

50 

55 

33 

47 

39.8 

GREENVILLE 

MAX 

80 

80 

60 

89 

72 

66 

66 

65 

63 

55 

63 

62 

61 

61 

52 

70 

72 

71 

45 

52 

55 

72 

72 

72 

71 

67 

73 

76 

70 

60 

67,1 

MIN 

48 

46 

48 

49 

48 

43 

46 

42 

40 

34 

35 

34 

24 

25 

31 

40 

52 

35 

26 

27 

25 

26 

32 

39 

36 

31 

34 

54 

37 

39 

37.7 

HEADLAND 

MAX 

81 

83 

64 

81 

70 

71 

72 

69 

64 

46 

66 

45 

45 

56 

67 

72 

64 

80 

65 

53 

53 

59 

70 

71 

75 

65 

70 

77 

74 

59 

67.2 

MIN 

46 

52 

50 

56 

53 

47 

50 

42 

43 

36 

37 

38 

27 

31 

35 

41 

61 

62 

34 

30 

31 

33 

37 

43 

42 

35 

36 

52 

40 

41 

42.0 

HIGHLAND  HnHE 

MAX 

81 

63 

83 

62 

61 

66 

65 

61 

43 

63 

42 

43 

55 

67 

69 

73 

72 

61 

46 

52 

59 

70 

70 

69 

66 

68 

73 

68 

70 

63.8 

MIN 

53 

51 

51 

51 

46 

50 

41 

39 

37 

34 

32 

24 

26 

39 

43 

61 

54 

30 

29 

30 

32 

39 

44 

40 

40 

40 

54 

39 

40 

41.0 

□lARK  6  NNW 

MAX 

84 

82 

79 

72 

64 

65 

68 

66 

58 

56 

51 

45 

56 

67 

70 

76 

76 

73 

56 

54 

66 

71 

68 

72 

67 

67 

74 

70 

61 

60 

66.6 

MIN 

52 

53 

50 

54 

46 

49 

45 

36 

36 

32 

33 

32 

24 

25 

35 

55 

56 

51 

28 

26 

30 

38 

43 

44 

39 

36 

47 

51 

39 

41 

41.0 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

80 

81 

61 

78 

67 

65 

67 

69 

60 

44 

52 

41 

42 

54 

66 

76 

76 

75 

62 

49 

50 

55 

69 

70 

69 

64 

69 

75 

72 

67 

64.5 

Mm 

51 

52 

52 

56 

51 

55 

52 

39 

41 

33 

33 

35 

28 

30 

34 

36 

59 

61 

33 

30 

26 

33 

36 

41 

41 

37 

40 

47 

40 

42 

41.6 

PITTSVIEU 

MAX 

78 

61 

61 

60 

65 

65 

68 

69 

63 

44 

55 

41 

43 

66 

65 

69 

76 

76 

63 

50 

52 

57 

69 

70 

70 

6'' 

67 

76 

72 

60 

65.0 

MIN 

40 

42 

42 

45 

45 

54 

46 

36 

38 

35 

34 

37 

23 

23 

24 

32 

55 

62 

30 

25 

21 

22 

27 

32 

42 

25 

26 

41 

39 

40 

36.2 

THOMASVILLE 

MAX 

81 

79 

80 

76 

60 

57 

67 

59 

60 

43 

53 

44 

40 

56 

68 

66 

75 

78 

57 

50 

55 

60 

71 

66 

62 

63 

70 

73 

73 

59 

64.1 

MIN 

53 

51 

55 

56 

51 

51 

51 

40 

41 

32 

35 

35 

28 

28 

40 

49 

58 

49 

33 

32 

29 

29 

41 

45 

36 

36 

39 

54 

36 

41 

41,9 

TROY 

MAX 

82 

83 

79 

70 

63 

67 

66 

62 

50 

55 

46 

44 

57 

69 

71 

75 

78 

68 

61 

54 

59 

71 

71 

71 

65 

69 

76 

69 

59 

54 

65,5 

Mm 

51 

54 

54 

56 

52 

49 

50 

38 

41 

36 

32 

35 

25 

33 

39 

60 

60 

47 

30 

29 

26 

38 

44 

46 

41 

37 

50 

56 

40 

45 

43,2 

WHATLEY 

MAX 

83 

82 

60 

73 

60 

70 

65 

54 

57 

52 

48 

64 

70 

75 

80 

62 

71 

58 

65 

74 

71 

66 

70 

69 

72 

75 

69 

65 

56 

68,2 

... 

Mm 

44 

36 

45 

60 

46 

44 

43 

37 

37 

32 

34 

31 

24 

32 

58 

62 

45 

23 

21 

27 

34 

36 

42 

32 

26 

60 

44 

34 

42 

38,9 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

83 

63 

82 

71 

59 

70 

66 

64 

57 

54 

46 

50 

62 

70 

73 

80 

78 

71 

54 

60 

64 

74 

70 

73 

67 

71 

77 

74 

60 

54 

67.  J 

Mm 

54 

53 

56 

55 

52 

41 

63 

42 

40 

35 

39 

39 

31 

37 

45 

65 

61 

50 

33 

31 

34 

39 

44 

51 

40 

40 

56 

55 

42 

47 

45,6 

CQOEN 

MAX 

63 

82 

82 

76 

65 

76 

72 

65 

64 

60 

58 

55 

60 

72 

76 

77 

77 

72 

60 

68 

65 

70 

73 

74 

69 

75 

60 

69 

63 

58 

69 , 5 

Mm 

56 

50 

60 

57 

52 

44 

51 

39 

44 

34 

34 

36 

30 

38 

50 

65 

61 

52 

30 

28 

33 

35 

40 

50 

37 

38 

69 

57 

45 

48 

46,2 

F4IRH0PE  2  NE 

MAX 

82 

80 

82 

73 

61 

74 

66 

63 

59 

56 

48 

50 

55 

69 

77 

76 

75 

71 

65 

66 

63 

69 

69 

72 

64 

72 

79 

70 

59 

56 

66.7 

Mm 

54 

50 

59 

57 

53 

44 

54 

41 

41 

36 

40 

39 

29 

36 

46 

66 

62 

52 

39 

30 

33 

36 

43 

52 

41 

40 

59 

56 

45 

4B 

46,0 

FORT  MORGAN 

MAX 

77 

80 

81 

80 

64 

76 

70 

62 

62 

68 

62 

52 

51 

56 

64 

76 

76 

75 

75 

56 

56 

61 

67 

72 

72 

63 

72 

75 

74 

71 

67.6 

MIN 

63 

63 

63 

56 

55 

53 

65 

46 

46 

45 

44 

45 

42 

41 

48 

53 

64 

64 

64 

45 

44 

46 

46 

66 

50 

55 

44 

46 

51.4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

81 

62 

63 

60 

70 

66 

62 

55 

56 

48 

50 

58 

66 

75 

60 

60 

67 

54 

60 

64 

70 

69 

74 

66 

72 

76 

72 

61 

58 

66.6 

Mm 

55 

54 

61 

53 

46 

46 

46 

44 

40 

37 

43 

35 

32 

40 

52 

64 

63 

41 

35 

32 

35 

41 

45 

49 

39 

41 

60 

50 

44 

49 

45.9 

ROBERTSDALE   I  E 

MAX 

83 

62 

84 

61 

66 

65 

73 

70 

66 

57 

56 

53 

51 

60 

69 

75 

77 

76 

64 

55 

59 

64 

70 

69 

74 

67 

72 

79 

72 

59 

66.3 

Mm 

47 

45 

55 

55 

51 

40 

54 

39 

42 

33 

37 

36 

26 

30 

42 

45 

57 

53 

32 

27 

29 

41 

45 

51 

38 

36 

43 

56 

43 

43 

42.4 

See  Reference  Notes  Following  Sidtion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Dpy 

0<  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

« 

7 

8 

■  1 
9 

ID 

 1 

II 

12 

13 

u 

15 

IS 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

U 

2C 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

PIEDMONT  PLATEIU 

05 

MARTIN  DIM 

EVAP 

WIND 

.01 
5 

.06 
3 

.09 
13 

.09 

a 

9 

.10 
• 

.11 

12 

.12 
69 

9* 

.03 
31 

.01 
40 

.07 
14 

.09 

11 

.03 
S 

.03 
28 

36 

.14 

31 

.10 
29 

.09 

22 

.07 
24 

.04 
12 

.02 
12 

.07 
30 

.09 
29 

.09 
28 

.09 

97 

,08 
40 

.08 

40 

2,098 
787 

•      •  • 

PRlIltlE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

QAH 

EV&P 
WIND 
HAX 

«Ih 

.12 
16 

81 
56 

,0« 
U 
SO 
98 

.01 

10 
ai 

99 

,i<i 

59 
76 
97 

.09 
82 
60 
5« 

.11 
l» 
1» 
i* 

. 

59 
9* 

.07 

121 

9a 

46 

.12 
»♦ 
69 
*9 

.03 
62 
*7 
«1 

.20 
49 

9a 

40 

_ 

ua 

47 
42 

* 

ao 

.17 
39 
97 
38 

• 

42 
69 
39 

• 

99 
63 

.26 
31 
74 

. 
106 
68 
69 

.09 
84 
67 
39 

.10 
63 
66 
34 

.22 
1 3 
58 
37 

.08 

63 
42 

.08 

62 
50 

.00 

57 
44 

.07 

63 
42 

.oa 

63 
41 

,06 

69 

99 

.17 

71 
46 

.14 
61 

2.108 
1638 
64.2 
47,3 

•      •  • 

GULF 

oa 

FAIRHOPE  2  NE 

EV4P 
WIND 
MAX 
MIN 

.11 
IS 
7S 
99 

.11 
20 
79 
il 

.10 
IT 

to 

62 

.07 
92 
79 

60 

.06 
26 
60 
92 

.03 
13 
69 
*9 

.09 
39 
70 
99 

.10 
29 
60 
t2 

.09 
96 
60 
*3 

.02 
40 
52 
J9 

.09 
94 
92 
44 

.10 
91 
4t 
40 

.09 

la 

91 

la 

,08 

16 
60 
38 

.03 
14 
62 
48 

.01 
39 
73 
62 

.02 
19 
73 
64 

.16 
68 
72 
60 

.20 
78 
60 
40 

.09 
22 
59 
36 

.oa 

19 
9) 
40 

.08 
1> 
96 
40 

.08 
11 
60 
40 

.09 
23 
68 
92 

.08 
29 
63 
49 

.09 
20 
62 
44 

.03 
42 
72 
60 

.09,  .21 
63  40 
69{  69 
*2|  46 

.01 
20 
92 
48 

2,23 

1000 

63,3 
48.4 

SUPPLEMENTAL  DATA 


triad 
(Speed  -  B.p.h. 

) 

Relative  humidity  tvttgm  - 

Number  ol  daya  with  precipitation 

1 

Stttion 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

S 

l| 

ta.  a 

• 

g  1 

1-1 

A 

&1 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MIO         6  AM       NOON       6  PM 

s 

H 

8 

1 

5 

i 

.SO-.99 

I 

661-001 

il 

1 

3.. 

Ill 

III 

BIRMINGHAM  W6  AIRPORT 

27 

1.6 

7.0 

37 

SW 

28 

81 

84 

59 

69 

4 

3 

6 

1 

2 

0 

16 

53 

6.4 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

26 

1.8 

9.0 

30++ 

22 

28 

81 

85 

61 

67 

4 

3 

S 

1 

1 

0 

14 

6.5 

MOBILE  MB  AIRPORT 

1 

1.3 

8.1 

35+* 

24 

28 

87 

89 

58 

74 

2 

5 

4 

3 

0 

0 

14 

5.7 

MONTGOMERY  HB  AIRPORT 

28 

2.1 

6.1 

29 

W 

28 

84 

92 

59 

70 

4 

4 

3 

3 

0 

1 

15 

50 

5.6 

S—  Bal*r«DC«  NoIm  FoUowlng  SUUoo  Index 


-  133  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

NOVEMBER  1966 


Day  of  month 


10    11     12    13     U     15     IB     17    18    19    20    21  22 


24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTHERN  VALLEV  01 
ATHENS  2 

DECATUR 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  F4A  AP 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

yATERLOO 

•  •  t 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 
8IRHINCHAM  WB  AP 

BRIDGEPORT  2  W 

ONEONTA 

SAINT  BERNARD 

•  •  • 

UPPER  PLAINS  03 

DOUBLE  SPPINSS 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 

THORSBY  EXP  STATION 

•  •  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON   FAA  AP 
CENTRE  5  SW 

TALLAOECA 

•  •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP  HILL  2  NU 

0PELIK6 

ROCK  MILLS 

•  *  • 

PRAIRIE  06 

MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  HB  AP 

UNION  SPRINGS 

•  •  * 

COASTAL  PLAIN  07 

HIGHLAND  HOME 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
HTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  &ND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


t  SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNJWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
HTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNOI 


T  3,0 

T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


. 

U 

OBSERVATION 

i 

u 

Z 

o 

TIME  AND 

STATION 

K 

COUNTY 

5 

<'  P 

LONGITU 

< 

TABLES 

3010 

a 

DRAIN 

3 

d 

ASSEVILLE   I  NN« 

*   >1  )5 

•  5  15 

465 

AODISOM 

Oi 

-INMON 

•  7  11 

: 

ALBERTA 

07 

KILCOI 

»2  1* 

IT! 

I'M 

02 

li 

86  10 

1140 

AUEXANOER  CITY  t  Ht 

1 1 

85  52 

640 

ALICEVILLC 

01  TB 

PICKENS 

1  ) 

88  07 

140 

AHCMLUSIA  1  NW 

OtS2 

86  10 
85  51 

260 

H 

ANNI$T(M  FAA  *P 

02  TJ 

1 

599 

** 

cut 

8T  11 

A&HLANO 

CLAY 

1080 

7A 

11  51 

86  20 

590 

TA 

AlMtllS  2 

os»» 

01 

L|M1.^I0NE 

1*  *8 

86  5* 

9A 

AT MORE  1  SH 

ESCAMBIA 

'j 

294 

0*22 

B5  H 

7)0 

AUIAUCAVILLE    J  N 

0«*>0 

86  41 

200 

280 

SAT  MlNEl't 

13^^J 

87  47 

268 

H 

87  12 

178 

OtM 

86  5) 

600 

OT*e 

FAYETTE 

87  16 

452 

31  22 

87  01 

5)3 

6A 

OILLINGSLET  1  SE 

082) 

03 

AUTAUGA 

12  19 

86  *2 

*' 

Oi 

JEFFERSON 

62C 

0991 

02 

MARSHALL 

86  10 

1070 

07 

CHENSMAy 

86  16 

2  74 

ESCAMBIA 

87  0) 

85 

BKICKiE^ORT  i  m 

02 

JACKSON 

85  45 

6*0 

M 

BROOK HOOO 

0) 

TUSCALOOSA 

87  17 

605 

BRUNDIO^E 

II7B 

07 

PIKE 

510 

i2Ba 

SHELBY 

540 

5P 

1 101 

)2  02 

87  20 

225 

5P 

CAHP  HILL  2  NH 

1)2*> 

05 

T*i.LAP«lSA 

1 1 

12  50 

85  41 

6A 

CMSON  HILL 

0) 

KALKE" 

4)C 

CENTRE  5  iM 

1M2 

0* 

CHEROKEE 

85  45 

centreville 

1)20 

BT  08 

22* 

88  15 

285 

CHILDER&8URG  WTR  PLANT 

1620 

86  20 

*ia 

M 

Claiborne 

1*90 

87  11 

18) 

CL ANTON 

0) 

CHIL'ON 

86  38 

580 

7A 

l7^^ 

BARBOUR 

85  28 

596 

8A 

1803 

30  21 

88  1) 

12 

»P 

COFFEE  SPRINGS  2  Nm 

ISQT 

07 

GENEVA 

11  11 

85  56 

6A 

COLBERT  STEAM  Plant 

COLBERT 

470 

COLLINSvILLE 

I  849 

DE  KALB 

85  52 

T)4 

COLUMBIA 

1869 

07 

85  07 

B« 

COKOOVA 

WALKER 

87  11 

07 

RUSSELl 

85  04 

217 

88  2) 

215 

OAOCVILLC 

05 

11 

85  45 

760 

OAOCvIllE  2 

212* 

05 

7)0 

21B8 

KARENCO 

1) 

)2  21 

225 

7A 

OECATUR 

220T 

01 

MORGAN 

86  58 

8A 

DELTA 

05 

CLAY 

[J 

J3  26 

1010 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

22*5 

87  90 

100 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2  JT2 

07 

85  27 

171 

DOTHAN  *  SE 

85  21 

DOUBLE  SPRINGS 

2186 

87  2* 

800 

H 

ELBA 

25T7 

COFFEE 

195 

ELROO 

2612 

0) 

TUSCALOOSA 

3)  15 

87  *8 

252 

ENTERPRISE  J  HM 

07 

COFFEE 

85  53 

7A 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

27S0 

BARBOUR 

31  59 

85  06 

215 

8A 

EVERGREEN 

07 

CONECUH 

)!  26 

86  56 

7A 

FAiRhOPE  Z  NE 

2ei' 

08 

BALDWIN 

87  51 

23 

2)2 

01 

86  5* 

6)0 

28B3 

S7  *9 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

87  41 

478 

M 

FOftt  DEPOSIT 

LOMNDES 

86  15 

501 

FORT  MORGAN 

j03> 

88  01 

10 

6P 

:  „ 

FORT  PAYNE 

3*  27 

914 

SA 

ilO» 

MONRO! 

11  26 

B7  24 

*10 

8A 

GADSDEN  GAS  PLANT 

)l»* 

ol 

3*  01 

86  00 

8A 

GAINESVILLE 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Danoelly  Field,   RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"   table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .  Hax  and  mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  lee  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,    and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equlpp-'d  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"   table . 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

»    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Sujnmary.)     Checks  and  money 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

Continued  DECEMBER  1968 


SUHon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum  1 

Average 

Departure 
From  Normal 

HIghesI 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

1    .50  or  More  I 

1.00  or  More 

s » 

si 

*       •  * 

PRAIRIE  06 

r>  A  V  T  n  M 
UflT  1  UN 

55.8 

34.0 

44.9 

68 

23 

18 

16+ 

616 

0 

0 

16 

0 

9.17 

3,20 

22 

,0 

0 

10 

7 

4 

nCMfiDni  TC    1  nru    AKin  ham 
UtnUrULld    LUU*^    AINU  UAn 

M 

31.2 

M 

17 

16 

18 

0 

10.79 

5.75 

4.58 

22 

,0 

0 

13 

7 

3 

30,7 

42.6 

66 

28  + 

18 

16  + 

686 

0 

0 

21 

0 

7.43 

2,76 

22 

T 

0 

8 

5 

2 

CREENSBORO 

55 1 8 

32.1 

44.0 

-  5,8 

66 

27+ 

17 

15 

647 

Q 

1 9 

10.41 

5.31 

2,95 

2  1 

,  0 

0 

8 

6 

4 

HAYNEVILLE 

55  •  5M 

29 ,  4M 

42  •  5M 

73 

2  3 

18 

17+ 

700 

0 

0 

0 

6 ,  l4 

,  0 

0 

LIVINGSTON  2  SW 

56.0 

31.3 

43.7 

68 

28 

17 

16+ 

652 

0 

0 

18 

0 

9.92 

4,78 

22 

T 

0 

8 

7 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

56.3 

33.3 

44,8 

69 

22 

15 

16 

618 

Q 

Q 

1 9 

8.61 

2.10 

2  1 

,0 

0 

10 

7 

3 

MINTER   3  NW 

55.5 

31,3 

43.4 

70 

23 

17 

15 

660 

Q 

\ 

^  7 

5.71 

,0 

0 

MnNTf^nMPBV  un  ad  q 

nuii'uunci^T    no   **"  fv 

57.3 

33.9 

45.6 

-  2,6 

75 

22 

20 

16+ 

594 

^ 

^ 

5.65 

*  84 

1.25 

3 

,  0 

0 

1 1 

5 

2 

SELMA 

58.7 

35.9 

47.3 

-  3,5 

73 

22 

19 

1 5 

539 

0 

1 5 

0 

8,42 

3,35 

2 , 33 

22 

,0 

0 

11 

6 

3 

TUSKEGEE  3  S 

56.2 

32.5 

44.4 

-  5.8 

70 

23 

18 

15 

637 

^ 

Q 

^7 

5.30 

,70 

1,18 

4 

,0 

0 

9 

4 

2 

n  T  U  T  C  T  nw 
U 1 V 1 d 1  ON 

44.3 

-  5.4 

7 , 96 

3.11 

T 

»          *  * 

COASTAL  Plain  o7 

57.9 

30,5 

44.2 

74 

23 

18 

9 

639 

0 

20 

0 

6.99 

2,70 

31 

,0 

0 

2 

DCATDTrc   ^  c 

60  •  3 

30  .9 

45.6 

73 

26 

16 

16 

593 

Q 

1 8 

Q 

,  0 

0 

D  0  A  W  T  1  C  V 
D  K  A  iN  1  L  C  I 

56*8 

29.1 

44 . 0 

76 

2  2 

16 

16+ 

645 

Q 

0 

2 1 

0 

6  66 

1.94 

2.53 

31 

,  0 

0 

1 1 

9 

1 

BREWTON  3  SSE 

61.1 

^?*} 

47.1 

4.6 

7R 

1 5 

Aal 

0 

0 

17 

0 

8  34 

3,77 

3 1 

,  0 

0 

10 

7 

1 

CAMDEN  3  NW 

'  ■ 

3 1  •  H 

44.4 

7  Y 

22 

1 5 

1 5 

0 

0 

19 

0 

9 . 36 

1,61 

3 1 

,  0 

° 

1 1 

5 

59.5 

36.2 

47.9 

73 

1 

19 

16 

523 

Q 

14 

10,57 

3.55 

.0 

0 

8 

6 

4 

C  1  A YTflN 

^  I.  M  I   I  <J  It 

57*5 

46.6 

73 

23 

18 

1 5 

562 

Q 

0 

Q 

5,54 

,91 

1,13 

31 

,  0 

0 

10 

4 

2 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

59 .  ^ 

37.6 

48.5 

74 

22 

23 

1 5 

504 

12 

Q 

5,38 

1,20 

1.20 

31 

.  0 

0 

8 

4 

3 

ENTERPRISE  3  NW 

56.') 

33.9 

46.2 

73 

23 

19 

15 

576 

0 

0 

17 

0 

5.41 

2,00 

.0 

0 

9 

4 

1 

EUFAULA  WILDLIFE  R6F 

58.5 

31. ^ 

45,0 

74 

23 

19 

16 

617 

0 

0 

19 

0 

5.62 

1.40 

3 1 

.0 

0 

7 

5 

3 

59 .  OM 

35 .  2H 

47 ,  IM 

72 

23 

19 

15 

546 

^ 

5.40 

1 ,95 

3 1 

.0 

0 

10 

4 

1 

FRISCO  CITY 

59.0 

3't.4 

46.7 

72 

23 

18 

15 

560 

0 

0 

14 

0 

6.15 

,55 

1.27 

31 

.0 

0 

u 

6 

2 

GENEVA 

S8.9 

32.5 

45,7 

75 

23 

22 

17  + 

590 

0 

0 

19 

0 

5,44 

1,26 

1,31 

31 

.0 

0 

8 

4 

3 

GILBERTOWN 

59.9 

33.9 

46.9 

72 

27 

17 

16 

554 

0 

0 

17 

0 

7.87 

1,76 

2  1 

.0 

0 

12 

7 

1 

GREENVILLE 

60.9 

30.0 

45.5 

•  5,9 

73 

2 1 

16 

16+ 

599 

0 

20 

0 

6.19 

,  94 

1,52 

31 

.  0 

0 

10 

5 

2 

u  c  A  n  1  A  KI  n 

59.7 

33.9 

46.6 

75 

23+ 

20 

15 

555 

0 

0 

15 

0 

5.67 

1 , 37 

31 

.  0 

0 

7 

4 

4 

HIGHLAND  HQNE 

55.6 

32.7 

44.3 

-  6.7 

73 

23 

17 

16+ 

635 

0 

0 

IS 

0 

6.51 

1 , 55 

1 ,26 

23 

.  0 

0 

10 

5 

3 

OZARK  6  NNW 

59.4 

33.4 

46.4 

-  6.1 

75 

22 

14 

15 

570 

Q 

0 

7.99 

3.29 

3,33 

3  1 

.0 

0 

9 

6 

2 

PHENIX   CITY  2  NNW 

55.1 

32.* 

43.8 

72 

23 

18 

16+ 

652 

0 

\^ 

1 7 

5.67 

1,68 

4 

,0 

0 

10 

4 

2 

56.7 

27,4 

42,1 

69 

23+ 

16 

9 

700 

0 

22 

4.95 

1.36 

4 

.0 

0 

10 

3 

2 

THOMASVILLE 

57.2 

32.7 

45,0 

71 

2 

18 

15 

615 

0 

0 

16 

0 

10.84 

2,98 

26 

.0 

0 

12 

6 

4 

TROY 

47,6 

"  3.2 

'  £ 

2  2 

1 7 

1 5 

531 

0 

0 

13 

0 

.51 

1,20 

28 

■  0 

0 

8 

5 

2 

whatl  e y 

60.4 

3l!2 

45.8 

73 

1 

14 

16+ 

589 

0 

0 

19 

0 

8)77 

2.24 

3 

,0 

0 

12 

7 

3 

45.8 

-  5.4 

6.84 

1.88 

.0 

»    ♦  * 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

60.5 

39.2 

49.9 

73 

22 

21 

15 

465 

0 

0 

11 

0 

10.00 

,0 

0 

CODEN 

63.5 

39.6 

51.6 

72 

27 

20 

16 

409 

0 

0 

11 

0 

5.99 

1,54 

31 

.0 

0 

8 

4 

3 

FAIRHOPE   2  NE 

62.0 

39.6 

50,8 

-  3.2 

74 

22 

23 

16 

435 

0 

0 

10 

0 

6.20 

1,39 

1,81 

31 

.0 

0 

10 

6 

2 

FORT  MORGAN 

62.2 

45.8 

54,0 

71 

1 

29 

15 

335 

0 

0 

2 

0 

5.30 

1,80 

3 

.0 

0 

7 

5 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

60.1 

38.9 

49,5 

-  4.6 

72 

22 

24 

16 

474 

0 

0 

7 

0 

10.70 

5.24 

4,51 

30 

.0 

0 

10 

6 

3 

ROBERTSOALE   1  E 

61.5 

35.5 

48,5 

74 

23+ 

22 

16+ 

506 

0 

0 

14 

0 

6.73 

1.91 

2,03 

31 

.0 

0 

10 

6 

1 

DIVISION 

50.7 

-  3.2 

7.49 

2.47 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BRANTLEY 

76 

DATE 

22 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

8 

DATE 

16 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
MELVIN 

11  ,64 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
FALKVILLE   1  N 

3.64 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
LIVINGSTON  2  SW 

4.78 

DATE 

22 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
12  STATIONS 

T 

GREATEST   DEPTH  OF  SNOW 
VALLEY  HEAD 

T 

DATE 

15 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

6 

7  1  8 

9 

10  1  11  {  12 

13 

14  1  IS 

16  1  17 

18 

IS 

19  1 

1 

20 

21 

22  1 

•     •  • 

NQRTHEI^N  VALLEV  01 

■  E<  fe  uiua 

5.10 

.11 

T 

.90 

•  16 

1.51 

.66 

bELLe  nlNA  2  " 

!?° 

.06 

.53 

•  13 

.07 

1.76 

DECATUR 

•  06 

1.45 

FALKVtLLE   I  H 

3.6A 

.91 

.07 

T 

.04 

.26 

.06 

FLOftENCE 

9.03 

.•2 

■  01 

.02 

.02 

T 

.47 

'24 

■  37 

1.82 

*01 

HuDCc  S 

7,41 

1^46 

.09 

.66 

HUNTSVILLE  MB  AP 

S.19 

.»2 

■  01 

.09 

.93 

7  T 

!o9 

ill? 

ll'l 

HIDISON 

S.62 

.62 

.01 

.09 

.53 

T  T 

HOULTQN  2 

4.39 

.90 

.02 

T 

.50 

T 

.20 

i65 

l!21 

nUSClE  SHOALS  F>i  AP 

5,12 

.63 

.01 

.21 

.70 

T 

T 

.29 

■  72 

1.48 

NEH  MARKET  2 

4.6B 

.43 

■  03 

■  IB 

■  06 

•  93 

T 

RED  SA< 

.72 

.10 

.66 

!42 

1 198 

.52 

REDSTONE  ARSENAL 

3.96 

.to 

.03 

■  06 

.42 

.03 

.96 

.99 

T 

AUSSE t. L V I L L E  2 

.»e 

T 

1.04 

.30 

1.60 

HATERL  00 

4.7e 

.70 

.20 

.30 

.29 

.36 

.46 

1.45 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALocRTVILLc   i  St 

5.e9 

■  03 

.37 

.21 

.17 

2.19 

.71 

BESSENER  3  SSH 

6.04 

!>3 

!i' 

!26 

.20 

T 

.03 

.11  T 

•  11 

.01 

T 

3.45 

.77 

BIRHINCHAM  we   AP  R 

7.3e 

..1 

T 

.40 

T 

.21 

T 

•  26 

1.63 

1 .90 

B0A2 

5.57 

.79 

T 

.09 

.17 

T 

.32 

■  20 

2.10 

.71 

BR  I OCE  PORT  2  M 

4, OB 

.11 

.2} 

.12 

.26 

T 

•  17 

.06 

1.54 

•  04 

CuL  L I NS  V  I L  L  E 

5.99 

.66 

■  12 

.08 

.26 

.  33  T 

.22 

•  05 

2.26 

•  SI 

FORT  PAYNE 

4.81 

.90 

■  10 

.33 

T 

T 

.36  T 

T 

.19 

.02 

1.41 

•  S4 

GARDEN  CITt 

6.62 

.79 

.10 

.20 

.35 

.30 

2.77 

•  69 

CUNTERSVILLE 

LEEDS 

7.61 

.16 

.10 

■  26 

.19 

.16 

.07 

T 

.12 

T 

.01 

3.17 

.96 

HACE  L  L  A 

7.96 

.66 

.34 

.09 

.33 

.01 

.20 

.05 

.17 

2.74 

.86 

ONEONTA 

6.98 

.96 

.10 

.12 

.17 

.13 

.27 

.26 

•  04 

2.73 

•  70 

PALMEROALE   2  U 

6.58 

.40 

•  35 

2.48 

.65 

SAINT  BERNARD 

5,75 

!«2 

T 

T 

.05 

.26 

.19 

•  24 

.24 

2.18 

.57 

SAND  HT  SUBSTA  &U 

5.77 

..2 

.20 

.36 

.20 

.15 

2.90 

SAYRE 

7.37 

1.10 

.06 

.10 

.30 

•  50 

3  ■CO 

.73 

SCOTTSBORO 

4.78 

.76 

.06 

.16 

.17 

.16 

.06 

•  02 

1.62 

.42 

VALLEV  HEAD 

4.48 

.26 

T 

.34  T 

•  07 

•  OS 

1.12 

.67 

WARR 1 OR 

8.59 

.«0 

T 

T 

.20 

.17 

.19 

•  23 

1.10 

3.20 

.67 

UPPER  Plains  03 

ALlCEvILLc 

■  65 

* 

* 

* 

3.36 

4.B1 

.93 

.03 

.05 

.33 

2.24 

.52 

AUTAUCAVILLE   3  N 

5.61 

.09 

.29 

.62 

.13 

.37 

.31 

.21 

U29 

.46 

BANKHEAD  LOCK  AND  OAH 

6.31 

■  61 

.14 

.IS 

.06 

.27 

.17 

.20 

.10 

2^69 

.32 

B I L  L I NCS  LEY  1  SE 

7.14 

.27 

.47 

.91 

.39 

.15 

.10 

2^63 

.39 

6.39 

.  10 

.20 

2^40 

.70 

C ARBuN  HILL 

6.05 

1^00 

.06 

.33 

.29 

2^63 

.57 

CENTREVILLE 

8.89 

■  66 

.11 

.60 

.13 

.14 

.10 

.06 

.31 

4^00 

.76 

CLANTON 

9.20 

■  to 

■  60 

I. OS 

.30 

.25 

.40 

.15 

3^05 

1.3S 

CORDOVA 

7,72 

.63 

■  19 

.10 

.29 

.29 

.19 

.29 

T 

3.35 

.70 

DOUBLE  SPRINGS 

5.3B 

.73 

.04 

.62 

.13 

.25 

1.97 

.64 

6.60 

.90 

.20 

.40 

.40 

2.70 

.80 

FAVETTE 

4.60 

.06 

.10 

.40 

•  40 

1.05 

1.00 

C0RCA5 

7.07 

.78 

■  19 

.06 

.06 

.17 

.13 

•  16 

T 

3.31 

■  96 

HALE YV I LLE 

6 . 30 

■  16 

7 

.99 

•  39 

T 

2.05 

■  56 

HAM I L TON  3  S 

4.37 

.97 

■  02 

.01 

.01 

•  27 

1 .39 

.51 

6.70 

.9$ 

.10 

!42 

.27 

2.06 

1.76 

LAY  OAH 

6.64 

.26 

.40 

.60 

.57 

.19 

•  10 

2.40 

.90 

HERTZ  PONOVILLE  TOHER 

9.B4 

1.62 

.66 

.06 

.16 

.30 

•  56 

4^03 

HI  TCHEL L  OAH 

6.64 

.26 

.45 

.25 

.64 

.41 

.13 

.10 

2^44 

.41 

P I CKENS V I LLE 

6.59 

.63 

.04 

.07 

T 

.96 

.04 

.56 

■  04 

2.45 

.40 

PL ANTERS V I L L£  2  SSE 

6.21 

1.55 

.35 

.22 

3^34 

1.09 

PRATTVILLE 

B,63 

.69 

.03 

1.27 

.02 

■  44 

■  30 

.10 

l.Ot 

2^15 

6.53 

.  66 

.03 

■  OS 

■  61 

■  09 

.43 

2  ^62 

.49 

THORSBY   EXP  STATION 

6.51 

1.22 

U33 

■  26 

■  23 

l!l6 

2^82 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

6.27 

■  66 

T 

.26 

.36 

.21 

1^60 

2.12 

TUSCALOOSA  OLIVER  OAH 

6.97 

■  61 

.17 

.20 

.21 

.24 

■  13 

.22 

■  06 

2.S4 

1.01 

■  96 

.66 

•  86 

1.99 

HEST  BLuCTON 

10.71 

1^20 

.70 

■  09 

4.10 

1 .20 

HINFIELO  2  SH 

9.68 

.99 

■  05 

!75 

!33 

•  02 

1.93 

.S4 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTQN  FAA  AP 

6.91 

■  77 

7 

1 .00 

T 

■  24 

.  15 

1^17 

ASMV I L  L  E   *  M 

7.11 

.91 

■  32 

.22 

■  19 

■  16 

•  24 

2!e7 

.79 

CALERA  2  SM 

1.06 

.66 

.54 

1.56 

3.04 

CENTRE  5  5W 

6.68 

1.13 

t 

.22 

■  29 

.27 

•  24 

T 

2.11 

1.39 

CHILOERSBURC  HTR  PLANT 

7.76 

1.03 

1.01 

■  04 

■  05 

.26 

.11 

.53 

3.37 

.04 

CAOSOEN  CAS  PLANT 

6.99 

.67 

.95 

.23 

■  29 

.20 

.26 

.02 

2.70 

.69 

JACKSONVILLE  2  SH 

9.96 

.33 

■  24 

•  26 

■  34 

.07 

2 . 32 

LEESBURC 

7 . 38 

.94 

■  17 

■  44 

.24 

!26 

3.29 

.49 

HONTEVALLO 

B,77 

1.00 

.22 

.69 

.33 

.29 

.16 

T 

3.88 

.66 

PELL  CITY    V  NNE 

•  .57 

.95 

■  S3 

.20 

.41 

.12 

.14 

2.00 

2.54 

SYLACAUCA  4  NE 

7. 17 

.54 

1.11 

■  26 

.20 

.10 

•  97 

2.16 

TALLAOECA 

7.06 

.76 

.99 

■  26 

•  70 

WALNUT  CROVE 

6.46 

• 

■  72 

.22 

.52 

!26 

2!70 

.62 

•       •  • 

PIEDMONT  Plateau  os 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

38 

• 

■  60 

1.60 

•  37 

.07 

!ol 

2.00 

ASHLAND 

* 

* 

.57 

■  62 

>!io 

AUBURN  }  SW 

6.68 

■  36 

.30 

.60 

■  65 

■  33 

•  43 

.17 

1.16 

.78 

CANP  HILL   2  NH 

6.63 

.42 

.46 

■  63 

■  53 

.43 

.46 

.05 

1.71 

.67 

DADEVILLE 

6.39 

■  35 

.41 

.54 

.56 

.44 

.35 

.06 

1.78 

.70 

DELTA 

7  92 

.33 

.50 

.43 

.74 

.03 

HEFL  IN 

1.79 

.89 

HICHTOWER 

5.97 

.57 

.45 

.46 

.04 

.49 

.  10 

.05 

JORDAN  DAH 

6.69 

.26 

.47 

.37 

.74 

.40 

.32 

1.26 

1.93 

1.11 

LAFAYETTE 

6.79 

1.19 

• 

1.13 

.45 

■  90 

.90 

HARTIN  DAH 

7  11 

.76 

■  03 

1.14 

.07 

.39 

.26 

.05 

.06 

.85 

l.»« 

.07 

QPEL I KA 

9!61 

■  22 

■  52 

1.11 

■  31 

RQCKFORO  2  NNW 

6.43 

.40 

■  30 

■  52 

■  34 

■  31 

.20 

!o9 

.09 

2!53 

!26 

ROCK  HILLS 

■  45 

■  95 

■  01 

.96 

■  30 

.46 

1.69 

.53 

THURLOW  DAH 

sizz 

■  19 

.02 

.99 

■  09 

■  36 

.43 

.15 

1.50 

.61 

HAOLEY 

6.93 

.42 

.53 

.16 

1.21 

.36 

.44 

.05 

2.02 

.62 

WETUHPKA 

7.72 

.24 

.26 

1.00 

.49 

.34  T 

T 

.19 

.02 

.05 

T 

1.73 

1.21 

YATES  HYDRO  PLANT 

4.50 

.16 

.01 

.37 

.03 

.29 

.39 

.09 

1.93 

.52 

•       •  • 

PRAIRIE  06 

CUBA 

10.16 

1.06 

.73 

.07 

1^15 

.41 

4.32 

.66 

DAYTON 

9.17 

.61 

.03 

1.00 

.90 

■  12 

•  74 

.22 

3.20 

.42 

1.08 
■  •90 
•  16 


1^96 
1,66 
1.60 


1.40 
.92 
1.07 


.94 

1.06 
1.20 
1.50 


1.18 
.69 
.75 


•  64 

1.04 
1.26 
1.01 


1.19 
1.01 
1.30 


.82 

.73 
.97 
1.15 
.78 

•  75 

•  80 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


o 

H 

1 

2 

3 

4  I 

5  1 

6 

7    1   8    1  9 

10  {  11  I  12 

13  I 

14  1  15 

16  {  17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

 1  

23  24 

25  1 

26 

27 

28  1  29 

1  30 

31 

.10 

GAINESVILLE 

7!«3 

'.1° 

l4e 

loi 

.03 

T 

I57 

I06 

.4? 

t'.'l 

llot 

.04 

'|69 

^|48 

CREENSSOftO 

10. *l 

1 .26 

.94 

.02 

.09 

.02 

.29 

2.95 

1.88 

.01 

1.96 

.90 

.11 

HAYNEVILLE 

6, 14 

.14 

.57 

.90 

.40 

.15 

.16 

• 

1,35 

.61 

T 

.83 

.83 

LIVINGSTON  2  SM 

9,92 

1.04 

.62 

.03 

T 

.84 

.05 

.33 

4.78 

.74 

.02 

.60 

.87 

MARION  6  NE 

.12 

.16 

16 

3  76 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

9!l6 

!66 

llo! 

.12 

lo7 

.68 

I29 

2.68 

1I24 

'I97 

1.22 

MARION  JUNCTION  2  NE 

e.6i 

.90 

T 

1.05 

T 

.60 

.21 

.18 

2.10 

1.70 

.03 

T 

.83 

.16 

.63 

MATHEWS    1  SSW 

5.70 

.22 

.92 

.69 

* 

« 

« 

* 

2.39 

.69 

,71 

musteao 

.46 

.11 

1.33 

.47 

.31 

.36 

.06 

1.43 

.94 

.69 

,64 

5  71 

.19 

36 

MDNTCOMERY  MB  4P  R 

i'.ts 

.55 

T 

1I25 

.10 

.14 

.14 

.10 

1.18 

.80 

.16 

',3t 

.61 

',04 

ORRVILLE 

7.37 

.12 

.24 

1.06 

.16 

.40 

.10 

.24 

.29 

.41 

1.99 

1.49 

.99 

PERRVVILLE 

7.ei 

.27 

.53 

.35 

.78 

.38 

.20 

.05 

.20 

2.80 

.62 

.76 

.67 

PINE  LEVEL 

5.5* 

.06 

.89 

.70 

.42 

.10 

1.65 

.96 

.60 

SELMA 

B.«2 

.23 

.61 

.65 

.55 

.46 

.25 

T 

.20 

2.33 

.47 

T 

1.61 

1.06 

SUTTLE 

.61 

.21 

.71 

1.29 

2.06 

.79 

.66 

TUSKECEE  3  S 

UNION  SPRINGS 

S.30 

.15 

.11 

.42 

1.18 

.05 

.40 

.02 

.39 

1.07 

.87 

.66 

UNIONTOMN 

e.2« 

.70 

.05 

.95 

.06 

.30 

T 

.OS 

.29 

3.90 

.95 

.79 

1.08 

HARRIOR   LOCK  AND  DAM 

9.73 

.61 

.27 

.46 

.18 

.06 

.49 

.10 

.25 

.05 

4.77 

.99 

.06 

1.27 

.69 

•       •  • 

COASTAL  Plain  o7 

ABBEVILLE   1  NNm 

its 

ALBERTA 

sis' 

.45 

1.29 

'lo' 

.23 

.22 

I16 

.23 

lot 

2.96 

l|s9 

ll09 

ANDALUSIA   1  NH 

6.99 

.  10 

.37 

.20 

.48 

.10 

* 

.82 

.24 

T 

.90 

T 

1.06 

2.70 

BEATRICE    1  E 

- 

- 

- 

1.00 

- 

- 

- 

- 

.43 

- 

1.00 

1.30 

BRANTLEY 

6.66 

.19 

.17 

.SB 

.43 

.19 

.50 

.29 

T 

.39 

.60 

.67 

2.93 

BRE HT ON  3  SSE 

.S7 

.21 

68 

BRUNOIDGE 

si's 

!l5 

lis 

I95 

T 

.22 

.47 

1 14 

.09 

1I44 

I46 

ills 

CAM06N  i  NH 

9.36 

1.07 

1.41 

.29 

.12 

.57 

.43 

1.57 

.74 

.03 

1.37 

.19 

1.61 

CHATOM  3  H 

10.57 

1.16 

3. 59 

.03 

.04 

.56 

1.03 

.43 

2.69 

.29 

.77 

CLAIBORNE 

6.8S 

.10 

.80 

1.36 

.37 

.44 

.12 

.55 

.37 

.32 

.60 

.99 

.90 

.32 

.98 

.19 

I.  OS 

1.13 

COFFEe'^SPRINGS  2  NW 

111* 

.20 

.10 

lllo 

.25 

I55 

lio 

.69 

lal 

1.30 

COTTONTON 

4.67 

.28 

.25 

.26 

1.13 

.10 

.56 

.10 

.99 

,93 

.67 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

5.38 

.09 

1.11 

.22 

.31 

.03 

.04 

.89 

.11 

T 

.03 

1,06 

.27 

1.20 

ELBA 

6.30 

.31 

.75 

.10 

.58 

.30 

.06 

1.09 

.79 

2.40 

ENTERPRISE    3  Nw 

.17 

.05 

.  1 3 

.66 

■  80 

2.00 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

s!62 

'As 

loe 

Ibi 

IsB 

T 

.51 

T 

1.04 

1,09 

1,40 

EVERGREEN 

5.40 

.11 

.45 

.54 

.31 

.23 

.52 

.34 

.04 

.39 

.92 

1,95 

FRISCO  CITY 

6.15 

.27 

.52 

1.14 

.27 

.17 

.72 

T 

.32 

.12 

.61 

.94 

1,27 

GENEVA 

5.44 

.65 

.06 

I.IB 

.  33 

.42 

.10 

.19 

1.02 

.62 

1,31 

GEGRG I  ANNA 

5  65 

.25 

.37 

.62 

CiLBEKTOWN 

7!67 

'|96 

.33 

.22 

.95 

.30 

1.76 

llo 

.19 

I90 

.96 

'I44 

GREENVILLE 

6.19 

.53 

1.06 

.80 

.  10 

.31 

.14 

.49 

.60 

.46 

1,92 

HEAOLANO 

5.67 

.06 

.06 

.13 

1.31 

.17 

.28 

.06 

1.13 

1,10 

1,37 

HIGHLAND  HOME 

6.51 

.20 

.29 

.82 

1.14 

.08 

.43 

.19 

.45 

1.26 

.99 

1.10 

JACKS  QN 

KINSTON 

6.62 

.05 

.25 

.09 

.78 

■  54 

.27 

.62 

.27 

.04 

2.2s 

.80 

.68 

2.22 

LOUISVILLE 

4.46 

.21 

.13 

.40 

.47 

.03 

.25 

.16 

.07 

1.06 

.46 

1.22 

MELVIN 

11.64 

1.26 

1.11 

.08 

.48 

.79 

.55 

.15 

2.99 

1.20 

1,79 

1.32 

NEHTON 

6.05 

.05 

.08 

1.98 

.26 

.50 

.12 

.04 

.64 

,7S 

1.43 

OZARK  b  NNH 

7.99 

.39 

.01 

1.26 

.03 

.17 

.68 

.18 

.04 

.74 

.92 

,62 

3.33 

PHENlx  CITY  2  NNW 

5.67 

.30 

.18 

.15 

1.68 

.18 

.OS 

.50 

.38 

.80 

1,10 

.39 

PINE  APPLE 

7.50 

1.07 

.18 

1.27 

.20 

.60 

.76 

.74 

,60 

2.08 

PITTSVIEW 

.11 

RIVER  FALLS 

6!  59 

.11 

l42 

IaO 

.49 

.16 

T 

l69 

I27 

T 

.68 

I9I 

2,24 

siocons 

6.56 

.05 

.04 

.19 

1.34 

.58 

.10 

1.20 

1.66 

1.42 

THONaSVILLE 

10.64 

.59 

.27 

1.19 

.14 

.35 

.52 

.19 

.30 

1.68 

.26 

.01 

2.96 

2.18 

TROY 

5.19 

.10 

.18 

.39 

.78 

.  02 

.50 

.06 

,07 

.62 

1.20 

1,09 

WALLACE  2  E 

.53 

.19 

.69 

HHATLEY 

6)77 

.97 

.18 

2.24 

.11 

.10 

.62 

.42 

|96 

.70 

lUz 

liss 

•       ♦  * 

GULF  OB 

BAY  MINETTE 

10.00 

1.20 

1.03 

.44 

1.26 

.30 

,64 

.08 

.33 

* 

4,70 

CODEN 

5.99 

.65 

1.43 

1.14 

.  13 

,06 

,34 

.39 

.39 

1,94 

FAIRHQPE  2  ^E 

6.20 

.51 

1.26 

.20 

.79 

.02 

.20 

.10 

,96 

.08 

.10 

.93 

i.ei 

FORT  MORGAN 

5.30 

.20 

1 .80 

.08 

.65 

.10 

.50 

.09 

T 

.09 

1.20 

.67 

GULF   SHORES  P  0 

3.65 

.30 

T 

.65 

.80 

.15 

T 

.60 

.20 

.40 

T 

.79 

MOBILE   MB  AIRPORT 

10.70 

1.12 

.97 

.27 

1.43 

.21 

,28 

.67 

.01 

T 

.23 

.01 

4.91 

.99 

ROBERTSOALE   1  E 

6.73 

.67 

.03 

.91 

.67 

.17 

.03 

.84 

.20 

.10 

.99 

.13 

2.03 
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DAILY  TEMPERATURES 


OECEWBEK  1968 


Station 

Day  ol  Month 

• 

• 

'1 

3 

^1 

5 

6 

7  1 

9 

10  1 

"1 

12 

13  1 

-1 

IS 

16  1 

17 

18 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30  1 

31 

> 
< 

•          •  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

4T-I6NS  2 

MAX 
MIN 

41 

49 
44 

56 
41 

57 
35 

48 
29 

55 
22 

48 
15 

38 
16 

48 

20 

51 
22 

56 
32 

54 
38 

52 
22 

30 

14 

33 

14 

42 
20 

44 

30 

63 
39 

57 
28 

54 
30 

48 

40 

57 
25 

35 
16 

39 
16 

40 
24 

61 
36 

40 
25 

45 
24 

54 
24 

46,6 
27.1 

BELLE  M1N4  2  N 

MAX 
MIM 

52 

56 
45 

57 
41 

51 
36 

55 
31 

55 
25 

49 
32 

43 

20 

45 
18 

52 
19 

56 
24 

54 

33 

52 
45 

45 
24 

34 
15 

42 
15 

45 

20 

62 
33 

56 
46 

54 
28 

48 

30 

58 

41 

55 
28 

36 

23 

40 
20 

53 
26 

58 
46 

62 
38 

42 
27 

51 
27 

49 

32 

50.7 
30.1 

DECATUR 

MAX 
MIN 

66 
49 

61 
32 

55 
30 

55 
35 

58 
29 

36 
24 

39 
19 

56 

25 

62 
37 

51 
36 

52 
26 

42 
19 

37 
18 

FALKVILLE  1  N 

MAX 

Mm 

58 

40 

50 
44 

56 
41 

56 
37 

48 

33 

57 
23 

57 
24 

49 
19 

37 
15 

46 
16 

53 
22 

56 
29 

56 
36 

52 
25 

32 
15 

34 
13 

44 
14 

47 
21 

63 
36 

62 
30 

53 
30 

50 
37 

59 
29 

37 
23 

39 
16 

42 
18 

54 
40 

62 
42 

48 

30 

48 
29 

52 
26 

50.2 
27.6 

FLORENCE 

I^X 
MIN 

54 

40 

62 
41 

60 
39 

51 
33 

56 
33 

55 

23 

50 
26 

41 
14 

46 
16 

55 

26 

60 
25 

56 
35 

55 

40 

46 

21 

35 
10 

42 
12 

45 

20 

65 
33 

60 
40 

55 
28 

48 
31 

59 
36 

50 
25 

42 
18 

43 
16 

55 
28 

58 
45 

62 
33 

58 

22 

92 
26 

50 
26 

52,6 
27.8 

HUNT5VILLE  wB  4P 

MAX 
MIN 

50 
45 

54 
44 

56 
40 

45 
34 

53 
32 

53 
27 

48 
26 

34 
19 

41 
18 

48 
28 

52 
25 

51 
35 

51 
32 

34 
15 

30 
15 

37 
14 

45 

22 

61 
34 

58 
36 

51 
30 

45 

32 

56 
41 

41 
26 

37 
24 

41 
23 

53 
28 

62 
48 

57 
35 

43 
30 

51 
29 

47 
22 

48,0 
29,4 

H4DI5QN 

MAX 
MIN 

52 
4S 

54 
44 

56 
40 

52 
34 

53 
32 

53 
27 

48 
26 

40 
19 

41 
18 

46 
26 

52 
25 

51 
35 

51 
32 

44 
15 

30 
15 

37 
14 

45 
22 

61 
34 

58 
36 

51 

30 

49 

32 

58 
41 

54 
26 

37 
24 

41 
23 

53 
26 

62 
48 

57 
39 

43 

30 

51 
29 

47 
22 

49,2 
29,4 

MOULTQN  2 

MAX 

MIN 

52 
44 

58 
44 

57 
42 

49 
35 

56 
36 

59 
23 

49 
31 

40 
19 

48 
15 

53 
26 

58 
24 

57 
36 

55 
38 

44 

20 

35 
14 

44 

14 

46 
21 

64 
37 

59 
46 

55 
32 

44 
30 

60 
42 

46 
27 

39 
23 

45 
16 

53 
27 

60 
48 

62 
34 

51 
26 

52 
32 

46 
27 

51,5 
30,1 

MUSCLE  SHBALS  FAl  4P 

MAX 
MIN 

55 
48 

62 
44 

62 
41 

50 
39 

56 
34 

55 

29 

50 
28 

40 
21 

45 

20 

53 

30 

59 
27 

61 
40 

56 
36 

36 
19 

36 
18 

42 
19 

46 
24 

65 
34 

57 
40 

53 
33 

47 
32 

61 
39 

39 
29 

42 
25 

41 
24 

55 
36 

64 
52 

98 
38 

46 
27 

52 
30 

46 
21 

51.4 
31.6 

NEW  MARKET  Z 

MAX 
MIN 

51 
44 

56 
46 

57 
39 

50 
33 

51 
30 

54 
21 

45 

31 

36 
27 

44 
15 

50 
25 

57 
24 

54 
23 

53 
45 

46 
20 

30 
15 

41 
13 

45 
IS 

62 
36 

57 
48 

52 
28 

49 
28 

54 
42 

52 
27 

40 
17 

40 
19 

54 
24 

56 
45 

55 
23 

45 

30 

52 
24 

49 
29 

49.6 
26.7 

RED  BAY 

MAX 

Mm 

55 
38 

54 

44 

62 
44 

59 
35 

52 
25 

59 
31 

59 
32 

49 
18 

39 
19 

46 
23 

55 
33 

60 
35 

61 
41 

55 

24 

36 
1! 

49 

16 

50 
24 

56 
33 

65 
42 

56 
34 

58 
26 

60 
38 

60 
21 

42 

21 

45 
25 

55 

32 

63 
37 

63 
26 

52 
29 

53 
36 

45 
26 

53.9 
29.8 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

43 

56 
39 

39 

32 

28 

22 

26 

37 
IB 

15 

52 
24 

21 

39 

32 

16 

33 
15 

12 

18 

30 

30 

52 
28 

29 

40 

40 
28 

38 
22 

43 
18 

53 
30 

63 
47 

35 

47 
25 

52 
24 

46 

20 

49.6 
27.3 

RUSSELLVILLE  2 

Mm 

58 
40 

55 
40 

61 
43 

61 
34 

49 
34 

52 
21 

58 
21 

49 
16 

39 
11 

48 
11 

55 
16 

57 
16 

59 
37 

51 
21 

34 

12 

34 
11 

46 
11 

49 
26 

64 
39 

56 
25 

57 
25 

54 
35 

60 
25 

37 
19 

41 
15 

45 
15 

57 
37 

46 
29 

46 

22 

54 

22 

52 
23 

51.1 
24.3 

MATERLOO 

•          •  • 

MAX 

Mm 

57 
48 

61 
49 

57 
47 

51 
36 

55 

33 

55 

20 

49 
26 

42 

20 

49 
17 

55 

28 

59 
22 

61 
39 

55 
41 

49 
26 

38 
13 

44 

10 

41 
26 

66 
34 

63 
47 

56 
27 

52 
40 

57 
43 

61 
39 

49 

22 

42 
16 

55 
38 

60 
46 

58 
37 

47 
25 

48 
28 

44 
28 

52.6 
31.5 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

52 
40 

52 
41 

52 
43 

49 
35 

55 
32 

57 
28 

51 
41 

49 
19 

45 
IB 

51 
30 

54 
28 

51 
31 

53 
45 

45 
24 

30 
14 

43 
16 

51 
26 

61 
34 

58 
48 

54 
34 

50 
35 

53 
41 

51 
27 

44 
22 

43 
21 

50 
32 

53 
44 

52 
40 

46 
30 

50 
31 

47 

33 

50.1 
31,7 

BESSEMER  3  SSU 

MAX 

Mm 

54 
46 

54 
45 

53 
45 

52 
32 

61 
29 

61 
27 

57 
41 

42 

23 

49 

16 

53 
25 

57 

23 

57 
36 

55 
44 

44 
28 

36 
15 

48 

18 

58 

20 

64 
36 

62 
44 

56 
31 

47 

33 

60 
45 

54 
29 

43 

23 

46 
19 

59 
22 

61 
43 

65 
41 

52 
26 

51 
26 

49 
37 

53.5 
31.2 

BIRMINGHAM   UB  AP 

MAX 
MW 

54 
47 

53 
45 

53 
42 

49 

33 

59 
32 

61 
28 

55 

32 

43 
22 

47 
20 

49 
26 

56 
23 

57 
37 

56 
40 

40 
20 

35 
15 

45 
16 

55 
23 

63 
35 

62 
39 

56 
30 

47 
37 

60 
44 

44 
29 

42 
24 

47 
21 

58 
29 

63 
47 

55 
38 

50 
26 

52 
29 

48 
26 

52.1 
30.6 

BRIDGEPORT  2  M 

MAX 

Mm 

53 
45 

56 
45 

53 
36 

53 
31 

55 
27 

55 

20 

48 
28 

41 
IB 

43 
I! 

51 
24 

55 

18 

56 
25 

55 
45 

50 
22 

32 
15 

45 

10 

46 
16 

62 
25 

60 
49 

56 
29 

46 
28 

51 
39 

53 
25 

40 
17 

41 
15 

53 
21 

54 
43 

61 
29 

49 

30 

50 
22 

51 
32 

50.8 
27.1 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

56 
40 

49 
43 

54 

40 

51 
35 

48 
36 

59 
25 

63 
38 

53 
19 

41 
16 

48 

20 

52 

20 

56 
25 

56 
35 

52 
25 

35 
13 

34 
13 

45 
15 

49 
25 

68 
30 

61 
31 

61 
34 

52 
41 

58 
28 

40 
22 

41 
18 

46 
21 

54 
36 

54 
43 

49 
28 

51 
24 

53 
26 

51.3 
26.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

55 
38 

47 
44 

50 
38 

50 
35 

4! 

26 

54 
25 

55 
26 

34 

16 

42 
19 

50 
20 

52 
29 

52 
35 

49 
23 

28 
14 

29 
14 

42 
14 

59 

56 

28 

51 
28 

47 
39 

50 
27 

34 

23 

36 
18 

40 
23 

50 
36 

58 

38 

43 
26 

45 

24 

46 

33 

46,7 
27.1 

SAND  ><T   SUBSTA  AU 

MAX 

Mm 

42 

40 

41 

34 

30 

22 

38 

17 

15 

25 

25 

50 
27 

52 
41 

46 
22 

34 
12 

42 
11 

20 

59 

31 

58 
47 

32 
34 

46 
29 

50 
38 

46 
26 

36 
21 

42 
17 

48 
25 

52 
39 

60 
35 

47 
27 

29 

5f 
35 

49.3 
28,9 

SC0TTS80R0 

Mm 

61 

55 

56 

56 
3  5 

47 

55 
2 1 

57 

50 
19 

42 

46 
2 1 

52 
19 

56 
20 

55 
36 

51 
25 

30 
16 

34 
j3 

44 
^5 

47 
18 

63 
25 

62 
28 

55 
28 

48 
36 

52 
28 

34 
18 

42 
17 

43 
19 

51 
3 1 

64 
46 

46 
29 

49 

23 

52 

50,2 
25.7 

VALLEY  HEAD 

*          •  • 

MAX 

Mm 

56 
38 

44 

32 

53 
35 

49 
32 

42 
21 

53 
18 

55 
19 

48 
13 

38 
12 

43 

13 

49 
17 

51 
17 

50 
32 

50 
25 

26 
14 

29 
6 

43 
10 

51 
16 

60 
37 

58 
24 

53 
25 

56 
32 

48 
26 

29 
14 

36 
14 

40 
16 

49 

32 

60 
40 

46 
29 

49 

20 

51 

22 

47,3 
22,7 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

58 
44 

58 
46 

54 
45 

49 
29 

51 
29 

61 
30 

59 

32 

56 
25 

43 
18 

47 

22 

51 
23 

57 
28 

62 
41 

58 
28 

40 
20 

37 
16 

46 
21 

55 
29 

64 
32 

60 
30 

56 
37 

46 
39 

59 
31 

42 
29 

40 
22 

47 
25 

60 
30 

64 
45 

54 

36 

51 
31 

49 
38 

52.7 
30.5 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

56 
43 

58 
42 

58 
43 

55 
32 

52 

30 

62 
29 

60 
27 

56 
22 

44 
19 

50 
19 

54 
23 

60 
28 

61 
35 

55 
30 

41 
15 

37 
16 

48 
IB 

56 
22 

66 
26 

61 
32 

58 
28 

56 
40 

63 
23 

43 
24 

45 
21 

46 
25 

62 
34 

65 
36 

52 
26 

53 
29 

50 
35 

54.3 
26.3 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

57 
47 

58 
49 

55 
46 

56 
33 

52 
27 

63 
28 

61 
33 

57 
24 

46 
12 

51 

20 

54 
22 

60 
24 

61 
38 

58 

30 

42 
16 

36 
16 

49 
17 

55 
24 

66 
25 

64 
35 

56 
36 

54 
43 

65 

32 

44 

23 

45 

20 

51 
20 

62 
24 

67 
45 

54 

26 

56 
27 

53 
32 

35.2 
26.6 

CL4NT0N 

MAX 
MIN 

54 
47 

54 
50 

53 
48 

55 
35 

50 
30 

62 
29 

64 

35 

57 
25 

45 
19 

49 
21 

52 
22 

56 
27 

57 
31 

57 
31 

40 
17 

35 

17 

49 
21 

54 
25 

62 
33 

63 
40 

57 
37 

49 
43 

65 
32 

43 
26 

45 
20 

50 
22 

58 
28 

65 
46 

52 
28 

55 
27 

53 
31 

93.9 
30.4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

MIN 

58 
40 

53 
44 

55 
43 

56 
34 

50 
29 

59 
28 

61 
28 

50 
20 

39 
17 

♦7 

17 

53 
24 

58 
29 

58 
36 

52 
24 

35 
14 

34 

12 

47 

16 

50 
23 

65 
35 

59 

30 

57 

30 

55 
41 

59 

26 

39 
21 

42 
19 

45 
22 

52 
39 

62 
37 

46 

23 

51 
28 

49 

28 

91.9 
27.9 

PAYETTE 

MAX 

MIN 

53 

42 

53 
44 

5* 

40 

50 
33 

59 

30 

58 

29 

59 

30 

55 

21 

50 
17 

52 
22 

58 
22 

61 
36 

54 
47 

47 
26 

37 
15 

48 

15 

54 
22 

66 
28 

58 

30 

57 
29 

60 
31 

60 
42 

56 
24 

44 
24 

48 

20 

56 
25 

65 
43 

63 
40 

54 
27 

50 
27 

48 

46 

94.4 
30.0 

MALEYVILLE 

MAX 

MIN 

53 
43 

54 
44 

57 
45 

57 
35 

49 

30 

59 

30 

60 
30 

49 
17 

39 
19 

46 

20 

52 
25 

57 
26 

58 
36 

92 
24 

35 
13 

34 

13 

46 
15 

48 
25 

63 
37 

52 
30 

54 

30 

56 
44 

60 
27 

40 
20 

41 

20 

44 
21 

52 
35 

62 
36 

46 
25 

52 
25 

52 
29 

91.0 
26.0 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

55 
40 

55 
45 

61 
40 

60 
35 

51 
23 

59 
22 

62 
23 

52 
16 

43 

12 

49 

13 

54 
16 

58 
19 

60 
39 

54 

25 

36 

13 

36 
10 

46 

10 

53 
22 

66 
27 

56 
24 

56 
26 

56 
39 

62 
27 

40 
17 

42 
15 

48 
15 

54 
39 

64 
38 

47 
19 

53 
19 

52 
24 

93.0 
24.3 

JASPER  «  N 

MAX 

MIN 

55 
45 

55 
45 

53 
40 

51 
33 

60 
24 

60 
24 

55 
35 

42 

20 

47 

14 

52     58  59 
24     19  26 
Sm  R*l«r*nc«  N 

54     41  35 
40     23  13 
ol»«  FoQowlny  Sut 

45  50 
13  18 
oo  IiuIm 

65 
24 

60 
36 

57 
26 

46 
30 

60 
44 

50 
26 

43 
21 

45 
18 

55 
21 

60 
44 

62 
39 

51 
21 

50 
23 

48 

36 

92.4 
28.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER 


Slation 

Day  oi  Month 

erage 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

s  1 

6 

7  1   8  1  9 

10 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30  1 

31 

> 
< 

PR4TTVILLE 

MAX 

Mm 

58 
50 

59 
44 

58 
48 

54 
34 

63 
29 

62 
30 

60 
36 

53 
26 

50 
20 

52 
26 

55 
22 

59 
25 

57 
45 

53 
34 

38 
18 

52 
16 

55 

21 

64 
24 

63 
40 

65 
43 

54 
46 

72 
44 

59 
34 

46 
24 

53 
22 

60 
21 

55 
23 

66 
34 

56 

30 

5* 

31 

53 
45 

57.4 
31.6 

THDRSBV   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

52 
46 

53 
44 

53 
42 

55 

32 

60 
33 

61 
33 

58 
48 

48 
24 

50 
26 

50 
32 

50 
26 

54 

30 

54 
40 

54 
21 

36 
15 

46 

20 

53 
25 

60 
30 

62 
35 

57 
40 

52 
39 

52 
36 

42 
30 

44 
25 

50 
25 

54 
26 

56 
44 

50 
44 

54 
31 

55 
31 

50 
40 

52,5 
32.9 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

58 
48 

54 
45 

54 
40 

51 
29 

61 
29 

59 

30 

56 
31 

43 
23 

47 
18 

51 
27 

57 
23 

62 
38 

56 
30 

40 
21 

37 
16 

46 
16 

55 
21 

64 
29 

60 
36 

56 
30 

46 
36 

59 
44 

44 
29 

43 
25 

47 
21 

60 
25 

64 
47 

56 
33 

51 
29 

49 

31 

47 
25 

52.7 
29.6 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

Mm 

56 
49 

60 
47 

56 
46 

55 
34 

51 
33 

62 
31 

58 
33 

50 
26 

39 
19 

49 
21 

53 
26 

59 
27 

65 

38 

57 
30 

40 
17 

39 
IB 

48 
19 

57 
26 

67 
31 

61 
32 

59 
32 

56 
43 

65 
33 

42 
26 

44 
24 

50 
26 

63 
34 

67 
50 

52 
28 

54 
31 

52 
33 

54.5 
31.1 

VERNON 

«           •  * 

MAX 

Mm 

56 
48 

59 
46 

59 
43 

53 
31 

60 
27 

61 
25 

55 
34 

53 
26 

45 
18 

59 
2S 

61 
36 

59 
25 

51 
34 

46 
15 

43 
13 

53 
20 

60 
23 

57 
28 

59 
32 

65 
40 

52 
38 

49 
25 

41 
16 

48 
16 

55 
25 

63 
42 

65 
38 

51 
21 

50 
25 

47 
33 

54.5 
29.1 

EASTERN  VALLEY 

01. 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

47 
44 

55 
43 

56 
43 

48 
31 

60 
30 

61 
29 

54 
34 

41 
21 

47 
16 

52 
26 

56 
21 

54 
31 

56 
43 

43 
21 

33 
16 

47 
16 

54 
20 

64 
25 

61 
37 

58 

33 

50 
35 

58 
45 

47 
30 

42 
25 

46 
22 

58 
26 

65 
41 

64 
35 

53 
29 

55 
28 

49 
26 

52.8 
29.9 

CALERA  2  SW 

MAX 

Mm 

55 
50 

63 
45 

57 
46 

57 
36 

61 
25 

61 
25 

59 
36 

49 
23 

48 
15 

46 
31 

49 
23 

58 
30 

64 
46 

56 
32 

43 
15 

50 
12 

55 
18 

63 
28 

62 
46 

56 
33 

50 
38 

62 
43 

60 
34 

44 
18 

47 
16 

52 
25 

52 
45 

59 
43 

56 
25 

57 
27 

50 
35 

55.3 
31.3 

CENTRE  5  SW 

MAX 

Mm 

58 
40 

55 
40 

55 
40 

52 
37 

47 
28 

57 
24 

59 
36 

53 
21 

41 
17 

45 
23 

51 

20 

55 
22 

54 
34 

52 
27 

31 
16 

34 
15 

45 
19 

50 
23 

62 
36 

61 
36 

57 
31 

48 

39 

49 

30 

38 
25 

41 
22 

46 
22 

54 
31 

65 
40 

47 

30 

52 
25 

52 

30 

50.5 
28.4 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

Mm 

55 
46 

53 
49 

56 
45 

56 
35 

62 
26 

61 
26 

56 
47 

48 
23 

49 
15 

52 
23 

57 
19 

58 

30 

55 

50 

50 
30 

35 
16 

48 
14 

56 
19 

64 
22 

64 
51 

58 
33 

47 

34 

63 
44 

58 
31 

44 
22 

47 
19 

59 
23 

61 
39 

65 
44 

54 
26 

54 
24 

52 
43 

54.7 
31.3 

GADSDEN  CAS  PLANT 

MAX 

Mm 

53 
42 

55 
43 

51 
42 

49 
37 

57 
28 

56 
25 

50 
39 

40 
22 

44 
IS 

50 
24 

54 
20 

52 
27 

53 
46 

48 
27 

33 
17 

46 
18 

49 

19 

62 
25 

60 
48 

55 
35 

50 
33 

50 
37 

47 
31 

40 
24 

45 
20 

55 
22 

62 
42 

61 
45 

51 
26 

49 
2! 

46 
36 

50.7 
30.5 

PELL   CITY   1  NNf 

MAX 

Mm 

55 
42 

55 
44 

52 
42 

52 
36 

48 
26 

59 
25 

57 
25 

53 
21 

41 
16 

46 

50 
19 

55 

19 

56 
22 

54 

29 

41 
15 

33 
14 

47 
14 

50 
20 

62 

22 

61 
32 

58 
33 

46 
39 

58 
31 

41 
19 

41 
16 

46 
19 

58 

26 

64 
47 

50 
27 

54 
25 

51 
25 

51.5 
26.1 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

Mm 

55 
46 

55 

46 

56 
45 

56 
35 

62 
27 

64 
26 

65 
26 

45 

23 

50 
15 

53 
22 

56 
20 

57 
33 

57 
48 

52 
26 

36 
15 

47 
14 

55 
19 

63 
19 

62 
43 

58 
34 

49 
34 

62 
45 

57 
28 

44 
21 

50 
18 

57 
20 

62 
43 

59 
34 

55 
25 

55 
25 

51 
40 

55.4 
29.6 

TALLADEGA 

•           •  * 

MAX 
MIN 

55 
46 

54 
46 

55 
45 

53 
37 

60 
29 

63 
29 

56 
40 

45 

23 

48 
IB 

52 
25 

58 
21 

56 
34 

57 
49 

50 
29 

36 
15 

47 
16 

56 
20 

64 
25 

62 
43 

58 
34 

49 
36 

60 
44 

56 
31 

44 
25 

47 
20 

56 
22 

62 
43 

65 
42 

54 
27 

57 
27 

49 

38 

54.4 

31.6 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY   6  NE 

MAX 
MIN 

57 
45 

15 

49 
22 

52 
18 

55 
19 

57 
39 

51 

30 

41 
14 

37 
17 

52 
18 

52 

20 

62 
35 

61 
34 

63 

32 

44 
21 

45 
17 

52 
25 

58 
37 

57 
44 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

55 
41 

46 
41 

55 
42 

53 
32 

47 
28 

60 
30 

62 
31 

56 

20 

46 
21 

50 
28 

52 
21 

62 
22 

55 
25 

52 
26 

38 
12 

38 
13 

48 
17 

50 
25 

62 
24 

59 
39 

56 
39 

49 
40 

51 
28 

52 
20 

42 
20 

46 

21 

55 
25 

52 
39 

51 
27 

53 
26 

55 
28 

52.3 
27.5 

AUBURN  3  SW 

MAX 

Mm 

53 
44 

54 
46 

58 
46 

56 
34 

50 
26 

61 
30 

65 

33 

62 
24 

49 
22 

50 
25 

51 
22 

56 
24 

58 
31 

62 
32 

42 
16 

37 
17 

52 
18 

55 
24 

63 
26 

60 
40 

59 
37 

54 
44 

56 
37 

45 

22 

46 
23 

52 
23 

60 
36 

64 
42 

53 
30 

55 
35 

58 
41 

55.0 
30.6 

CAMP   HILL    2  NW 

MAX 
MDJ 

54 
43 

50 
43 

57 
45 

55 
33 

46 
27 

62 
28 

32 

21 

15 

48 
18 

50 
16 

54 
20 

56 
25 

57 
30 

40 
13 

35 
14 

50 
15 

55 
20 

62 
25 

61 
39 

54 
35 

53 
38 

62 
32 

43 
22 

43 
18 

51 
19 

66 
22 

64 
37 

53 
28 

56 
26 

59 
28 

53.7 
26.7 

HEfLIN 

MAX 

Mm 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

52 
44 

5S 
42 

54 
45 

63 
35 

64 

32 

60 
32 

58 
47 

46 
24 

51 
21 

54 
29 

64 
24 

61 
25 

61 
45 

57 
35 

35 

15 

49 
19 

55 
25 

60 
27 

61 
42 

58 
40 

52 
44 

61 
40 

58 
34 

45 
23 

50 
22 

57 
25 

56 
35 

62 
44 

57 
29 

58 
29 

50 
44 

55.7 
32.6 

MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

56 
47 

56 
47 

56 
47 

56 
35 

65 
27 

66 
32 

59 
49 

52 
28 

47 
26 

46 
27 

58 
22 

57 
27 

57 
50 

53 
33 

IS 

52 
25 

54 
22 

62 
25 

64 
44 

57 
43 

54 
40 

63 
44 

58 
34 

43 
27 

47 
30 

58 
23 

59 
38 

65 
45 

52 
35 

50 
29 

51 
46 

56.2 
34.4 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

52 
44 

55 
43 

55 

34 

49 
32 

62 
29 

67 
34 

61 
23 

45 
21 

48 
23 

50 
19 

50 
20 

59 
28 

56 
35 

36 
18 

43 
19 

55 

20 

60 
22 

60 
39 

57 
34 

58 
36 

67 
38 

45 

20 

46 
21 

50 
18 

62 
19 

64 
31 

64 
35 

55 
25 

56 
25 

54.8 
27.8 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 

Mm 

55 
45 

51 
45 

53 
45 

54 
32 

49 
32 

60 
34 

61 
34 

56 
23 

44 
22 

48 
23 

51 
23 

55 
24 

56 
30 

54 

26 

39 
14 

35 
16 

49 
19 

53 
26 

61 
31 

62 
40 

55 

39 

51 
41 

62 
31 

42 
24 

43 
21 

50 
21 

56 
30 

64 
41 

51 
30 

53 
29 

54 

33 

52.5 
29.9 

ROCK  HILLS 

«           *  « 

MAX 
MIN 

56 
42 

45 
41 

56 
40 

53 
37 

46 
28 

61 
26 

63 
26 

59 
24 

46 
17 

50 
17 

54 
19 

55 
1! 

56 
18 

60 
30 

40 
15 

35 
I' 

56 
16 

55 

20 

62 
20 

60 
32 

58 
33 

50 
40 

59 
34 

43 
20 

45 
20 

51 
18 

20 

62 

53 
27 

57 
24 

59 
24 

53.6 
25.3 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

56 
47 

65 
47 

55 
47 

57 
33 

52 
32 

65 
34 

60 
45 

57 
24 

46 
22 

50 
33 

53 

30 

60 
32 

60 
45 

56 

30 

43 
IB 

37 
18 

43 
26 

57 
36 

67 
49 

63 
46 

60 
43 

62 
42 

66 

32 

45 

24 

45 

20 

50 
24 

67 
27 

57 
44 

55 
29 

54 

30 

52 
42 

55.8 
34.0 

DEHQPOLIS   LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

46 

46 

46 

35 

32 

32 

31 

26 

23 

21 

31 

34 

34 

32 

18 

17 

16 

21 

34 

36 

34 

41 

34 

25 

23 

23 

31 

48 

29 

27 

35 

31.2 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

57 
45 

60 
47 

58 
46 

58 
32 

52 
32 

63 
30 

56 
31 

55 

24 

44 
19 

49 
20 

53 
26 

60 
27 

62 
40 

56 
31 

42 
18 

35 
16 

44 
19 

55 
26 

66 
36 

62 
36 

58 
37 

56 
42 

63 
32 

43 
24 

42 
23 

49 
25 

60 
33 

66 
42 

55 
28 

55 

30 

50 
32 

54.5 
30.7 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

62 
47 

65 

46 

56 

44 

55 

33 

60 
30 

59 
33 

57 
43 

46 
26 

49 

23 

52 

30 

59 
29 

60 
31 

59 

30 

56 

30 

35 
17 

44 

19 

53 
25 

64 
35 

51 
37 

62 
36 

54 
39 

66 
41 

48 
31 

42 
27 

50 
23 

64 
26 

66 
30 

65 
39 

56 
28 

54 
30 

50 
32 

55.6 
32.1 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

56 
46 

61 
51 

56 
48 

58 
35 

29 

65 

65 
32 

61 
25 

46 
19 

46 
26 

50 
22 

57 
23 

62 
32 

60 
33 

42 
18 

36 
16 

47 
16 

49 

22 

65 
29 

61 
40 

73 
35 

44 

24 

45 
22 

50 
21 

50 
26 

68 
42 

53 
27 

60 
30 

55.5 
29.4 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

Mm 

58 
49 

60 
47 

61 
47 

59 
33 

54 
29 

65 
29 

56 
35 

57 
24 

45 

17 

48 
25 

55 
24 

58 
28 

62 
41 

56 
31 

45 
18 

44 
17 

46 
22 

55 
32 

65 

40 

58 
34 

56 
36 

62 
42 

67 
32 

45 

24 

45 

20 

54 
28 

64 
35 

68 
42 

57 
26 

55 
29 

51 

33 

55.0 
31.3 

MARION   JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

62 
48 

60 
47 

58 
47 

54 
32 

62 
29 

61 
31 

58 
49 

50 
25 

49 

20 

52 
26 

56 
24 

60 
31 

59 
48 

50 
30 

36 
17 

47 
15 

55 
21 

67 
30 

61 
49 

61 
39 

55 

41 

69 
44 

54 
32 

44 

24 

50 
23 

60 
23 

67 
44 

66 
43 

54 

30 

53 
29 

52 
40 

56.3 
33.3 

MINTER   3  NH 

MAX 

Mm 

55 
41 

66 
50 

54 
46 

57 
34 

51 
33 

65 
33 

62 
33 

59 
26 

45 

23 

50 
23 

52 
27 

58 
27 

61 
32 

59 
32 

43 
17 

31 
18 

47 
18 

55 
27 

65 
33 

62 
43 

61 
42 

60 
41 

70 
35 

44 
25 

43 
23 

52 
23 

60 
27 

57 
44 

55 

30 

55 
29 

57 
33 

55,5 
31,3 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

Mm 

60 
51 

56 
50 

59 
47 

53 
36 

65 
33 

65 
33 

63 
37 

49 

28 

50 
23 

52 
28 

58 
24 

61 
28 

60 
46 

46 
27 

39 
20 

49 

20 

56 
23 

66 
26 

63 
44 

61 
43 

52 
46 

75 
46 

50 
34 

48 
26 

52 
25 

62 
23 

67 
43 

67 
42 

56 
31 

59 
29 

53 

34 

57,3 
33.9 

SELMA 

MAX 

Mm 

64 
46 

60 
49 

59 
46 

59 
38 

65 
29 

62 
30 

62 
43 

56 
29 

57 
24 

53 
24 

60 
26 

63 
31 

59 
47 

55 
34 

42 
19 

49 
24 

58 
27 

68 
29 

63 
56 

63 
43 

53 
43 

73 
4! 

56 
39 

45 
28 

53 
26 

63 
25 

67 
48 

65 
49 

57 
34 

56 

30 

53 
46 

56.7 
35.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

S» 

• 

> 
< 

1  1 

2  1 

3 

*  1 

s  1 

6 

'  1 

°  1 

9 

in 

10 1 

11 

12 

11 
13  1 

14  I 

IS 

16  1 

17  j 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23  1 

24 

f 

2B 

1 

27 

28 

I 

29 

30 

31 

TUSKECEE  3  S 

MAX 

MIN 

UNION  SPRINGS 

MAX 

53 

58 

60 

58 

50 

64 

66 

62 

47 

49 

91 

56 

60 

65 

44 

36 

49 

59 

65 

67 

59 

62 

70 

44 

45 

51 

99 

66 

56 

59 

59 

56.2 

MIM 

1,5 

48 

48 

35 

32 

33 

34 

26 

23 

24 

25 

28 

31 

34 

18 

20 

21 

25 

36 

45 

43 

44 

38 

26 

25 

27 

31 

42 

32 

32 

37 

32.5 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA  I  NW 

MAX 

55 

68 

62 

59 

52 

63 

60 

62 

48 

SO 

91 

58 

63 

64 

46 

37 

50 

55 

65 

6B 

98 

68 

74 

47 

4S 

52 

62 

68 

60 

97 

64 

57,9 

Mm 

45 

51 

50 

35 

27 

30 

34 

29 

18 

21 

21 

25 

32 

36 

20 

19 

20 

23 

30 

41 

40 

46 

36 

27 

21 

20 

25 

42 

25 

26 

30 

30.5 

BEATRICE  I  E 

MAX 

66 

60 

58 

59 

55 

62 

66 

61 

49 

54 

90 

57 

61 

58 

43 

39 

60 

69 

62 

65 

70 

63 

68 

43 

66 

67 

71 

73 

72 

68 

59 

60,3 

Mm 

45 

48 

41 

33 

26 

28 

31 

25 

18 

19 

30 

33 

31 

29 

18 

16 

17 

31 

32 

39 

35 

41 

31 

30 

2S 

34 

33 

33 

39 

31 

33 

30.9 

BRANTLEV 

MAX 

58 

64 

64 

58 

S3 

66 

64 

62 

45 

54 

92 

58 

63 

63 

44 

37 

52 

56 

65 

67 

70 

76 

60 

48 

94 

53 

63 

69 

61 

98 

69 

58,8 

MIN 

47 

52 

49 

33 

27 

28 

28 

24 

16 

23 

IB 

21 

29 

34 

18 

16 

IS 

21 

29 

40 

42 

43 

38 

23 

20 

19 

29 

41 

24 

25 

28 

29.1 

BREMTQN  3  SSE 

MAX 

72 

67 

60 

60 

66 

62 

64 

56 

54 

53 

99 

65 

62 

61 

44 

54 

59 

67 

67 

60 

57 

y. 

60 

52 

57 

63 

68 

71 

61 

64 

55 

61,1 

MIN 

51 

48 

49 

31 

24 

32 

48 

25 

16 

23 

20 

23 

55 

34 

20 

15 

19 

26 

53 

40 

41 

59 

38 

21 

19 

19 

3B 

48 

23 

25 

48 

33,1 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

69 

65 

59 

55 

65 

60 

58 

49 

50 

52 

59 

61 

60 

50 

38 

48 

55 

67 

63 

59 

51 

7j 

55 

45 

50 

65 

68 

67 

56 

55 

51 

57.3 

Mm 

4B 

41 

45 

29 

30 

30 

44 

23 

18 

26 

23 

29 

46 

28 

15 

16 

21 

30 

47 

37 

39 

41 

30 

22 

20 

22 

43 

43 

26 

25 

36 

31,4 

CHATQM  3  N 

MAX 

73 

60 

58 

56 

66 

57 

62 

55 

53 

53 

62 

62 

65 

93 

44 

51 

61 

69 

65 

5S 

55 

12 

56 

50 

56 

64 

72 

69 

60 

54 

52 

59,9 

Mm 

52 

55 

50 

31 

32 

38 

52 

26 

23 

32 

29 

39 

52 

31 

20 

19 

23 

34 

41 

43 

42 

43 

33 

25 

25 

28 

53 

46 

30 

33 

42 

36,2 

CLAYTON 

MAX 

63 

60 

67 

60 

50 

65 

66 

63 

42 

49 

50 

54 

69 

67 

45 

35 

50 

60 

65 

66 

57 

99 

73 

45 

46 

52 

59 

67 

61 

56 

61 

57.5 

MIN 

45 

52 

49 

35 

34 

37 

49 

26 

26 

31 

29 

33 

38 

35 

18 

20 

25 

36 

40 

45 

44 

49 

38 

27 

27 

30 

40 

43 

32 

37 

41 

35.7 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

6B 

67 

64 

52 

64 

66 

63 

50 

49 

49 

54 

60 

73 

51 

38 

53 

55 

64 

71 

59 

61 

56 

50 

53 

60 

70 

68 

58 

61 

59 

59.4 

Mm 

52 

53 

48 

36 

36 

39 

40 

31 

27 

30 

29 

32 

47 

32 

23 

29 

30 

33 

48 

45 

47 

95 

35 

32 

29 

29 

42 

44 

37 

3B 

42 

37.6 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

60 

64 

69 

62 

62 

63 

65 

62 

49 

50 

51 

59 

99 

71 

41 

36 

52 

59 

63 

67 

57 

61 

73 

51 

51 

53 

61 

68 

61 

57 

62 

58.4 

Mm 

46 

51 

53 

35 

32 

35 

41 

29 

25 

26 

27 

30 

31 

35 

19 

20 

21 

31 

32 

45 

44 

46 

40 

27 

30 

30 

30 

41 

31 

34 

35 

33.9 

EUPAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

61 

60 

66 

59 

52 

66 

67 

65 

51 

51 

51 

90 

60 

70 

48 

39 

54 

94 

64 

69 

59 

60 

74 

49 

50 

55 

59 

67 

61 

59 

64 

58.9 

MIN 

44 

49 

48 

37 

28 

30 

48 

27 

20 

23 

21 

24 

34 

34 

20 

19 

20 

22 

30 

44 

36 

46 

42 

27 

23 

21 

24 

44 

29 

26 

32 

31 ,4 

EVERGREEN 

MAX 

56 

69 

60 

59 

54 

65 

56 

63 

51 

59 

54 

60 

64 

48 

40 

54 

65 

58 

68 

72 

49 

62 

70 

60 

60 

62 

59,0 

Mm 

48 

50 

51 

34 

30 

35 

36 

28 

25 

26 

27 

30 

35 

19 

21 

22 

45 

46 

48 

39 

28 

45 

49 

30 

33 

35 

35,2 

FRISCO  CITY 

MAX 

58 

71 

60 

59 

54 

67 

57 

63 

50 

54 

55 

59 

63 

62 

48 

40 

52 

99 

66 

65 

98 

68 

72 

47 

50 

56 

65 

71 

99 

60 

60 

59,0 

Mm 

45 

48 

49 

33 

34 

37 

45 

27 

22 

23 

29 

33 

35 

33 

18 

21 

26 

31 

51 

44 

44 

49 

36 

26 

24 

26 

30 

48 

30 

31 

39 

34,4 

GENEVA 

MAX 

63 

69 

66 

64 

53 

63 

65 

62 

49 

48 

50 

54 

60 

72 

49 

39 

50 

55 

65 

72 

95 

64 

79 

49 

50 

52 

61 

70 

63 

57 

63 

se.9 

Mm 

4B 

54 

54 

36 

29 

31 

33 

28 

22 

23 

24 

24 

34 

37 

22 

22 

22 

23 

26 

44 

42 

47 

42 

29 

25 

24 

26 

47 

29 

30 

31 

32.5 

GI LBERTDWN 

MAX 

70 

60 

57 

56 

67 

57 

61 

56 

54 

55 

61 

62 

64 

54 

47 

51 

59 

67 

66 

61 

99 

70 

96 

49 

54 

64 

72 

70 

98 

66 

57 

59,9 

MIN 

50 

49 

49 

29 

26 

30 

49 

25 

IB 

27 

22 

31 

54 

43 

20 

17 

22 

27 

48 

37 

44 

44 

34 

22 

20 

22 

54 

45 

25 

27 

40 

33,9 

GREENVILLE 

MAX 

57 

65 

64 

58 

58 

68 

60 

61 

58 

58 

98 

64 

69 

60 

95 

41 

51 

55 

65 

70 

73 

62 

72 

60 

53 

52 

61 

69 

66 

66 

62 

60.9 

MIN 

44 

49 

46 

32 

27 

28 

33 

25 

21 

22 

24 

26 

33 

31 

16 

16 

18 

24 

33 

40 

40 

42 

34 

24 

23 

23 

29 

42 

27 

27 

31 

30.0 

HEADLAND 

MAX 

61 

66 

72 

63 

52 

66 

70 

62 

50 

50 

94 

56 

60 

75 

49 

39 

53 

57 

64 

73 

97 

61 

75 

45 

49 

53 

60 

65 

68 

60 

65 

59.7 

Mm 

48 

51 

52 

37 

34 

39 

41 

28 

23 

25 

26 

30 

33 

38 

20 

22 

24 

28 

30 

49 

44 

47 

42 

29 

26 

26 

27 

32 

35 

34 

35 

33.9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

54 

61 

60 

57 

50 

63 

64 

61 

46 

90 

91 

56 

60 

60 

43 

36 

49 

54 

64 

62 

60 

59 

73 

44 

45 

50 

59 

67 

56 

55 

60 

55.8 

Mm 

39 

52 

48 

34 

32 

35 

40 

28 

24 

25 

31 

33 

33 

33 

17 

17 

20 

29 

30 

44 

44 

*9 

34 

25 

25 

23 

39 

40 

31 

31 

34 

32.7 

OZARK   6  NNW 

MAX 

62 

68 

63 

59 

63 

65 

63 

55 

50 

52 

95 

98 

70 

60 

40 

53 

54 

63 

67 

60 

57 

7, 

55 

49 

53 

60 

68 

6S 

57 

63 

56 

59.4 

Mm 

45 

47 

47 

30 

30 

37 

49 

25 

21 

28 

25 

26 

44 

31 

14 

17 

27 

30 

45 

41 

40 

45 

33 

24 

24 

29 

35 

44 

29 

31 

42 

33.4 

PHENIX  CITY   2  NNW 

MAX 

55 

51 

56 

62 

49 

62 

60 

64 

46 

47 

50 

93 

61 

64 

51 

32 

50 

51 

62 

69 

57 

,3 

72 

45 

46 

51 

58 

65 

51 

57 

60 

59.1 

Mm 

44 

45 

45 

36 

31 

29 

28 

28 

25 

27 

28 

28 

31 

36 

IS 

18 

23 

26 

34 

44 

43 

44 

40 

26 

27 

28 

30 

43 

33 

33 

33 

32.4 

PITTSVIEW 

MAX 

55 

56 

64 

57 

50 

65 

67 

67 

49 

48 

50 

55 

61 

67 

45 

38 

52 

53 

63 

69 

59 

69 

46 

47 

53 

59 

66 

58 

52 

62 

56.7 

Mm 

45 

47 

46 

36 

25 

26 

28 

23 

16 

17 

18 

18 

20 

36 

IB 

19 

18 

19 

20 

40 

34 

42 

27 

20 

18 

18 

32 

26 

23 

23 

27.4 

THOMASVILLE 

MAX 

60 

71 

56 

58 

52 

64 

59 

58 

58 

49 

50 

58 

60 

59 

45 

37 

48 

55 

69 

63 

60 

70 

45 

47 

51 

63 

68 

68 

56 

52 

57.2 

Mm 

46 

49 

48 

34 

34 

34 

36 

25 

23 

23 

28 

29 

43 

31 

IB 

20 

20 

26 

42 

40 

40 

33 

25 

25 

27 

31 

47 

30 

32 

33 

32.7 

TROY 

MAX 

61 

63 

59 

63 

65 

66 

62 

49 

51 

52 

57 

60 

63 

59 

47 

51 

59 

64 

67 

97 

54 

58 

4S 

52 

61 

66 

67 

57 

63 

55 

58.8 

Mm 

50 

53 

49 

34 

32 

36 

49 

27 

26 

31 

26 

32 

50 

35 

17 

20 

28 

25 

52 

45 

44 

35 

25 

25 

33 

41 

46 

30 

35 

47 

36.3 

WHATLEY 

MAX 

73 

65 

62 

58 

67 

59 

64 

50 

55 

54 

63 

67 

63 

58 

43 

53 

58 

68 

67 

60 

52 

72 

62 

50 

57 

64 

68 

70 

62 

55 

52 

60.4 

•           •  * 

Mm 

49 

45 

45 

32 

25 

30 

42 

24 

14 

25 

23 

27 

40 

28 

16 

14 

19 

24 

48 

37 

40 

43 

32 

19 

IB 

19 

4B 

54 

23 

25 

38 

31.2 

GULF  OB 

BAY  MINETTE 

MAX 

69 

60 

60 

56 

67 

66 

63 

51 

54 

58 

62 

62 

63 

55 

41 

52 

60 

66 

64 

60 

60 

73 

57 

51 

58 

65 

70 

71 

62 

62 

56 

60.5 

Mm 

51 

48 

53 

34 

35 

42 

50 

28 

27 

32 

32 

39 

54 

35 

21 

22 

26 

39 

54 

47 

49 

55 

37 

2S 

29 

31 

51 

49 

32 

38 

44 

39.2 

CODEN 

MAX 

68 

67 

68 

60 

65 

71 

67 

66 

56 

61 

63 

68 

64 

61 

91 

49 

62 

70 

69 

62 

65 

68 

60 

58 

58 

67 

72 

68 

62 

63 

61 

63.9 

Mm 

54 

53 

49 

33 

33 

42 

57 

29 

27 

31 

30 

40 

59 

35 

25 

20 

26 

36 

55 

45 

50 

58 

38 

29 

28 

29 

54 

50 

29 

36 

49 

39.6 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

70 

65 

68 

58 

66 

72 

63 

57 

53 

59 

62 

65 

65 

61 

46 

49 

61 

67 

66 

58 

65 

74 

5B 

52 

56 

65 

71 

69 

57 

63 

60 

62.0 

Mm 

53 

49 

54 

40 

35 

42 

57 

30 

29 

32 

33 

41 

45 

37 

24 

23 

27 

40 

54 

46 

34 

47 

39 

30 

32 

29 

53 

51 

32 

38 

51 

39.6 

FORT  MORGAN 

MAX 

71 

70 

69 

62 

64 

69 

65 

60 

52 

57 

59 

67 

65 

60 

91 

47 

59 

66 

65 

58 

65 

70 

60 

50 

54 

65 

6S 

68 

65 

63 

63 

62.2 

Mm 

51 

50 

52 

44 

52 

52 

56 

37 

36 

43 

46 

48 

57 

41 

29 

32 

37 

48 

54 

51 

59 

45 

37 

40 

40 

42 

52 

46 

43 

47 

57 

45.8 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

61 

67 

55 

66 

69 

62 

90 

54 

58 

60 

63 

64 

50 

41 

51 

59 

65 

66 

60 

67 

72 

51 

53 

56 

64 

70 

60 

62 

59 

59 

60.1 

Mm 

50 

48 

45 

36 

38 

46 

40 

31 

28 

33 

34 

48 

46 

33 

25 

24 

29 

41 

50 

48 

51 

50 

35 

30 

30 

33 

56 

38 

33 

39 

38 

38.9 

ROBERTSDALE  I  E 

MAX 

71 

68 

70 

65 

55 

65 

69 

63 

51 

94 

60 

61 

64 

65 

90 

41 

52 

60 

67 

69 

59 

74 

74 

51 

53 

96 

65 

71 

60 

61 

64 

61.5 

MIN 

47 

48 

48 

35 

31 

37 

41 

27 

25 

28 

27 

31 

43 

35 

22 

22 

24 

25 

46 

43 

47 

50 

37 

28 

26 

28 

43 

49 

30 

34 

44 

35.5 
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EVAPORATION  AND  WIND  t'Jltlt 


Day 

Ol  Month 

"S  ^ot 

Station 

0  0  5 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      •  • 

PIBOMONT  PLATEAU 

05 

MADTTKI  HAM 

■  16 

03 

* 

39 

03 

06 

10 

07 

*  ^fc 

00 

.06 

.13 

.03 

.05 

.00 

.07 

.  06 

•  10 

10 

01 

04 

*  ?n 

UT  Nn 

29 

2 

_ 

3 

33 

81 

47 

15 

'  1  fl 

28 

79 

67 

5 

g 

1  \ 

16 

27 

34 

29 

34 

IG 

30 

5 1 

*  ?R 

819 

»      •  • 

PRAIRIE 

06 

DEHQPOLIS  LOCK  AMD 

DAM 

EVAP 

.IS 

_ 

.05 

.10 

.07 

.00 

• 

* 

.44 

.07 

* 

* 

.06 

* 

» 

* 

• 

• 

.46 

.05 

_ 

.08 

* 

* 

* 

.31 

_ 

.29 

.02 

.17 

2.66B 

MIND 

82 

5S 

32 

lU 

74 

31 

29 

144 

55 

14 

10 

49 

100 

50 

145 

92 

26 

33 

82 

42 

22 

77 

99 

105 

55 

16 

60 

186 

33 

21 

55 

1985 

M^N 

55 

56 

60 

56 

54 

59 

54 

56 

55 

65 

56 

46 

52 

65 

57 

50 

59 

55 

64 

58 

56 

54 

56.5 

49 

52 

AO 

36 

37 

41 

36 

40 

38 

- 

- 

33 

38 

46 

47 

47 

41 

36 

48 

38 

37 

39 

41.0 

*      •  • 

GULF 

08 

FAIRHOPE  2  NF 

EVAP 

.00 

.09 

.12 

.07 

.03 

.07 

.12 

.06 

.15 

.05 

.02 

.00 

.12 

.11 

.06 

.04 

.03 

.05 

.06 

.03 

.05 

.15 

.09 

.06 

.04 

.04 

.14 

.05 

.04 

2. 079 

WIND 

49 

37 

31 

99 

39 

U 

40 

47 

16 

13 

13 

29 

33 

76 

90 

33 

10 

22 

* 

56 

26 

42 

86 

59 

* 

41 

36 

76 

17 

21 

39 

1193 

MAX 

66 

63 

62 

60 

60 

59 

60 

63 

50 

55 

56 

58 

59 

60 

50 

43 

50 

60 

62 

60 

70 

70 

62 

49 

52 

55 

66 

66 

56 

52 

53 

56.4 

MIN 

52 

52 

58 

39 

40 

45 

47 

36 

35 

40 

42 

A". 

47 

40 

32 

32 

35 

40 

55 

47 

47 

57 

41 

35 

36 

43 

52 

50 

40 

40 

53 

43.7 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

jg 

0  1 

i  1 

Date  oi 
fastest  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trace 

01-09 

.10-49 

66-09 

1.00-1.99 

1 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 
1  sunshine 

Average 
sky  cover 
suiinse  to  at 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

28 

0.8 

8.2 

37 

w 

27 

71 

72 

55 

63 

3 

1 

5 

1 

3 

0 

13 

6.0 

HUNISVILLE  W6  AIRPORT 

23 

1.4 

10.4 

38++ 

26 

22 

75 

80 

60 

66 

2 

4 

2 

2 

3 

0 

13 

6.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

4 

1.2 

9.3 

29++ 

18 

27 

77 

79 

58 

68 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

13 

5.5 

MONTGOMERY   WB  AIRPORT 

30 

1.9 

7.0 

43 

S 

27 

79 

84 

57 

65 

1 

1 

6 

3 

2 

0 

5.5 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


-   AL4B4H4 

Station 

 uectitltR  1T»8 

Diy  of  month 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1  22  1  23 

1  ^ 

28 

27 

28  29 

30 

•      «  • 

NORTHFRN   VaLLPy  01 

HUNTSVILLE  W  4P 
MO'ILTON  J 

""USClE  SHOmS  foi  iP 
NEW   M4HKET  2 

•        *  * 

4PI>/l|.*CH14N 
MGUNT4INS  02 

BESiFHFR  3  SSW 
SI»HINGH4fl  MB  4P 

Bmor.EPDRI   2  H 
V4LLFV  HEAD 

P'alBIE  06 
C4IHFSVILLF 

LIVINCSTON  2  SW 

SNJWF4LL 
SN  CN  Gtiu 
WTR  cOUIV 

SN  nr.  CNO 

SN0WF4LI. 
SN  CN  CNO 

SNOWFALL 
SN  On  ONO 

SNOWFALL 
S'l  CM  ONU 

SNOWFALL 
SN   01^  GNO 

wT»  eouw 

SNOWFALL 
SN   ON  CNQ 

SNOWFALL 
SN   ON  OMO 

SN0WF4LL 
SN   PN  CMD 

SNQWFSLl 
SN   f.N  OND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

J  

S—  R«f»r*nc*  Nol«a  Following  Station  tndax 
-  145  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


DECEMBER  1968 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  oi  Days 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

s 

•3 

.6 

>. 

Max. 

Min. 

oi 

Day 

■3-n 
D.  a 

e 

0 

o 

0 

1.00  or  More 

Average 
Maxim  ui 

Average 
Minim  ui 

Average 

Depaitur 
From  No 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  1 

is. 

o  * 

5  » 

=  1 

Total 

Departuj 
From  Nc 

Greatest 

Dale 

Total 

Max.  De, 
on  Grou 

Dale 

s 

0 

s 

0 

«       #  * 

MAY  1968 

UNION  SPRINGS 

63.6 

59.0 

71.3 

-  1.6 

95 

18 

45 

6 

e 

0 

0 

0 

3.92 

.53 

1.28 

18 

.0 

0 

8 

2 

2 

*       »  • 

JUNE  1968 

CHIL0ER5BURG  WTR  PLANT 
t AYETTE 

91.0 

M 

63.2 

M 

77.1 

M 

95 

16  + 

52 

28  + 

0 

20 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.25 
l.'tS 

1.51 
1.00 

12 
20 

.0 
.0 

0 
0 

7 
3 

4 

1 

1 
1 

*       •  • 

JULY  1968 

K  AYETTE 

90. 8M 

66. 3M 

78. 6M 

99 

1 

57 

5 

0 

0 

0 

12.31 

3.50 

9 

.0 

0 

♦       »  * 

AUGUST  1968 

FAYETTE 

M 

66. 4M 

M 

102 

2* 

53 

31  + 

0 

0 

0 

4.3o 

.0 

0 

•       •  * 

SEPTEMSER  1968 

FAYETTE 

St..  1 

57.6 

70.9 

90 

3 

47 

27  + 

9 

1 

0 

0 

0 

3.54 

1.80 

6 

.0 

0 

4 

2 

2 

♦       *  » 

OCTOBER  1968 

FAYEITfc 

77.8 

<i9.'i 

63.6 

99 

2 

29 

26 

125 

0 

0 

3 

0 

.55 

.0 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


12      3      4      5      6      7      8  9 


MAY  1968 
UNION  SPniNGS 


JUNE  1968 


JULY 
FAYETTE 


4UCUST  1968 


SEPTEMBEIl  1968 
FHYETTE 


OCTOBER  1966 
F4YETTE 


•       1.00  3,50 


•       I. 10  .75 


.30     .0«  .1! 


.50     .85  .50 


13     14     15  I  16     17  18 


I  .06 


.80  .10|  1.40  .10 


.34     I  1,24 


.18     ,05  .06 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.35     .47  .12 


.27  ,01 


1.30     ,76  ,65 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  decI^e'r  i96e 


Station 

Day  ol  Month 

• 

0) 

• 

1 

3 

4 

G 

7 

3 

12 

u  1 

IS 

16  1 

"1 

18 

.3| 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

"1 

2S| 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

• 

* 

• 

Mi* 

1966 

UNION  SPRINGS 

MAX 

Mm 

60 
50 

83 
5* 

65 
5T 

89 
58 

79 
55 

80 
45 

75 
48 

63 
53 

63 
56 

82 
59 

86 
61 

86 
66 

69 
64 

87 
66 

67 
67 

91 
69 

90 
71 

95 
61 

74 
64 

81 
52 

74 
SO 

78 
92 

82 
57 

89 
58 

90 
66 

87 

66 

82 
63 

82 

61 

79 
55 

83 

61 

86 
62 

83. 
59. 

* 

• 

• 

JUNE 

1969 

CHILOERSeURG 

HTR  PLANT 

MAX 

MIN 

91 
56 

91 
64 

89 
62 

89 
60 

89 
61 

87 
54 

89 
58 

91 
59 

92 
63 

94 
65 

95 

66 

93 

67 

93 

60 

68 
52 

95 
57 

95 
66 

94 

71 

90 
67 

90 
68 

89 
64 

90 
63 

90 
70 

»« 

69 

92 
69 

92 
73 

92 
74 

86 

62 

87 
52 

94 
58 

94 

62 

91. 
63. 

F4YETTE 

MAX 
MD) 

92 
63 

61 

97 
65 

96 
67 

94 

70 

69 
60 

54 

96 

93 
69 

94 
67 

93 
69 

90 
63 

67 

93 

93 
67 

93 
75 

90 
72 

84 
54 

50 

• 

• 

* 

JULY 

1966 

F=AYETTE 

MAX 

MIN 

99 
63 

91 
70 

8* 

71 

87 
59 

89 
57 

61 

81 
65 

83 
67 

89 
63 

86 
66 

90 
63 

90 
66 

93 
66 

93 
65 

94 

68 

93 
65 

68 

90 
70 

94 

93 
70 

93 
67 

92 
67 

93 
68 

92 
67 

71 

96 

90 
67 

89 
69 

94 
68 

95 
69 

90. 
66, 

• 

• 

« 

AUGUST 

1968 

F4YETTE 

MAX 

MIN 

95 
69 

94 

70 

69 

92 
63 

90 
67 

92 
66 

96 

70 

69 

71 

70 

93 

70 

92 

70 

92 

70 

90 
69 

69 

98 

70 

91 
71 

99 

70 

96 

70 

70 

102 
72 

85 

67 

86 
64 

84 
54 

88 
55 

85 
53 

89 
53 

53 

66 

• 

• 

« 

SEPTEMB 

ER 

1968 

FAYETTE 

MAX 
MD) 

66 
53 

86 
57 

90 
60 

86 
66 

89 
66 

87 
66 

65 
65 

68 
63 

89 
63 

84 
61 

77 
51 

60 
47 

61 
47 

76 
49 

84 
55 

61 
96 

80 
67 

77 
60 

83 
47 

66 
61 

69 
63 

89 
57 

67 
56 

68 
56 

66 
61 

78 
62 

7! 
47 

76 
51 

67 
56 

66 
58 

64 
57 

* 

• 

• 

OCTOBER 

1966 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

68 
56 

69 
58 

83 
69 

80 
45 

82 
36 

74 

51 

73 
57 

76 
53 

79 
49 

74 
64 

84 
63 

83 

60 

65 
58 

87 
63 

84 
56 

80 
61 

60 
62 

60 
63 

79 
49 

79 
38 

82 
38 

79 
44 

75 
44 

69 
48 

70 
36 

67 
29 

69 
36 

61 
36 

65 
31 

77 
31 

64 
48 

77. 
49. 

CORRECTIONS 


DATE 

JULY  1964 
SEPTEMBER  1968 
SEPTEMBER  196B 
OCTOBER  1968 

OCTOBER  1968 


TABLE 

ALL  TABLES 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  TEMPERATURE 


DIVISION 
COASTAL  PLAIN  07 
PRAIRIE  06 
PIEDMONT  PLATEAU  05 
UPPER  PLAINS  03 

UPPER  PLAINS  03 


STATION 

FALCO  OPEN  POND  TWR 
MATHEWS  1  SSW 
WADLEY 
ALICEVILLE 

ALICEVILLE 


CORRECTION 

STATION  DISCONTINUED  JULY   1,  1964 

AMOUNT  ON  17TH  ZERO,   ON  ISTH   1.16,    19TM  .54 

TOTAL   1.24,    AMOUNT  ON  30TM  .21 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  77.6,  AVERAGE  TEM- 
PERATURE 63.1,   TOTAL  NUMBER  OF  DEGREE  DAYS  157 

MAXIMUM  ON  31ST  70,   AVERAGE  MAXIMUM  77.6 


S*«  R«(M«ac«  NolM  FoDowlAg  SuUon  t&dn 
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STATION  INDEX 


STAnON 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  j 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP 

1  PRECIP 

£ 

|SPEC1A 

ABBCVILLE  1  NNM 

ODDS 

HENRY 

31  35 

85  15 

*65 

7A 

JOHN  S  RICHBURG 

0063 

03 

2 

3*  13 

87  11 

795 

PROF •  PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

WILCOX 

7A 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

ALBEHTVIULE  2  Se 

01*8 

02 

12 

3*  1* 

86  10 

11*0 

SP 

5P 

'  H 

ALA.    CONMUNIIr  NETmORa 

ALCIANDER  CITT  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

85  52 

660 

5P 

5P 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33  07 

88  07 

1*0 

7A 

ANDALUSIA  1  NM 

0252 

07 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

aA 

8A 

JAMEi   P.  GILLIS 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

33  35 

85  51 

599 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ARLEr  3  & 

0338 

03 

WINSTON 

2 

87  13 

MRS'  OORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

11 

33  15 

85  50 

1080 

TA 

GEORGE  M.  BURNS 

ASHVILLE  K  M 

0)77 

0* 

SI.  CLAIR 

33  51 

86  20 

590 

JOHN   T.  SwINOALL 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

3*  *8 

86  59 

720 

9A 

9A 

AIHORE   1  SB 

ESCAMBIA 

INACTIVE  7/1/68 

AJ8URN  )  Sa 

0*22 

05 

LEE 

11 

32  3* 

85  31 

730 

SA 

SA 

"  H 

AUTAUGAVlLLE    1  H 

0**0 

03 

32  28 

86  *1 

200 

J.  B.  NEIGHBORS 

BANKHEAD  lock  and  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

06 

BALDWIN 

87  *7 

268 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE  1  E 

0616 

MONROE 

1 

87  12 

178 

7A 

MARY    L.  BAYLES 

BELLE  MINA  2  H 

06S5 

LIMESTONE 

12 

86  53 

600 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRV 

07*S 

03 

FAYETTE 

33  *0 

87  36 

452 

MISS  claRa  r.  olive 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

autauga"" 

2 

87  01 

533 

6P 

6A 

JAMES  £•    MC  CRAVY 

0823 

03 

1 

32  39 

86  *2 

*20 

6A 

a iRM Ingham  mb  ap 

JEFFERSON 

MID 

U.S.   WEATHER  bureau 

BOA  2 

0957 

02 

MARSHALL 

i 

3*  13 

86  10 

1070 

"7/ 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

07 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

SA 

8A 

R.   E.  HENDERSON 

BflCrfTON  3  SSE 

07 

ESCAMBIA 

87  03 

85 

6P 

6A 

MRS.  CLARa  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT  2  ■ 

02 

JACKSON 

12 

3*  56 

85  *5 

5P 

e ROOK HOOD 

03 

TUSCALOOSA 

2 

87  17 

605 

7a 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

BRUNOIOGE 

1178 

PIKE 

51C 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SH 

1288 

0* 

SMEL8Y 

86  *6 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAKDEN  3  NW 

1301 

1 

32  02 

87  20 

225 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

132* 

°; 

TALLAPOOSA 

11 

85  *1 

680 

6A 

Vl 

AUBURN  UNIVERSI T Y 

CARBON  HILL 

WALKER 

"  5* 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  i  SM 

1512 

0* 

CHEROKEE 

3*  06 

85  *5 

620 

TA 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

32  57 

87  08 

22* 

7A 

7A 

CHATOM  3  H 

1566 

07 

WASHINGTON 

i: 

88  15 

SP 

5P 

GRaOY  C.  YOUNG 

CMILOERSBURQ  Hlft  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

86  20 

5P 

Claiborne 

MONROE 

31  32 

87  31 

183 

tollie  L.  haskew 

CLANION 

169* 

03 

CHILTON 

32  51 

86  38 

7A 

CLAYTON 

1  725 

07 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  28 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Envlroomental  Science  Servlcea  AdalnlBtratlon  State  Cllmatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,    RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  In    'HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dlnenaional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ^F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
move.iient  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  0S^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  PAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,    and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .     flax  and  mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  iasue 

of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-t-+    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUHHART. 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"   for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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«6 

6 

43 

0 

54 

6 

67 

0 

72 

0 

80.2 

80. 3M 

80.4 

79.2 

67,4 

93,9 

46 

7 

GENEVA 

♦  6 

8n 

44 

0 

55 

2 

68 

5h 

72 

0 

80,1 

80.6 

60.6 

75.3 

65, 7H 

S2,9 

49 

7 

CllBERTDUN 

46 

3 

43 

1 

53 

5 

66 

2 

70 

9 

78.6 

79.6 

79.7 

72.7 

65.6 

92,3 

46 

9 

CREEKVUCE 

47 

4 

-  3.8 

43 

2 

-10. 1 

55 

5H 

-  3 

1 

66 

9H 

70 

5H 

- 

3.4 

78.1 

-  2.1 

78.* 

3 

0 

78.7 

-  2 

.4 

74.1 

-  2.6 

69,4 

- 

2,1 

52.4 

-  4 

4 

49 

5 

-  9.9 

HE  A[)L  AND 

47 

43 

7 

55 

68 

7 

"^^ 

2 

80.3 

60.9 

81.5 

76.3 

67,9 

54,6 

46 

HIGHLAND  HOME 

45 

-  5,9 

42 

2 

*-l0.6 

-  3 

9 

65 

5 

70 

2 

3.0 

79.1 

,2 

79,9 

1 

0 

60.9 

.3 

75.8 

-  .6 

66, 9n 

,6 

52, 4H 

-  4 

2 

44 

3 

-  6.7 

OZARK  6  NNW 

48 

1 

-  4.2 

44 

-10. 1 

55 

6 

-  3 

7 

67 

1 

.3 

71 

3 

- 

2.9 

79.5 

-  .5 

78,8 

2 

2 

79.1 

-  1 

.6 

79.1 

-  1.9 

66,9 

- 

1.6 

53,8 

-  4 

2 

46 

4 

-  6.1 

PMENIX  CITY  2  NNU 

43 

6 

42 

5 

55 

0 

66 

1 

70 

2M 

79.3 

80.1 

61.0 

79.3 

66,0 

53,1 

43 

6 

PITTSVIEW 

93 

4M 

64 

1 

67 

9M 

77.8 

79. 8M 

60.3 

73.2 

63, 9h 

90,6 

42 

1 

TH0M4SVILLE 

45 

0 

-  4.6 

42 

7 

-  9.1 

54 

2 

-  3 

I 

66 

9 

1.9 

70 

e 

1.9 

79.7 

.4 

80.0 

7 

79.5 

-  1 

.  1 

73.7 

-  2,3 

69,9 

_ 

,6 

93,0 

-  2 

6 

-  J.o 

47 

6 

-  3  ,g 

43 

- 

56 

4 

5 

67 

IM 

1.9 

71 

3 

2  0 

79,9 

- 

■ 

79.6 

1 

0 

80.4 

.0 

76.1 

-  .2 

67,5 

,2 

54,4 

-  2 

0 

-  3,2 

WH4TLEY 

46 

' 

42 

1 

54 

1 

69 

70 

1 

79.1 

79.2 

79.2 

73.9 

69,2 

S3,6H 

49 

6 

OIVISIHN 

46 

6 

-  4.6 

43 

3 

-10.0 

94 

8 

-  3 

6 

66 

9 

1.0 

71 

2 

2.3 

79.4 

-  .3 

79,8 

1 

.2 

60.2 

.6 

74.9 

-  1,7 

66,1 

1,2 

93,1 

-  3 

5 

49 

8 

-  9,4 

«       «  * 

fiAV  UIMCTTE 

50 

6 

46 

2 

57 

6 

69 

3 

73 

7 

81.2 

80.7 

81.3 

76.9 

70,0 

96,9 

49 

9 

CODEN 

51 

5 

47 

S 

56 

68 

8 

73 

7 

80.2 

80.9 

62.1 

76.9 

70,3 

97,4 

91 

6 

PAIRHOPE  2  NE 

51 

-  2.3 

47 

I 

-  e.3 

57 

1 

5 

68 

1.6 

73 

8 

.9 

80.2 

.2 

80.9 

.<i 

60.9 

.9 

76.4 

-  1.3 

70,0 

,7 

96,4 

-  2 

5 

90 

8 

-  3.2 

PORT  MORGAN 

51 

6 

49 

57 

8 

70 

2 

74 

7 

83.2 

82. 9 

63.0 

79.5 

72,4 

59, 9« 

94 

0 

MOBILE  HB  AIRPORT 

50 

3 

-  2.7 

46 

7 

-  8.5 

98 

1 

-  2 

2 

70 

3 

2.7 

76 

0 

,4 

83.2 

1.7 

82.7 

.1 

63.1 

1 

.0 

76.1 

.2 

70,1 

.2 

56,3 

-  2 

6 

49 

9 

-  4.6 

ROBERTSDALE   1  E 

49 

S 

46 

3 

56 

3 

67 

5 

72 

1 

80.7 

80. B 

60.6 

75.9 

66,1 

59,4 

46 

9 

DIVISION 

50 

9 

-  2.« 

47 

2 

-  8.1 

57 

2 

-  2 

8 

69 

1 

2.1 

74 

0 

81.5 

1.4 

81. S 

.2 

61.8 

.3 

77.3 

-  .4 

70,2 

,6 

56,9 

-  2 

0 

90 

7 

-  3.2 

Division  averages  la  the  annual  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  nay  differ  slightly  fron  values  published   In  monthly  Issues. 


A  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  DESCRIBING  UNUSUAL  WEATHER  IN  1968  WAS  INCLUDED  IN  THE  OCTOBER  AND 
NOVEMBER  ISSUES  OF  THIS  PUBLICATION. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Juuuy 


Fabniuy 


AprU 


Auguat 


S*ptomb<i 


NORTHettN  VALLEY 


ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  H 
OECATUK 
fALKVlLLE  1  N 
FLaltENCE 

HOOCES 

HUNTSVILLE  WB  AP 
MAOISON 
MOULTON  2 

husClE  shoals  FAA  AP 
nEm  market  2 

RED  SAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
KATERLOO 


APPALACHIAN 

MOUNTAINS 
ALBERTvILLE   2  SE 
SESSENER  3  SSa 
BIRMINCHAN  WB  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  w 

COlLINSVUlE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

NACELLA 

ONEONTa 

PAlnERDALE  2  H 
SAINT  BERNARD 
SAND  NT  SUBSTA  AU 

SAYRE 

SCOTTSSORO 
VALLEY  HEAD 
KARRI  OR 


UPPER  PLAINS 


ALICEVILLE 
ARlEY  3  S 
AUTAUCAVILLE   3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BlLLINOSLEY   1  SE 

eRQOKMOOD 
CARBON  HILL 
CEnTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROO 

PAYETTE 

GORGAS 

HAIEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAV  DAM 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVUlE 
PRATTVILLE 
REFORM 

TNORSBY  EXP  STATION 


SSE 


6.01^ 
7.09 
6.23( 


6,01 
5.83 


e.u 
!.Te, 


TUSCALOOSA  PAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

MEST  BLOCTON 
MINFIElD  2  SH 


EASTERN  VALLEY 


anniston  paa  ap 
aShville  a  H 

CALERA  2  Sa 
CENTRE  S  Sa 
CHILOERSBURC 

CHILOERSBURG  KTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  CAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SK 
LEESBURS 

MOnTEVALLO 

pell  city  i  nne 
sylacauca  a  n( 
talladega 
kalnut  grove 


l.S» 
1.3i 
1.3A-  A. 10 
l.A» 
l.AJ 

l.*» 
I.IA-  A.OB 
l.lBl-  A. 30 
l.A« 

1.51 
1.5Z 


E  6,91  1.29^ 
5.2» 
5. si 
6.21 


7.29i 
6.5(> 
6.1b! 

5.7^ 
6.BA 
5.75 
7.67 
6.20 

7.27 
6.A7 
J. 70 
7.71 


5.0^ 
S.6i 
A.O^ 
5. BO 
A. 69 

5.Ai 
7.5^ 
6.071 
J.B71 
6.5-^ 


.97 


7.9i: 

6.911 
6.A6 

5.  BtJ 
5.27' 

'•"I 
A. 83, 
3.38r  I.IB 

6.  AS 
6.2* 

S.BB 


7.55 
6.21 
6.60 
A.7(y 
6.65 


E  6. 24 
6.09 


l.AAj-  A, 01 


1.19>-  A.AA 

i.obI 

.9a' 
1.35 
1.3A 
l.AD>  A, 10 

I.A6! 
l.OOl 
1.A6I 
1,19-  A. 62 
1,0^ 

l.AJ:' 

i.izK  a,b; 
1,1^  A,2e 

l.>9< 


l.lt-  A.A9 


2.oal 

1.7* 


I. id 

1.6Z 
1.801-  3.70 
1.77-  3.A6 
1.91 

1.90 
1.58 
2.00 
1.A9 
2.09 


1.93 

1.771 


1.8B: 

2.70- 
2.19 
1.8} 

1.68 
1.68- 
2.U 


E  9. 91 

6. AS 
6,62 


I  6.2A  l.Ae 


5.9a! 


A.  3* 
3.7^ 
3.2b-  1.2( 

6,6^ 

6,70 
A, 05 
5,29 
3,75 
3,9» 

A. 26 
6,89 
3.91 
A.77| 
A.9^ 


A.3At. 


3,76-  2,30 


3.A7 
A.BB^  1,31 
3.29-  2 
3,72 


A.97| 
2.21 
A.5i 
2. OA 


2.21 

5.66 

1.76. 
3.28^ 

6.6ei 

1.A9 

3.39 
3.  U- 
A.75 
3.00 


l.B»- 

1 

3,52 

3 

95- 

1.9} 

2 

76' 

1.18 

A 

72 

1,66- 

3.76 

A 

10- 

1,97 

A 

23 

1.3* 

• 

l.AA 

1 

791 

l.AJ- 

4.37 

6 

301 

1.2T 

A 

l.U 

3 

3» 

.79 

J 

79 

2,08 

2 

89 

1,96 

9 

59 

1,76 

1 

99 

1.21- 

A, 19 

2 

62>- 

l.l» 

3 

4} 

5,27' 
5.16 
5.76 
A.  69: 
6.561 

5,4^ 
7.6b! 

l:^ 

A.7a| 

5.4(J 
4,I6L 
5.7J 
8.51 


6.06 

6!99l 
4.32^ 
7.0* 


1.9oL  3. 


7.44! 
8.31 

9.»ii 


6.20 

9.0T  1 
4.94 

6.1t| 

8.04 
9.B7I  2.48 
4.77)  I 
6.3i 
B.OOj 

6.9-^ 
8.971 
9.64 
10.00 
9.34 


7.60  2.30 
7.40  1.58 


9.85 
9.8* 
9.67) 
5.7* 


7.42 
8.91 
7.17 

9.06 
6.99 
6.74  1.29 
9.23] 
7.74 


2.63!  8.66  3.26 


7.29 
7.84 
6.2} 


82     1.30j-  2.21 


6.77  3.12 


5.19  1.48 


3.44 
9.96 


2.3} 

2.37 
9.90 
l.75fc  2.39 
2.19-  1 
4.91 

5.14 


8.99 
9.70j 
3.72i 
1.77| 


.8) 

.19| 
.21-  1.98 
.301 


2.7} 
2.82L.  1.37 
9.7} 


6.9} 
7,64 
9.30 

3.97 
4.62 
9.47 
3.91 
4.31 


.74| 

:;3r 


.77^  2.60 


1.13-  2.75 
2.28 

.67-  3.34 
1.201 
1.01-  2 

1.99! 


1.60 
1.03-  2 
1.961 

.87: 
2.49i-  1 
1,00U  2.82 

.91' 


4.3 

}.01. 
4.30- 
5.29 
.71 

5.33 


4.46 
3. OK 

4.5J 
4.29 

3.92 
3.30 
4.94 


4.0>-  .33 

I 

7.9a  3.2e 

8.10 

9.39  4.23 
6.56i 

1.49-  2.9) 


.98 

3.00 
1.0« 


4.8)'     l.DO     1.2ZL  2. SB 


10.02 
B.9i 


14.71; 

6.38 
3.92 
9.10 
5.8T 


4.21- 
7.95 
10. oi 


4.91 
8.79 
6.2J 

1:^ 

6.20 
8.26 

6.4^  1.11 
2.25-  3.A2 
9.91 

5.t« 
2.90 
12.31 


e.9» 

7.58 
4.7* 


6. 91 
7.41, 
1.62 


2.46 
1.76 

.70-  3.22 

.79 


1.4a 

3.6fr 
1.7» 


3.36 
1.39 
2.60 
.74- 
.28 


9.7» 

3.6t| 

6.2J 
4.00 
8.81 

6.88 
4.29 
9.11 
4.06- 
9.98 


S.«<< 

4. IT 
1.62-  2.1C 
3.44 
3.09 

4.09 

.94-  J 
3.36- 
2.62 
3.1s 

2.bJ 
3.72 
2.91 
3.39 
3.99 


2.84-  I 
9.9^ 
l.Bl-  ! 
3.0« 
.68-  1 

3.89i 
1.2* 

.601 
2.94-  1 

6.9^ 
9.38 
1.9S 
3.82- 
2.80 

3.31 
2.72-  .91 
.80-  ].07 
3.93i 


1% 


A. 31 
3.67 
9.61  2.39 
3.31 
9.87 

4.41 

4.19  1 
3.12- 
3.91 
9.04 

3.54 
9.72 
3.49 
3.5} 


.BBi-  1.37 
.7^ 


4.2« 
3.46 


9,70  2,6C 


.9T| 
3.01^ 

i.oi 


i.ii 

2.3} 

.82-  3.1 
2.6* 


3.831 
4. ill 

\.iO 

1.77] 
.82 
1.9B- 
2.lOj 
1.56 


2.90- 
3.62 
3.49 
4.8^ 


1.94-  1.2i 
3.51, 


3,9} 
2.34-  1.74 
2.90 


1.06 
3.92 


1.94 
1.90-  1.12 
4.90 


1.69 
1.90 
2.19- 
2.25 
l.BO 


3.92 

3,82 
3,6* 
3.68- 
4.05 
3.11 


I.B4-  1.07 

.97 
1.20-  I 
1.77 
2.99  .0! 

1.6T 


.671 
1.92-  1.1) 
1.61-  1.3C 
1.3t 


.7$ 
1.29 

i.iq 

■  »« 

■'^ 
.9*. 
1.45- 

1.46 

.68 
1.00 
.59 
.78 
2.13 

1.29 
1.59 
1.72; 


1.10 
1.44- 
.7} 
2.99 


.59-  2.33 
1.02 
.90 


1.55 
2.14 
1.2*.  1.21 
2.95 


2.59 
1.12 
3.48 

1.A4 
1.90 
.9* 
l.Ot- 
2.60 


2.33r  1.7} 
9,0* 
4,66  1 
3.9} 
2,99-  1.42 

4.89 


4.7T. 
4.02i 
3.2i 

3.4Tr 

3. 97 

3.3V 
2.67-  1.4! 
3.06-  ,B9 
3.41 


9.10 
4.34 
4.32- 


9.46 

3.96 
5.09 


7.38 

9.97 
4.08- 

9.99 
4.81 
6.62 


7.37 
4.7B- 
4.48- 
B.99 


3.82 
3.9} 
4.2T 


4.221 
2.99 
3.31 
3.24 

4,90: 

3.41 


4.86 

3.78 
9.94 
5.82  2.56 
3.71 
5.21 

3.26 


E  6.87 
4.81 
9.61 


9.20 
7.72 

9.38 
6.60 
4.60 
7.07 
6.30 

4.37 
6.70 
6.64 
9.84 
6.64 


6.99 
8.21 
8.63 
6.93 
8.91 

6.27 
6.97 
9.71 
10.71 


4.1^ 


4.74 
4.42 
3.19- 
4.97 


3.9^ 

4l»* 
4.0T 
4.4^ 

3.72 
4.96 
6.08 
3.94 
A. AS 


3B  9. A? 
6.BB 


6.9} 
9.98 

l.tti 


7.17 
7.06 
6.A6 


9[-  2.271 


90.66 
A3, 35 
.76^  AS, 46-  5.51 
43,42 
47,38 

E  58.29 

A2.43-  6.24 
50.50-  1.72 
A5.60 
A6,79 


A7,63-  ].A5 


2.46 


50.79- 
58,19 
51,20-  1,85 
50.85 

36.11-16.29 

53,39 
49,26 
90.98 

90,98-  4,09 

69.17 
99.38 
46.17 


49,09 

44,84-10,97 
46.10-  6.09 
60.07 


49.02-  4.41 


93.20 
40.82' 
90. 2T 
A}. 60 


98.13 

50.07.  5.12 
43.21-11.99 
91.97 

47.941 
43.88 

97.99! 
46.42' 
92.70 


97.42' 
49.27 
49.24 
48.01 


48.10-  9.94 


41.23-11.23 
56.11 
53.27 
96. 19 


48.97.  4.89 


90.28 
90.67 

42.79-11.60 
96.03 


93.6* 
41.69 
99.89 

92.90 
91.94 
90.91 


2.2a!  41.72.  9.29 
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Table  2'-Coatinu0d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


Auguft 


PIEDMONT  PIATE«U  05 


ALEXANDER  CITY  (  N 

ASHLAND 

AUSURN  3  SH 

CAMP  HILL  2  NW 

DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HICHTOhER 
JORDAN  OAH 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAH 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOH  DAH 

HAOLEY 
HETUHPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


CUBA 
DAYTON 

dehopolis  lock  and  dam 
fort  deposit 
gainesville 

dreensbord 
mayneville 
livingston  2  su 
marion  6  ne 
marion  junction  1  ene 

marion  junction  2  ne 
mathews  1  ssn 

MlLSTEAD 
MINTER  3  NB 
MONTGOMERY  KB  AP 

ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTlE 

TOSKEGEE  3  5 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

WARRIOR   LOCK   AND  DAM 


COASTAL  PLAIN 


ABBEVILLE   1  NN 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NW 
AThORE   I  SW 
BEATRICE  1  E 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
URUNDIDGE 
CAhOEN  3  NW 
CHaTOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 
COFFEE  SPRINGS 
COTTONTON 

dothan  faa  airport 


NW 


ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 
EUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

KELVIN 

NEWTON 
OZARK  6  NNW 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PINE  HILL 

PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
THQMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 


66  = 


I 

E  3. BO 
S.3fr 

2.6»-  1.10 
3,6^ 
3.2»-  1. 

5.75 

5.K, 


3.12-  1.53 


3.85 

3.6bU  .ae 

3.37L  1.30 


3.97I-  .88 


=  1.70 
E  1.38 

2.35-  2.59 

2.37: 

2.0«r  3.04 


2.6B 
3.50 
A.98p  1.46 


1.36 
1.56 

2.011 
1.82' 


5.82j  1.06 


4.07 
2.68 

3.08-  1.43 


2.48 
4.671 

2.od- 


3.34 
3.9» 
3.16. 
3.311 
3.111 

3.58L  1 
2.66r  1 
2.37[-  1.95 
3.061 
2.65' 

3.03 
2. 90-  1. 
3.77-  .32 
3.4i 
2.46-  1.37 

3.80-  .71 
3.71 
3.78 
E  2.68 
3.73- 


3.73^ 
3,82- 


3.13^  2.06 
1.92 

3.51-  1.20 

2. 83-  1.68 


3.18^  1.28 


3.92 
2.97-  2.98 
4.51^  1.83 


4.19h  2.08 


2.15 
1.86- 
2.10 
1.72, 


1.70 
3.22: 
1.74- 


1.83 
1.71 

1.77^  2.85 
E  1.96 

1.97-  2.49 

1.84| 
1.8-J 


3.48^  1 
1.82-  2.90 
2.Ui 
1.77 


2,01-  2.77 


2.18 
2.91 

1.77| 

2.O9U  2 
3.09-  1.51 
1.58-  2 
2.66 
3.05 

3.10 
1.4D-  3.44 
2.80-  1.77 
1.43 
1.68k  2 

2.39r  2.10 
2.121 
1.48! 
2.28 
2.53-  1.99 


2!4S| 

i.iir 


2.54 
1.69 


2.26-  2.88 
1.92-  2.48 


2.2X1- 


1.33 

3.68-  2.52 
1.27-  4.99 
4.81-  1.31 
3.29! 
2.43 

1.21 
2.91p  3.19 
3.55k  2.22 
3.11 

1.99f.  3.61 


5.44! 


.44 


2.13H  4.55 


.12 
1.93 


3.44| 
6.59; 
6.79' 
5.04 

8.56| 
6.36 
5.07 


8.98 
6.86 
7.76 


6.39 
3.76 
4.30 
5.25 
3.31 

7.10 
6.79 
3.96| 


3.01 
6.86] 
3.50 
2.39 
3.38 

3.65 


3.52 
2.91 
1.73 


3.26h  3.68E  4.77 


3.96k  2.81 


2.95 
2.96 


1.76 
5.07. 

3.03h 


1.52 
3.86 
3.34 


1.73 
1,94 


2.36 
3.60 


3 

96' 

2 

'Zr 

2 

74 

3 

07- 

5 

51 

10 

24 

86 

2 

*l 

3 

66 

3 

15 

5 

26 

99 

7 

15< 

3 

28- 

36 

97 

3 

IS 

2 

22- 

2 

99 

1 

66- 

1 

70 

1 

12 

1 

41 

1 

94 

2 

'3h 

2 

75 

1 

94k 

1 

97 

2 

60 

64 

2 

30k 

1 

3 

; 

3 

921 

2 

97 

2 

07 

2 

54- 

1.16 
1.53 


1.74 
.02 


1.93-  2 
3.13-  1 
2.26^  1.37 
2.43 
1.56 

2.3eJ 

6.48  2.43 
3.49.  .63 
2.42 
3.42 


2.09 
3.45 
3.47 
2.73 


5.31 
2.38 
2.66 


2.83 
5.76; 
2.90. 


2.07 


1.98 
.91 
1.16 

1.41 
2.85 
.81 
.50 


2.36 
1.46 
.30 

i.e; 

1.97k 
.42 

.36 
.73 

1.76 
.54 

1.66 
.36 

1.69 

2.87 
3.00 


1.16-  2.98 
2.94 

.10 
.40 


3.63 
1.28 
4.34 


1.61 
1.79 
2.52 


1.66 
1.67 
1.35 
5.21 
3.03 


1.57 

3.51 
1.92 
2.66 
.81 
3.00 


2.12 
2.28 


2.51 
2.56 


2.06 
2.26 


2.16U  2.30 


10,34 
5.59 

4.5S. 


6.33 
4,5i 
4.63 
4.9d 
5.26 


3.33 
8,151 
3,9a.  1,09 


4.72 
4,84 
4.96.  .44 


2,26-  4,04 


3,8! 
3,95 
2.16 


6.73.  1. 
5.03-  1, 


7,871 
6.6^ 


.33|-  2.03 


5.00.  1.47 


5.1? 


3.61I 
1.97-  3,7! 
3.80 
4.52-  2.0! 
4.75-  1.6! 

3.6U 


5.01-  1.8! 


4.18 

3,09 
7,48 


3.91 
3.9T 
3.6^ 
3.2l| 


^,tt^•  1.04 


4.51^ 
9. 78 
4,94| 


6,0! 
5,63 
8,75 


2,14 
2,26 
4,46 
4,33- 
,87 

3,55- 

3,26|-  1,30 
4,63 


4.91 

i.i-i- 
4.94. 

4.69- 
4.D3 
3.93 


4.es 

3,01U  1.88 

5.621  ,26 
2,02 

3,33-  1,64 


5,241 
4,44 
5,10 


7,54 
3,19 
2,74 
3,59. 


.37 


1.62 
1.S4 


2.47-  2.33 
3.52 
3.06 
1.84 
8.41 

3,68|- 


4,22 
5,44- 

4,04 
5,03 


1,68 
3,42{ 
1,6«.  2.06 

2,llU 

1,04 
1.32 
t.6« 


4.38 
1.90- 


.931 
1.73 
2.28t  1.32 


2.74I- 
1.21' 
4.65 


1.72. 
1.77 


1.82) 
2.84 
1.36 


1.76 
2.04 
4.69 


2.39 
1.90 
.56. 
1.31 
1.22. 

2.11 


.83 
2,92 


.83 
2.23 
2.76 


1.93 
1.32 
1.43 


.93 
1,78 
1.31 


,95 
,95 
,76 
1,13 
.72 

.55 
,62. 
1.35 
1.04 


.39 

2.02 

.37 

-  1.66 

2.69 

.53 

-  1,37 

.80 

3.26 

.93 

•  ,95 

.36 

.52 

-  1,50 

.40 

.59 

.24 

2.96 

.51 

-  1,72 

1.31- 
.34 
.53 


46     5,591  2,24 


3,33 

4.45 
5.73 
2.53 
4. SO 
4.76 

4,89 
4,46 
4.93 
5.45 
5.90 


-  1,31 
.  1.81 

-  .9! 


.3d 
1.82! 


5.98 
4,70 
5,84 
7,23 
6,76 

4.92 
4.70 
5,56 
5,86 
4,60 

6,13 
6,04 
4,61 
6,04 


4,S6 
4.11 
5.04 


4.40 

3.76 
4.521 


2. 

3.47 


.71 

2.31 
1.34 


4.761  2.04 


4.33 
4.64 
4.4S 
4.60 
4,06 

5,06 

4,56 

3.82 

3.571- 

3.78 


6,39 
4.06; 
6.88; 

5.521 
4.5ri 
4.4n 


4.11 
5.70 
5.00 


6.361 
5.72, 
6.66 
6.83, 
6.39 

7.52' 
7.72, 
5,57 
6,8S 
6,75 

7,11 


6,93 
7,72 
4,50 


10.16 
9,17 
10,79 

7,43 

10,41 
6,14 
9.92 
6.65 
9,16 


5,71 
5,6S 

7,37 
7,61 
5.54 
8.42 
6.66 


5.30 
6.24 
9.7J 


6.65 
6.59 
6.99 


5.65 
9.36 
10.57 

6.68 
5. 34 
5.U' 
4.87, 
5.361 

6.30' 
3.41 
5.62 
5,40 
6,13 

5.44 
5.83 
7.87 
6.19 
5.67 

6.51 

6.82 
4.46 

11.64 


4,95 
6,59 

.56 


53.32 
50,70 
46,44 
46.37 
1.36^  47.35 

49.06 
57.43 
51.41 
41.34 
E  44.68 

41.94 
42,98 
46.32 
49.18 
46,35 

58,52 

50.61 
41.91 


E  46.38 
54.34 
49.98 


1.94 
3.77 
1.25 


.33 


10.64  5.60 


6.84  1.86 


5.94 
S.05 


41.71 
32.82 
40. SO. 
39.35 
33.46 


9.96 
i|>lS.2> 


i  40.97 
48,20 
39,96 
42.38 
41.23 

37.05.12.16 
33.48-17.78 
45.70 
40.55 


42.92-  7.75 


39,66 
43.47 
37.31 


36.65 
45.57 
36.71 
47.42 
42.20 

43.33 
37.84 
4S.12 
31,33 
32.30 

47.38 
36.48 
37,3s 
39,77 
41,11 


42,91 
31, 6S 
41.74 
,94^  42,18 
39,66 

43,44 

41,62 
31,61 
37.18 

42.37 
37.92 
41.31 
49.77 


13.46 
IS. 07 
13.17 


34.63L23.21 
40.48 

48.73-  8.06 
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Tabl*  2-CoDtlDU«d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


J«au«ry 


Fabnivy 


April 


Augiut 


S«ptamb«z  OctobM 


8Ay  KINETTE 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

6ULf  Shores  p  o 


2.40 
2.49-  1.72 
1.96 
2.3> 


3.3J 

2. eg 

2,S«- 


l.»7 
1.9er  ♦.♦0 


2.29- 

2.71 

1.97 


9.91 
2.*1 

2.70. 
2.0J 
1.62 


♦.21 
2.96 
6.9>-  1.9« 
2.21 
♦  .JJ 


«.<J 


t.STr  2.77 


2.2* 

7.I7I 
«.1».  2.S9 
♦  .20 
3.90 


1.29 

.60 
1.00 


10.00 

.99 

.67|  6. 201 
9.1» 
3.99 


3,0>-  6.99  ♦.9».  1.15  6 
1,6«-  a.ia     9.1«-  2.1!  4 


♦l.lTtl 
27,91 
10. o« 


♦  ).96U4.17 
37.79>>0.6« 


ll-  1.91     2.461-  3. 61 


♦.70-  1.71 


7.^9     2. 47 


Division  iverKgeB  In  th«  anoual  Issue  include  dslsyed  sad  correctsd  dsts  snd  asy  differ  sllfhtly  from  values  published 


See  Relerence  Holes  FeDewing  SuUon  Index 


-  155  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 
1968 


Se^  ReleroDC*  NotM  Following  Station  Index 


Number  of  davs 

Last  spring  minimum  of 

r  us*  tall  mmimum  of 

between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32'  or 

28°  or 

24°  or 

20'  or 

1G°  or 



Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 
0 

0 

0) 

0 
0) 

0 

0 

d 

d 

"2 

"2 

.Q 

1 

Q. 

d 

Q. 

d 

d 

d 

d 

o 

4) 

o 

E 

o 

o 

6 

g 

* 

g 

0 

« 

g 

© 

g 

g 

0 

g 

0 

0 

0 

0 

0 

*      •  * 

X 

Dal 

0 

Q 

« 

E- 

Q 

o 

H 

Q 

0) 

Q 

V 
H 

0 

0 
H 

% 

91 
H 

H 
Q 

0 

Q 

0) 

f- 

<v 
H 

CD 
—  

° 

c5 

NORTHERN  VALLEV 

01 

ATHENS  2 

99 

8-20 

1 1 

2-12+ 

2-22 

12 

3-24 

19 

19 

28 

32 

10  26 

10  25 

22 

11  13 

19 

19 

12  t 

290 

234 

234 

214 

203 

BELI-E   HINA  2  N 

98 

8-19» 

12 

2-22+ 

3-23 

3-25 

28 

4-  6 

32 

10-26 

2( 

10-26 

26 

11-13 

22 

12-  E 

20 

12-lf 

1« 

297 

250 

203 

DEC  ATUR 

100 

8-24 

13 

1-  8 

2-23 

15 

3-  1 

20 

3-25 

22 

3-25 

22 

3-25 

22 

10-26 

28 

10-26 

28 

11-10 

24 

_ 

230 

215 

215 

FALKVILLE  1  N 

100 

8-2** 

12 

2-14+ 

2-25 

16 

3-  5 

20 

3-24 

21 

3-25 

25 

4-  6 

31 

10-  5 

30 

10-26 

26 

11-13 

21 

11-21 

20 

12-  9 

15 

266 

261 

234 

219 

182 

FLORENCE 

101 

8-2* 

9 

I-  8 

2-22 

10 

3-24 

16 

3-2*^ 

IB 

4-  6 

26 

4-  6 

26 

10-26 

27 

10-26 

27 

11-10 

24 

11-13 

12-  6 

14 

290 

234 

231 

203 

203 

HUNT5V1LLE  W6  AP 

101 

8-23 

9 

1-  8 

10 

3-23 

20 

3-24 

3-24 

24 

4-  6 

31 

10-26 

3{ 

11-10 

2( 

11-13 

22 

12-  E 

19 

12-14 

1 1 

295 

260 

234 

231 

203 

MAOl SON 

100 

8-23+ 

10 

2-22+ 

2-22 

10 

3-24 

20 

3-24 

20 

3-25 

28 

3-25 

26 

10-26 

27 

10-26 

27 

11-10 

22 

11-13 

20 

12-14 

15 

295 

219 

215 

HOULTON  2 

100 

8-24  + 

13 

2-22+ 

2-22 

13 

3-24 

20 

3-24 

20 

3-25 

28 

4-  6 

30 

10-  5 

32 

10-26 

25 

U-1; 

20 

11-1; 

20 

12-  9 

1! 

291 

234 

234 

215 

162 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

100 

8-24* 

13 

1-  B 

2-22 

3-23 

^« 

\' 

2^ 

1  ^"9! 

2| 

2  j 

20 

^NONI 

261 

234 

233 

215 

NEM  MARKET  2 

100 

8-23 

10 

2-12 

3-  1 

16 

3-24 

20 

2C 

26 

10-26 

26 

26 

24 

Id 

15 

283 

234 

231 

21! 

203 

RED  BAY 

99 

6-25+ 

12 

1-  8 

2-23 

1 5 

2C 

3-25 

24 

3  25 

32 

10-2^ 

11  13 

24 

11-1- 

24 

1  f 

12-15 

j5 

295 

282 

233 

233 

206 

REDSTONE  ARSENAL 

99 

8-23 

12 

12-16 

2-23 

13 

3-  4 

2C 

3-24 

23 

4-  7 

28 

4-  1 

26 

10-26 

2i 

10-26 

21 

11-13 

21 

12-  i 

18 

12-  9 

15 

290 

279 

234 

202 

202 

RJSSELLVILLE  2 

9T 

8-23+ 

6 

2-12 

3-2! 

13 

3-26 

18 

3-26 

18 

3-26 

le 

5-  1 

32 

10-  5 

31 

10-26 

24 

10-26 

2' 

11-13 

1! 

11-13 

1! 

233 

232 

214 

214 

151 

WATERLOO 

101 

6-24 

5 

1-  8 

3-24 

10 

10 

24 

24 

30 

10-  4 

2^ 

10-  4 

2 

10-25 

10-26 

- 

216 

203 

181 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

98 

8-23+ 

14 

12-15+ 

2-22 

14 

3-  1 

It 

3-24 

23 

3-24 

23 

3-25 

30 

10-26 

30 

11-13 

23 

11-13 

23 

12-  6 

19 

12-15 

14 

297 

282 

234 

234 

BESSEMER  3  SSt4 

9C 

8-23+ 

13 

2-12 

2-22 

16 

3-24 

20 

3-24 

20 

3-25 

28 

3-26 

31 

10-26 

26 

10-26 

26 

11-13 

19 

ii-i; 

20 

12-  9 

16 

291 

234 

234 

21! 

214 

BIRMINGHAM  WB  AP 

99 

7-  I 

15 

12-15 

2' 

2  3 

3-2! 

30 

2e 

11-12 

2( 

23 

2( 

12-15 

297 

28( 

234 

23: 

215 

BRIDGEPORT  Z  H 

104 

8-24 

7 

2-12 

3-  5 

16 

3-24 

19 

3-24 

19 

3-25 

25 

4-  6 

29 

10-  5 

32 

10-26 

23 

10-2( 

23 

11-13 

20 

12-  9 

15 

2  79 

234 

216 

21! 

162 

CUNTERSVILLE 

2-22 

16 

16 

3-24 

23 

3-24 

23 

3-2; 

99 
29 

" 

ONEONTA 

98 

6-24+ 

13 

12-16+ 

1 A 

3  25 

20 

27 

4-  7 

31 

1  ft  9A 

2j 

23 

19 

1' 

290 

258 

233 

214 

202 

SAINT  BERNARD 

97 

7-  2 

12 

2-12 

2-22 

14 

3-24 

2C 

9ft 

3-25 

2; 

4-  6 

32 

10-2< 

26 

26 

20 

11-13 

2{ 

291 

234 

234 

21! 

203 

SANO  MT  SUBSTA  AU 

97 

6-23 

11 

12-16 

2-22 

13 

3-  4 

20 

3-24 

1? 

3-25 

28 

4-  6 

52 

10-26 

27 

10-2( 

27 

11-1: 

22 

12-  8 

17 

12-  \ 

1: 

291 

279 

234 

21! 

203 

SCOTTSBORD 

100 

6-24 

12 

2-12 

2-24 

16 

3-24 

20 

3-24 

M 

3-25 

2^ 

4-  6 

32 

10-  5 

29 

10-26 

20 

10-25 

20 

10-26 

21 

11-21 

271 

216 

216 

21! 

182 

VALLEY  HEAD 

97 

6-25+ 

6 

2-22 

3-24 

16 

3-25 

20 

3-25 

4-  6 

26 

9-  6 

3 1 

10-  5 

30 

22 

10-25 

22 

11-13 

12-  6 

13 

259 

233 

215 

203 

152 

*      •  * 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

99 

6-25+ 

15 

I-  9 

1  A 

3-24 

16 

3  24 

w 

-  _ 

27 

3-29 

_ 

2' 

16 

298 

250 

242 

21! 

194 

6ANKHEAD  LOCK  AND 

0AM 

99 

7-  2 

13 

2-22 

2-2Z 

13 

2-22 

13 

3-24 

3-25 

23 

3-2! 

10-2( 

3( 

2( 

23 

12-  ^ 

1  c 

297 

291 

242 

216 

215 

CENTREVI LLE 

100 

8-24 

12 

12-  9 

2-22 

15 

3-  5 

20 

3-24 

21 

3-25 

26 

3-27 

32 

10-26 

28 

10-2( 

2f 

ii-i; 

22 

12-  9 

12 

12-  < 

12 

291 

279 

234 

21! 

213 

CLANTON 

loo 

8-24 

16 

2-12 

2-12 

16 

2-22 

17 

3-24 

24 

3-25 

28 

3-26 

32 

10-26 

28 

10-26 

28 

11-13 

23 

12-  9 

19 

NONE 

291 

234 

21! 

214 

DOUBLE  SPRINGS 

98 

7-  2 

11 

2-12 

3-24 

16 

3-24 

16 

3-24 

16 

3-25 

27 

4-  6 

29 

10-26 

27 

10-25 

27 

10-29 

24 

U-13 

20 

12-15 

14 

265 

234 

219 

215 

FAYETTE 

102 

8-24 

14 

2-12 

2-22 

15 

3-  4 

20 

3-24 

22 

3-25 

25 

3-26 

30 

10-26 

29 

11-10 

27 

11-13 

22 

12-  9 

17 

12-1! 

- 

2  97 

260 

234 

230 

214 

HALEYVILLE 

96 

6-29+ 

12 

2-13+ 

3-  2 

15 

3-25 

16 

3-25 

1 6 

3-2  5 

18 

4-  7 

32 

12-  ( 

268 

258 

233 

218 

202 

HAMILTON  3  S 

97 

6-29* 

8 

2-12 

3-29 

16 

3-25 

16 

3-25 

16 

4-  6 

28 

4-16 

32 

10-  5 

31 

10-21 

2<^ 

10-2( 

2' 

11-13 

ii 

12-  ( 

16 

258 

233 

215 

203 

172 

JASPER  N 

101 

7-  I 

10 

2-12 

15 

3-24 

17 

3-24 

17 

3-26 

26 

3 1 

1  0*9! 

2^ 

w 

1 1- 1  ^ 

1^ 

291 

234 

216 

214 

203 

PRATTVILLE 

lOl 

6-12 

16 

12-16 

NONF 

2-22  20 

3-24 

23 

3-24 

23 

-26 

24 

12-  ^ 

20 

16 

291 

234 

234 

214 

THORSBY  EXP  STATION 

98 

8-24+ 

15 

12-15+ 

2-22 

15 

2-22  15 

3  24 

24 

3  24 

24 

3-25 

10-26 

32 

26 

24 

12-1- 

1 2-1 1 

1' 

297 

297 

259 

234 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

99 

7-27+ 

16 

12-16+ 

NONE 

2-22 

17 

3-24 

23 

3-24 

23 

3-25 

31 

10-26 

28 

10-2( 

2a 

ii-i; 

22 

12-  9 

18 

12-15 

16 

291 

234 

216 

215 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DAM 

99 

8-24+ 

14 

2-22 

2-23 

16 

3-  4 

20 

3-  5 

22 

3-23 

27 

3-25 

32 

10-29 

32 

11-13 

27 

12-  9 

19 

12-  9 

19 

NONE 

260 

279 

239 

218 

VERNON 

•      *  • 

99 

8-22+ 

10 

2-12 

3-  4 

15 

3-24 

17 

3-24 

1^ 

3-25 

26 

4-  6 

29 

10-26 

26 

10-26 

26 

11-13 

1* 

1 1- 1 J 

12-14 

1" 

265 

234 

234 

219 

203 

EASTERN  VALLEY 

0* 

ANNISTON  FAA  AP 

100 

6-23 

15 

2-12 

2-22 

16 

3-24 

32 

10-26 

29 

1 1  - 1 ; 

2<i 

11-13 

24 

12-  ^ 

12-11 

307 

291 

234 

234 

214 

CALERA  2  SW 

104 

7-  1 

11 

2-22+ 

3-'l 

14 

3-24 

19 

3-24 

IS 

3-25 

26 

3-25 

26 

10-  5 

32 

10-2( 

26 

11-1: 

18 

11-U 

U 

12-  < 

Is 

283 

234 

234 

21! 

194 

CENTRE  5  SW 

102 

6-24 

9 

2-22 

2-24 

16 

\~  -11 

10-2( 

25 

^! 

2' 

1 

295 

289 

254 

214 

214 

CHILDERSeURC  WTR 

PLANT 

98 

8-23+ 

12 

2-12 

1  K 

3-  5 

20 

3-24 

95 

9*9  S 

9T 

9~9A 
^~9A 

9A 

1 0-  1 

32 

10-26 

2! 

11-1: 

2( 

1 1  - 1  - 

2j 

12-  \ 

1* 

291 

253 

234 

21! 

193 

GADSDEN  CAS  PLANT 

101 

8-23 

13 

2-12 

2-22 

16 

2-22 

16 

3-24 

93 
23 

3-25 

28 

3-26 

91 

10-26 

2' 

10-26 

27 

11-13 

23 

12-  9 

16 

NJNE 

291 

234 

21! 

214 

PELL  CITY  I  NNE 

98 

8-24+ 

12 

2-13+ 

2-17 

16 

3-  5 

19 

3-25 

21 

3-26 

26 

3-27 

30 

10-  6 

32 

10-26 

27 

11-13 

21 

12-  9 

16 

12-  9 

16 

296 

279 

233 

214 

193 

SYLACAUGA  4  NE 

98 

8-23+ 

11 

2-22+ 

2-22 

11 

3-14 

20 

3-24 

21 

3-25 

25 

3-26 

29 

- 

U-li 

1; 

ii-n 

r 

12-  9 

15 

291 

244 

234 

TALLADEGA 
*      •  « 

99 

8-23 

12 

2-12 

2-22 

16 

2-24 

19 

3-24 

3-24 

23 

3-26 

32 

10-26 

a 

10*25 

2E 

2: 

12-  9 

12-15 

1 

297 

289 

234 

216 

214 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY  6 

NE 

10 

2-12 

2-22 

12 

3-14 

20 

3-24 

22 

3-25 

25 

4-25 

32 

11-13 

19 

11-13 

19 

12-  9 

1! 

291 

244 

234 

ASHLAND 

98 

8-24 

12 

12-15 

2-23 

16 

2-23 

16 

3-24 

22 

3-25 

25 

3-25 

25 

10-26 

28 

10-25 

2f 

11-13 

23 

12-  e 

20 

12-15 

12 

296 

289 

234 

21! 

215 

AUBURN  3  SW 

100 

8-24+ 

13 

2-12 

2-12 

13 

2-23 

20 

3-  4 

24 

3-2  5 

3-25 

28 

10-26 

21 

10-25 

2{ 

11-13 

22 

12-15 

12-15 

307 

296 

254 

21! 

215 

CAMP  HILL   2  NW 

99 

8-24 

11 

2-12 

2-22 

15 

2-23 

17 

3-25 

23 

3-25 

28 

3-26 

26 

10-26 

25 

10-25 

26 

11-13 

20 

11-13 

2C 

12-  S 

1: 

291 

264 

233 

214 

214 

HEFLIN 

101 

8-23 

10 

2-12 

2-22 

16 

3-24 

19 

3-25 

24 

3-27 

25 

4-24 

32 

10-  5 

3C 

10-25 

24 

10-26 

24 

11-12 

20 

12 

291 

234 

215 

213 

154 

LAFAYETTE 

100 

8-23+ 

-  1 

~ 

" 

10-29 

31 

11-13 

25 

12-  6 

24 

12-1! 

1 5 

12-15 

1 5 

- 

MARTIN  DAM 

110 

6-16 

18 

12-15 

NONE 

NONE 

3-  1 

24 

3-24 

2g 

3-26 

32 

11-lj 

30 

1 1-21 

26 

12-11 

22 

12-1 ! 

265 

242 

OPELIKA 

98 

8-24+ 

15 

2-12 

2-12 

15 

3-15 

20 

3-25 

24 

3-25 

24 

3-26 

30 

10-26 

28 

10-25 

2a 

11-13 

22 

12-U 

19 

NONE 

271 

233 

21! 

214 

ROCKFORD  2  NNW 

99 

7-  2 

14 

12-15+ 

2-22 

16 

3-24 

20 

3-24 

20 

3-24 

20 

4-  6 

32 

10-26 

29 

11-13 

2: 

11-13 

23 

12-15 

14 

12-15 

14 

297 

266 

234 

234 

ROCK  MILLS 
•       •  • 

102 

8-24 

11 

2-12 

2-23 

l4 

3-  6 

20 

3-25 

23 

3-26 

26 

4-  7 

32 

10-26 

2' 

10-25 

27 

11-13 

2C 

11-13 

20 

12-12 

i  5 

293 

252 

233 

214 

909 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

103 

7-  2 

16 

12-16+ 

NONE 

2-24 

20 

3-24 

22 

3-24 

22 

3-25 

31 

10-26 

32 

11-13 

28 

12-  fi 

24 

12-19 

1 6 

NONE 

299 

259 

234 

215 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

98 

6-10+ 

17 

12-16 

NONE 

2-23 

20 

3-25 

23 

3-25 

23 

3-26 

30 

10-26 

30 

u-ii 

24 

11-13 

24 

12-19 

16 

NONE 

296 

233 

233 

214 

GAINESVILLE 

97 

7-  I 

16 

12-16+ 

NONE 

2-23 

16 

3-24 

24 

3-24 

24 

3-25 

30 

10-26 

31 

11-13 

25 

12-  B 

24 

12-  » 

19 

NONE 

290 

259 

234 

215 

GREENSBORO 

98 

7-  1+ 

17 

12-15+ 

NONE 

2-22 

17 

3-24 

22 

3-24 

22 

3-25 

30 

11-13 

25 

U-IJ 

25 

12-  9 

23 

12-19 

17 

NONE 

297 

260 

234 

233 

HAYNEVILLE 

17 

2-13 

NONE 

2-13 

17 

3-24 

23 

3-24 

23 

3-25 

29 

10-25 

30 

11-13 

23 

11-13 

23 

12-  9 

19 

NONE 

300 

234 

234 

215 

LIVINGSTON  2  SK 

10-25 

2^ 

10-25 

26 

11-lJ 

22 

12-  i 

17 

NONE 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

101 

8-23 

15 

12-16 

NONE 

2-22 

17 

3-24 

21 

3-25 

26 

3-26 

32 

10-25 

29 

11-13 

23 

11-13 

23 

12-  9 

20 

12-16 

15 

291 

234 

233 

214 

MINTER  3  NK 

101 

8-25 

17 

12-15 

NONE 

2-23 

20 

3-25 

24 

3-25 

24 

3-26 

29 

10-25 

31 

11-13 

2: 

11-22 

24 

12-15 

17 

NONE 

296 

242 

233 

214 

MONTGOMERY  NB  4P 

100 

6-24+ 

20 

12-16+ 

NONE 

NONE 

2-22 

24 

3-24 

3-24 

27 

10-25 

31 

11-13 

24 

11-13 

24 

12-19 

20 

NONE 

265 

234 

216 

SELMA 

99 

8-24+ 

19 

12-15 

NONE 

NONE 

2-22 

22 

3-24 

" 

3-24 

27 

11-13 

27 

11-13 

21 

12-  9 

24 

12-19 

19 

NONE 

291 

234 

234 

TUSKECEE  3  S 

loo 

8-23 

2-12 

15 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-25 

28 

3-25 

28 

10-25 

25 

10-26 

25 

215 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALAtANA 
196a 


Station 

Highest 

Q 

» 

o 
& 

Last  spring  minimum  of 

16"  or 
below 

20'  or 
below 

24  "or 
below 

28°  or 
below 

32'  or 
below 

1 

Temp. 

Date 

a 
B 
(2 

Date 

a 
E 
(2 

Date 

|Temp.  ] 

Date 

|Tem, 

UNION  SPRINGS 

101 

8-2* 

18 

12-15 

NONE 

2-12 

19 

3-  I 

2* 

3-2* 

26 

3-25 

32 

COASTAL    PLAIN  07 

ANOAlUSIA   1  NH 

101 

7"  2 

17 

2-13+ 

NONE 

2-1* 

20 

3-1* 

22 

3-25 

26 

3-26 

31 

ATHORE  1  sh 

~ 

NONE 

23 

\~w 

26 

3-25 

bE ATR  ice   1  E 

16 

12-16 

NONE 

20 

3-2* 

20 

3-25 

3-25 

27 

u  a  A  Kl  T  1  C  V 

D  K  AM  1 L  t ' 

OQ 

8  23+ 

2-12 

2-12 

15 

3  6 

20 

22 

3-25 

?& 

3-26 

30 

bREHTCN  3  SSE 

100 

6-17 

15 

12-16 

NONE, 

3-2* 

18 

3-25 

2* 

2* 

3-26 

29 

CAHDEN  3  NH 

100 

8-2* 

1 5 

12-15 

NONEi 

2-2« 

20 

3-2* 

21 

3-25 

26 

3-25 

26 

CHATOM  3  N 

8-2*+ 

19 

12-16+ 

NONE 

2-12 

19 

22 

X'W 

3-25 

!' 

CLAYTON 

NONE 

20 

2* 

?fc 

3-25 

26 

98 

a'74 
I  * 

23 

I2"l5 

NONE 

NONE 

2-lZ 

2* 

3  1 

^.y 

3-2* 

30 

ENTERPftlSE  3  NH 

19 

12-15 

NONE 

2-12 

20 

3-1 

2* 

3-2* 

25 

3-25 

31 

EUFAULA  WILDLI^E  REF 

102 

2-12 

2-12 

15 

2-12 

15 

3-  5 

22 

3-25 

28 

*-2! 

32 

fc  ver&reen 

100 

"  _ 

NONE, 

NONE 

3-2* 

2* 

3-2* 

2* 

3-25 

30 

tolCrn  riTv 

100 

18 

none: 

NONE 

3-25 

2* 

3-25 

2* 

3-25 

2* 

6  13* 

22 

12  17+ 

NONE 

24 

3-25 

29 

CIUBERTONN 

96 

t-Z** 

16 

2-12 

2-12 

16 

3-2* 

19 

3-2* 

19 

3-25 

26 

3-26 

29 

GREENVILLE 

16 

12-16+ 

NONE 

19 

3-2* 

22 

22 

3-25 

30 

HEADLAND 

8-26 

2-12 

NONE 

2  12 

19 

19 

28 

3-2*;  2e 

HIGHLAND  HOME 

101 

17 

NONE 

2-12 

19 

3~2* 

2* 

3-2* 

3-25  30 

UZARK  6  NNW 

99 

7-  1 

U 

12-15 

NONE. 

2-12 

IB 

2-1* 

23 

3-2* 

2! 

3-2* 

25 

PHENIX  CITY  2  NNH 

101 

8-2«* 

16 

12-16+ 

NONE 

2-12 

20 

2-23 

22 

3-2* 

26 

3-25  29 

PITTSVIEW 

101 

a-i'i* 

NONE 

3-  5 

20 

3-1* 

23 

3-25 

27 

3-26 

30 

THOHASVILLE 

97 

8-25t 

18 

12-15 

none! 

2-13 

20 

3-2* 

22 

3-2* 

22 

3-25 

29 

102 

NONE 

2-12 

17 

3-2* 

2* 

3-2* 

2* 

3-2* 

2* 

WHATLEr 

*  * 

100 

8-22* 

l<, 

12-16+ 

2-12 

15 

3-2* 

19 

3-25 

23 

3-26 

28 

3-26  28 

C  U  L  r  06 

BAY  HINETTE 

97 

8-  1+ 

21 

12-15 

NONE 

NONE 

3-  I 

2* 

3-2* 

27 

3-2* 

27 

CODEN 

99 

8-22 

20 

12-16 

NONE 

NONE 

1-1* 

22 

3-2* 

26 

3-25  30 

FAIRHOPE  2  NE 

95 

8-2** 

23 

12-16 

NONE 

NONE 

2-12 

2* 

3-2* 

27 

3-2* 

27 

FORT  HORCAN 

95 

7-28 

26 

2-  B 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  B 

26 

2-12 

32 

MOBILE   HB  AIRPORT 

102 

8-22 

2<. 

12-16+ 

NONE 

NONE 

l-l* 

2* 

3-  1 

27 

3-2* 

29 

KOBERTSOALE   1  E 

98 

7-29* 

21 

2-12 

NONE 

NONE 

2-12 

21 

3-2* 

26 

3-25 

29 

233 
26C^  23* 
307 


Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 


PIEDHONT  PLATEAU  05 


MARTIN  0AM 


PRAIRIE  06 

DEMOPOLIS   lock  AND  DAM 


GULF  08 
FAIRHOPE   2  NE 


EVAP 

OEP 

WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MtN 


EVAP 

OEP 

MIND 

MAX 

HIN 


Jan. 


1.57BI 
131* 


1.68B 
170* 
5*, 9 
3».2 


2. lie 

.16 


Feb. 


2.32B 
1553 


2.52 
1566 
52.7 


2.*7 
.13 


59.7 
*0.* 


*.198 
.26 

996 


3.72 
2076 
66.1 
**.l 


Apr. 


*.21 

670 


5.06B 
16*1 
77.6 
55.8 


*.*5 
.52 
667 
85.7 
60.9 


May  June 


5.9*B 
50* 


6.90 
1299 
91.9 
6*.l 


6.*1 
■  1* 
888 
92.2 
65.6 


7.10B 
633 


7.91 
1066 
99.5 
71.5 


7.15 
.93 
799 
97.* 
71.5 


July 


Aug.  Sept. 


6.2RB 
.37 
318 


7.*9 

nil 

99.2 
73.* 


6.22B 
.36 
66* 
97.7 
72.1 


7.03B 
.32 
661 


7.65B 
1027  i 
98.2 
73.6 


6.1* 
•35  I 
590 

97.9  I 

72.1 


5.35B 
.06 
509 


5.36 
1008 
91.2 
65.9 


5.01B 
.5* 
606 
90.0 
67.* 


Oct. 


3.82B 
.27 

693 


*.71 
1**2 
60.6 
56.6 


♦  .35 
.56 
801 
60.5 
59.* 


Nov. 


2.05B 
.*6 
787 


2. BOB 
1638 
6*. 2 
*7.3 


2.23 
.17 
1000 
62.9 
*6.* 


Sm  Ral+t+oc*  Notaa  FoDawlBa  Station  Indx 
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STATION  INDEX 


OTdllOn 

Index  No. 

;  Division  No.  | 

^^oiUiiy 

D) 

.s 

Latitude 

Longitude 

EHevation 

Years  oi 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

1  Temp.  1 

1  Precip. 

1     Evap.  1 

Month 
opened 

Month 
closed 

*atl£VlLLC  1  HHM 

000  e 

07 

HENRY 

* 

31  35 

85  15 

*65 

15 

2  C 

ADD  I  SON 

0063 

03 

WINSTON 

I 

3*  13 

87  n 

795 

c 

ALdERTA 

07 

WILCOX 

28 

2 

AL6ERTV1LLE  2  SE 

H:! 

02 

MARSHALL 

3*  1* 

86  10 

11*0 

12  3 

ALLXANDER  CITY  6  NE 

05 

TALLAPOOSA 

32  69 

85  52 

660 

2( 

26 

12  3 

AL 1C£V I LLE 

one 

03 

33  07 

88  07 

1*0 

29 

12  3 

ANDALUSIA  1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

260 

3J 

31 

12  3 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

0* 

; 

33  35 

85  51 

599 

22 

22 

1  2  3 

033e 

03 

3*  0* 

87  13 

600 

31 

2 

0369 

05 

33  15 

85  50 

1080 

12 

12 

ASHVlLLE  «  M 

0377 

0* 

ST.  CLAIR 

i 

33  51 

86  20 

590 

53 

2 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

3*  *e 

86  69 

720 

1* 

1* 

1  2  3 

ATMORE  1  S*< 

0*07 

07 

ESCAMBIA 

IN  AC 

I  2  3  C 

0422 

05 

32  3* 

85  31 

730 

77 

91 

12  3 

03 

AUTAUGA 

32  28 

B6  *1 

200 

26 

BANKHEAU  LOCK,  AND  DAH 

osas 

03 

Tuscaloosa 

33  29 

87  20 

280 

13 

30 

12  3 

0583 

08 

30  53 

87  *7 

268 

** 

90 

1  2  3 

BEATRICE  1  E 

0616;  07 

MONROE 

31  ** 

87  12 

178 

2 

2 

12  3 

0656 

01 

L I  ME STONE 

3*  *2 

86  5  3 

600 

20 

20 

07*8 

03 

33  *0 

87  36 

*62 

&£SSEhER  3  S$W 

0757 

02 

JEFFERSON 

33  22 

87  01 

533 

1* 

17 

SlLLlNGSLEr  I  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

\ 

32  39 

86  42 

420 

30 

2 

aiRMINGHAH  rib  AP 

0B31 

02 

JEFFERSON 

i 

1  2  3  C 

0957 

02 

MARSHALL 

3*  i: 

86  10 

107( 

28 

2  C 

1069 

OT 

CRENSmAw 

31  35 

86  16 

27* 

12 

39 

1  2  3 

BREhTON  3  SSE 

loa* 

07 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

85 

51 

5* 

1  2  3 

BRIDGEPORT  2  W 

02 

JACKSON 

3*  56 

85  45 

660 

1« 

73 

12  3 

BROOKWOOD 

03 

TUSCALOOSA 

33  16 

87  17 

605 

B 

DRUNO lOGE 

1178 

01 

31  *3 

85  49 

510 

39 

2 

CALERA  2  SW 

1208 

0* 

33  05 

86  46 

5*0 

i; 

69 

CAMDEN  3 

1301 

07 

Ml LCOX 

32  02 

87  20 

225 

a 

12  3 

CAMP  HILL  2 

TALLAPOOSA 

11 

32  SO 

66  *1 

680 

2( 

20 

1  2  3 

CARBON  HILL 

WALKER 

; 

2 

CENTRE  5  SM 

lilt 

CHEROKEE 

3*  06 

85  45 

620 

13 

12  3 

1520 

0: 

32  57 

87  08 

22* 

5: 

62 

12  3 

CHATOM  3  N 

1^66 

WASHINGTON 

31  30 

88  15 

286 

20 

20 

1  2  3 

CHILDERSBURC 

0< 

TALLADEGA 

■ 

33  17 

66  22 

480 

32 

MAR 

2 

CHI LOERSBURG  WTR  PLANT 

TALLADEGA 

33  17 

86  20 

418 

12 

12 

12  3 

CLAI BORNE 

MONROE 

31  32 

67  31 

183 

17 

2 

CLANTQN 

03 

32  61 

86  38 

580 

76 

76 

12  3 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  28 

596 

13 

41 

1  2  3 

COUEN 

0( 

MOBILE 

9 

30  23 

88  13 

12 

12 

U 

1  2  3 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

GENEVA 

5 

2 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

0] 

COLBERT 

12 

3*  ** 

67  5( 

*7( 

c 

COLLtNSVILLE 

18*9 

02 

DE  KAL8 

7 

3*  15 

65  52 

73* 

31 

2 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

31  17 

85  07 

86 

31 

INAC 

2 

CORDOVA 

03 

2 

33  46 

87  11 

33* 

66 

2 

COTTONTON 

RUSSELL 

* 

32  09 

85  0* 

217 

10 

2 

32  26 

88  23 

215 

29 

2 

DADEVI LLE 

TALLAPOOSA 

32  *9 

85  *6 

760 

5« 

OAOEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

32  60 

85  46 

730 

OANCY  *  N 

PICKENS 

13 

33  0* 

68  17 

207 

60 

APR 

2 

DAYTON 

MARENGO 

13 

29 

1  2  3 

OECATuR 

3*  35 

86  58 

580 

87 

90 

2235 

05 

33  26 

85  *2 

1030 

12 

22*5 

06 

32  31 

87  60 

100 

18 

16 

12 

DOT HAN  FAA  A IRPOR  T 

31  19 

85  27 

371 

31 

61 

DOThAN  It  SE 

31  10 

85  21 

308 

DOJBLE  SPR 1 NGS 

2386 

0; 

3*  10 

87  2* 

800 

12 

12 

31  25 

86  0* 

195 

41 

2632 

TUSCALOOSA 

33  15 

87  48 

252 

29 

ENTERPRISE   3  NW 

2576 

OT 

COFFEE 

5 

31  20 

85  63 

*09 

3 

; 

1  2  3 

EUFAJLA  KILULIPE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

1  2  3 

EVERGREEN 

2756 

07 

31  26 

86  66 

216 

e 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

30  33 

87  53 

23 

51 

5] 

61 

26*0 

01 

34  22 

86  5* 

630 

12 

30 

FAYETTE 

2883 

03 

33  *1 

87  *9 

365 

3* 

*3 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

3*  *e 

87  *t 

578 

13 

13 

FORT  DEPOSIT 

302* 

06 

UOWNDES 

31  59 

86  35 

503 

69 

INAC 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALOW IN 

30  1* 

88  01 

10 

20 

28 

FORT  PAYNE 

30*3 

02 

DE  KALB 

3*  27 

65  *3 

934 

27 

2  C 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

31  26 

87  24 

410 

2< 

39 

1  2  3 

GADSDEN 

3161 

0* 

ETOWAH 

MAR 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

316* 

0* 

34  01 

86  00 

565 

16 

3160 

06 

32  49 

130 

32 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

3*  01 

86  *5 

500 

281 

GENEVA 

3265 

07 

31  02 

86  51 

107 

31 

4* 

GEORGIANNA 

3271 

07 

BUTLER 

31  38 

86  ** 

265 

i: 

GILBERTOWN 

3308 

07 

31  53 

88  20 

128 

11 

11 

G0RGA5 

3*30 

03 

WALKER 

2 

33  39 

67  13 

300 

3i 

GREENSBORO 

3511 

z 

32  42 

87  36 

220 

9t 

101 

GREENVILLE 

3619 

07 

BUTLER 

31  50 

66  38 

4*6 

81 

70 

1  2  3 

GULF  SHORES  P  0 

3659 

08 

BALDWIN 

< 

30  17 

87  *1 

20 

2 

GUNTERSviULE 

3573 

02 

3*  20 

66  19 

571 

15 

15 

GUNTEBSVILLE  TVA 

357ft 

02 

3*  22 

605 

26 

HALEYVILLE 

362i> 

03 

3*  1* 

67  3"; 

910 

32 

32 

HAMILTON  3  S 

36*5' 

03 

MAR  ION 

3*  06 

87  59 

516 

31 

37*8 

06 

LOWNDES 

32  11 

66  36 

180 

3q 

19 

HEADLAND 

3761 

07 

31  21 

65  20 

370 

HEFLIN 

3775 

05 

CLEBURNE 

33  39 

85  36 

850 

13 

13 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

31  67 

86  IS 

59* 

71 

77 

12  3 

HIGHTOMER 

38*2 

05 

CLEBURNE 

33  32 

66  2* 

1176 

25 

2 

HODGES 

3899 

01 

3*  20 

67  56 

846 

31 

HUNTSVILLE  fS  AP 

*06* 

01 

MADISON 

12 

3*  *2 

86  35 

600 

1( 

1( 

12  3 

JACKSON 

*19> 

07 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

2  C 

JACKSONVILLE  2  Sw 

*209 

0* 

CALHOUN 

33  48 

85  46 

690 

12 

2  C 

JASPER  4  N 

*226 

03 

WALKER 

2 

33  6* 

67  16 

525 

1  2  3 

JORDAN  DAM 

*306 

06 

EL MORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

3; 

2 

KINSTON 

**31 

07 

COFFEE 

10 

3i  14 

86  11 

270 

2 

LAFAYETTE 

•.502 

1  , 

CHAMBERS 

32  5* 

65  24 

830 

2C 

2( 

1  2  3 

Station 

Index  No. 

Division  No.  | 

County 

1  Drainage  J  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  ol 
record 

Opened 
or  closed 
during  yi. 

n  1 
to 
tables 

1  Temp.  J 

Precip. 

Evap. 

1  Month 
opened 

Month 
closed 

LAY  DAM 

CHILTON 

2  c 

LEEDS 

JEFFERSON 

2 

LEESBURG 

*621 

0* 

7 

3*  li 

86  *( 

669 

7( 

LIVINGSTON  2  SW 

4796 

06 

SUMTER 

1: 

32  3! 

88  12 

16C 

70 

66 

12  3 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

2 

MADISON 

MADISON 

7! 

1  2  3 

MAGELLA 

JEFFERSON 

2 

MARION  6  NE 

PERRY 

2  C 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

DALLAS 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

1  2  3 

MARTIN  DAM 

ELMORE 

1  2  34 

MATHEWS  1  SSW 

MONTGOMERY 

12 

2 

536* 

07 

1  j 

31  56 

68  2: 

36C 

26 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 

6382 

03 

BIBB 

3 

32  53 

67  20 

600 

26 

2 

MIDWAY 

6397 

BULLOCK 

32  0* 

85  31 

C 

MILSTEAO 

5*39 

11 

32  27 

68 

2 

HINTER  3  Nm 

5*49 

DALLAS 

32  06 

370 

12 

12 

1  2  3  C 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

32  *8 

32 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

08 

MOBILE 

30  *1 

86  1! 

2  1 1 

2! 

25 

1  2  3  C 

MONTEVALLU 

5537 

SHELBY 

3 

33  06 

86  52 

462 

26 

2 

MONTGOMERY  W8  AP 

5650 

06 

MONT GONER \ 

J 

32  18 

86  24 

183 

29 

29 

1  2  3  C 

MOULTON 

6626 

01 

LAWRENCE 

12 

3*  29 

87  17 

660 

C 

HOULTON  2 

6635 

01 

LAWRENCE 

12 

3*  29 

87  18 

12 

12 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

6749 

01 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

536 

85 

12  3 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

5 

31  24 

85  56 

C 

NEW    ^ARK£T  2 

5867 

01 

MADISON 

12 

34  55 

86  27 

725 

IC 

21 

12  3 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31  20 

86  36 

22( 

93 

2 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

5( 

67 

12  3 

OPELIKA 

6129 

05 

LEE 

11 

32  38 

66  23 

75C 

12 

1  2  3 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

32  18 

67  1* 

200 

26 

2 

02AftK  6  NNW 

DALE 

31  31 

12  3 

PAINT  ROCK  2  N 

JACKSON 

12 

34  42 

C 

PALMERDALE  2  W 

6246 

02 

2 

33  4* 

66  *] 

79( 

21 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

0* 

ST  CLAIR 

33  36 

86  H 

965 

9 

1  2  3 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

27 

2 

PETEHMAN 

6370 

07 

MONROE 

C 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

1< 

1  2  3 

PICKENSVILLE 

641* 

03 

PICKENS 

2 

PINE  APPLE 

6416 

07 

WILCOX 

2 

PINE  MILL 

6460 

07 

WILCOX 

2 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

2 

PITTSVIEW 

6601 

07 

12  3 

6508 

03 

AU^AUoi 

32  3" 

86  5* 

2  3C 

29 

PRATTVILLE 

03 

AUTAUGA 

] 

32  26 

86  26 

290 

70 

67 

12  3 

PUSHMATAHA 

6719 

07 

CHOCTAW 

1  2  3 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

1  2  3 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

15 

1  2  3 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

3] 

2 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

31  22 

41 

2 

RJVER  FALLS  2  NE 

69*2 

V7 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  31 

C 

ROBERTSUALE  1  E 

69861  08 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  40 

155 

31 

97 

12  3 

ROCKFQRO  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

32  5* 

86  1* 

670 

19 

19 

1  2  3 

7025 

05 

RANDOLPH 

33  09 

85  18 

36 

RUSSELLVILLE  2 

71  31 

01 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  ** 

880 

16 

16 

1  2  3 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

3*  12 

86  47 

802 

62 

62 

1  2  3 

SAND  MT    5UBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

3*  17 

85  58 

1  195 

19 

20 

1  2  3 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  58 

30* 

31 

2 

SCOTTSeOftO 

730* 

02 

JACKSON 

12 

34  41 

86  03 

615 

!S 

87 

1  2  3 

SELHA 

7366 

06 

DALLAS 

32  25 

87  00 

147 

89 

89 

12  3 

SLOCQMB 

7576 

07 

GENEVA 

6 

31  07 

85  36 

2*6 

21 

2 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

32  32 

87  11 

20 

2 

SYLACAUGA  *  NE 

7999 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86  12 

1* 

1* 

12  3 

TALLADEGA 

802* 

04 

TALLADEGA 

33  27 

86  06 

56! 

79 

80 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

13 

31  55 

87  ** 

40! 

77 

76 

1  2  3  C 

tmorsby  1  sw 

820* 

03 

CHILTON 

1 

32  54 

C 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

CHJLTON 

32  53 

86  42 

11 

12  3 

tmuhlow  dam 

8215 

05 

ELMORE 

32  32 

85  5* 

286 

32 

2 

TONEY 

8269 

01 

MADISON 

12 

34  54 

C 

TROY 

8323 

PIKE 

K 

7i 

1  2  3  C 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

33  14 

9< 

1  2  3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  36 

152 

12 

42 

1  2  3  C 

TUSKEGEE  3  S 

6403 

06 

MACON 

11 

32  23 

85  39 

420 

IS 

19 

1  2  3 

6436 

06 

BULLOCK 

6 

32  08 

85  43 

455 

82 

10; 

UNIONTOWN 

06 

PERRY 

32  26 

67  31 

26S 

2 

VALLEY  HEAD 

8*69 

02 

OE  KALB 

3*  3* 

85  37 

10*0 

e< 

64 

12  3 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

190 

12 

12 

1  2  3  C 

WADLEY 

6605 

05 

RANDOLPH 

11 

33  06 

65  3* 

35 

2 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87  12 

205 

28 

2 

WALNUT  GROVE 

86*8 

ETOWAH 

2 

34  04 

66  19 

860 

21 

2 

WARRIOR 

8668 

02 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  *9 

2 

2  C 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87  60 

110 

32 

2  C 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

3*  56 

86  04 

458 

12 

72 

1  2  3 

WEST  SLOCTON 

88k*9 

03 

BIBB 

33  07 

87  07 

21 

2 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

32  33 

2 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

1: 

31  39 

87  4; 

17C 

12 

29 

1  2  3 

WINFIELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

*6( 

35 

2 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

05I 

ELMORE 

11 
 1 

32  34 

65  5* 

7( 

2 

{    DRAINAGE  CODE: 


8-ESCAMBIA    9-GUl.F  lO-PEA 


NEW  NAME 
LIVINGSTON  2  SW 


80A2 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

KINS TON 

LIVINGSTON  2  SW 

MIDWAY 

NEW  MARKET  2 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

LIVINGSTON 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  1.2  MILES  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  N 
EQUIPMENT  MOVED  1.0  MILE  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  E 
EQUIPMENT  MOVED  .8  MILE  N 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .3  MILE  E 
EQUIPMENT  MOVED  2.5  MILES  SW 
EQUIPMENT  MOVED  1.0  MILE  E 
EQUIPMENT  MOVED  .9  MJLE  W 


DATE  -  1968 
OCTOBER  6 


FEBRUARY  1 
JULY  30 
JANUARY  13 


FEBRUARY  23 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 

1966 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  bo  obtained  bj  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst, 

Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,  RFD  2,   Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data 
are  contained  In  -HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  Indicated,  dlmenBlonal  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  inches, 
and  wind  movement  In  miles. 

EVAPORATION  la  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Hin  in  Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-tern  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Climatologlcal  Data. 
IN  TOE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 
*     Anount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Clmatologlcal  Data  for  detailed  daily 
record . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  froa  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Praclpltation 

Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period, 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Tears  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevations,   exposures,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402,    for  35 
cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,   obtained  as  indicated 
above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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-<>■  Corinth  4  SW 


Tishomingo  1  N 


J    Colbert  SU; 
I 

/--NIQETHERIi/'' VALLeV  t^-  j 


Florence, — -  ^ 


-o- 

New  Market  2 


Chattanooga  WB  AP^J 


o 

Bridgeport  2  \ 


MuBcie  Shoals  FAA  AP 


HunIsvilU-  WB  AP 


Paint  Rock  2  N  Scottsboro 

r 


Moallon  Moul 


APPALACHIAN 


I  Carbon  Hill 

;--o  1    o  -o- 

|WlnI,eld  2  SW    '  ,  Jasper  4  N 

j  UPPER  Plj.AlNS  ^  o 


r/lOUNfAIN 


Guntersvllle  -O" 

f~K         Albertviile  2  SE 


\AtABAMA 


STATUTE  MILES 


9 

Fortpayn^  \    90  TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 

iRome  WB  AP^ 

Sand  Mt  Substa  Au  I 

O-  1 

O  ColUnsvUle  1  <> 

Ms.^  \  Rome 


I 


Gaddden 

--©-- 


O  Palmerdale  2  \ 


f^''\  Gadsden  Gas  Plant,  '  


E/^S-T^ERN 


Bankhead  Lock  &  Dain 


BrooksviUe  Exp  Sla  / 

O  Pickensville 

|0 

Macon  2  NE         I        ,  , 

_  Alice' 
->  I  ^ 


El  rod  O 


Brookwood 

_  o 

Tuscaloosa  FAA  AP 
Tuscaloosa  Oliver  Dam  ^ 

West  Blocion  Q 

{ 


Cetl 


Birn.ini/ham  WB  AP  O  J 

i-'la  O  i""^^  .  Talladega 

^  \  /  <y 

vALLe^r 

Childersburj;  Wtr  Plant_ 
Childersbur^  GO 

,-0-  Gale,  a  2  \ 

PIEDMONT  PLATEAU 


F-O  Heflin  ^ 
I 

HightowerO  \ 


-3-  Carrollton 


MonlevalJo  O 


Rock  Mills 


Newnan 

-o- 


Livingslon  \_ 


..hi.  ^  -O-  Rockford  2  NNW 

1  SW  mQ.  Thorsby  Exp  Sta  j 

—  o  \ 

OMUch.U  Dan. 


BiUingsley  1  SE 
O  Jordan  Dam  O 


O  Mitchell  Dam  j 

-^.-v  J_.^ 

I  Martin  Dam-<^ 


Russell  2  WNW 

|-o- 


lO  Cuba 
Meridian  WB  APm^b* 


.  Vl.-  J      Marion  Juncl 

I     Demopolis  Lock  S.  Dam— -<V' — ^  j 

y        '  : 


Perryville  | 

O       Plantt-rsv.Ue  2  SSE 
J  NE  _  III  WetumpkaQ 

Auiaugaville  3  N  | 
\  O  -O-  PrattvilleV 

V  ^  ^ 


O  SuHle 


DadeviUe  2  ^OCamp  Hill  2  NW 
Dadeville  | 

;  r^J^  

J-  ■  Ope  Ilka 

Yates  Hydro  PI  

O  Thurlow  DanT^ 


-o- 


.    Marion  Junction  1  ENE 


ibi-na^^^ 


lillers  Ferr>  Q 


Oult[n:^n  1  N 


i  Columbus  WB  AP 


O  Primrc 
Montgomery  WB  AP  o|ft 


Mathews  1  5SW 


|0  MeKin 

I  -o- 

I  Cilbenow 


Waynesboro  2W' 

-o-l  . 


-5  

Pine  Hill 

o- : 

Thomasville. 


— o  i 

Sno*  HiU |- 


PRAIRIE 

I  Fort  DfDos.l 


Claiborne 


Pe,*„„y  coA 


PLAIN 


Brewton  ^  SSE 

-o- 


sV^L. 


Brantley 
<^  I 


■  Falls  a©  Ri'^ef  "^^"s  2  NE 

I  I 

'    Andalusia  1  NW  ' 
I  Kmston 


O^ark  6  NNW 

I  o 


Eufaula  W  L  Ref. 


\ 


Culhbert 

o 


-O-  Fort  Gaines 


Abbeville  1  NNW 


X-lc 


-O-  Headland  J 

O  Columbia 
)  Dothan  FAA  Airport 


Miiton  Exp  Sta 


GULF  \  ^ 


Fairhope  2  NE 


Robertsdale  1  E         Pensacola  WB  AP 


Gulf  Shores  P  O 


Falco  Open  Pond  To*e 


Colquitt  2  E  O 


^  Donalsonville  1  S 


Blackman  1  SE  i 


STATION  LEGEND 


o 

• 

3 

Precipitation 

only 

O-  Chipley  3  E 

0) 

Precipitation, 

storage 

-o- 

Precipitation 

and  Temperature 

Precipitation. 

Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage:      Q  Non- recording; 
#   Recording:       3  Both  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of  m 
derailed  meteorological  data 

ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION 
STANDARD  PARALLELS   AT  29      AND  45  !// 
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